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X. 


Há milhões de anos, nossos antepassados já contemplavam 
assustados os relâmpagos que cortavam os céus. Milhares de 
anos depois, outro ser humano percebeu, intrigado, que algumas 
resinas esfregadas com a pele de animais tornavam-se capazes 
de atrair pequeninas folhas e gravetos. Mas só há cerca de três 
séculos compreendemos que essas eram apenas diferentes 
faces do mesmo fascinante fenômeno: a eletricidade. 


n 


Clive Streeter/Dorling Kindersley/Getty Images 


Atração eletrostática entre um 
pedaço de âmbar e uma pena. 


Introdução à Eletricidade 


CONTEÚDO 
DIGITAL 


âmbar, resina sólida fossilizada das árvores, provavelmente possibilitou algumas das pri- 

meiras experiências científicas que o ser humano realizou. Quando se esfrega um pedaço 
de âmbar em pele de animal ou em um pedaço de lã, ele se torna capaz de atrair objetos leves, 
como a pena que aparece na foto. Essa atração, estranha propriedade adquirida pelo âmbar 
(elektron, em grego), foi a origem de uma nova área da Física — a Eletricidade. O estudo das pro- 
priedades iniciais da eletricidade e da lei que descreve a interação eletrostática é o assunto des- 
te capítulo. 


12 


1, Um pouco de história 


Os fenômenos de natureza elétrica são conhecidos 
há séculos. Como vimos na abertura deste capítulo, o 
termo eletricidade se origina da palavra elektron, nome 
grego do âmbar, resina que se petrifica séculos depois 
de ser secretada por algumas árvores. É bem provável 
que não tenham sido os gregos os primeiros a descobrir 
os fenômenos elétricos, mas parece certo que foram 
deles as primeiras explicações, a maioria delas dadas 
por Tales de Mileto, matemático e filósofo grego do 
século Vl a.C., que atribuía a causa da atração elétrica a 
sentimentos humanos dos corpos atritados. 

Mas foi só em 1600 que o inglês William Gilbert (1544- 
-1603), médico da rainha da Inglaterra, procurou refazer 
experiências e revisar as explicações de outros autores 
e pesquisadores. Reuniu suas conclusões no livro De 
magnete, um dos primeiros clássicos da literatura científica. 

Depois de Gilbert começaram a ocorrer observa- 
ções mais cuidadosas e a surgir explicações menos 
animistas da eletricidade. Em 1729, o físico inglês Ste- 
phen Gray (16667-1736) conseguiu conduzir a eletrici- 
dade de um corpo para outro através de fios de linho e 
verificou que alguns materiais conduzem bem a eletri- 
cidade — são condutores — e outros não — são isolan- 
tes. Essas observações consolidavam a ideia de que a 
eletricidade seria um fluido (explicação semelhante à 
da natureza do calor), algo que estivesse contido em 
alguns corpos e que podia ser canalizado ou conduzido 
de um corpo para outro. Eram feitas inclusive demons- 
trações públicas, como a da figura abaixo. 


Arquivo da editora 


Johann Gabriel Doppelmayr/Fac-simile/ 


Os papeizinhos atraídos pelas mãos e pés do menino 
mostravam que a eletricidade passa por ele e pelos fios 
em que está pendurado. 


Em 1733, o químico francês Charles du Fay (1698- 
-1739) propôs a existência de duas espécies de eletrici- 
dade. Uma delas era do tipo da carga elétrica adquirida 
pelo vidro atritado com seda, chamada vítrea, e a outra 
era a carga elétrica adquirida por materiais resinosos, 
como o âmbar, atritados com lã, chamada resinosa. 


Essas conclusões levaram a hipótese da existência de 
dois fluidos elétricos: o fluido vítreo e o fluido resinoso. Os 
corpos teriam, normalmente, quantidades iguais desses 
fluidos, por isso eram eletricamente neutros. Quando ele- 
trizados, havia transferência de fluido de um a outro e 
essas quantidades deixariam de ser iguais. A eletricidade 
resultante contida num corpo corresponderia à do fluido 
que ele contivesse em excesso. 

Por volta de 1750, o físico e político americano Benja- 
min Franklin (1706-1790) propôs a teoria do fluido único. 
Segundo essa teoria, todo corpo teria uma quantidade 
“normal” desse fluido. Por isso todo corpo seria eletrica- 
mente neutro. Se um corpo fosse atritado com outro, 
parte desse fluido passaria de um para o outro: o que 
adquirisse excesso de fluido estaria carregado positiva- 
mente, e o que ficasse com falta estaria carregado nega- 
tivamente. Franklin foi o primeiro a usar as palavras posi- 
tivo e negativo na eletricidade. Ele não conhecia os 
termos vítreo e resinoso criados por Du Fay. 

Na prática, os corpos eletrizados positivamente cor- 
respondiam aos corpos que adquiriam eletricidade vítrea, 
na teoria dos dois fluidos, e os corpos eletrizados negati- 


vamente eram os que adquiriam eletri 
Em outras palavras, positivo era sinôni 
negativo, sinônimo de resinoso. Duran 
ambas as teorias foram bem aceitas, 
Satisfatoriamente os fenômenos elétri 


cidade resinosa. 
mo de vítreo, e 
te muito tempo, 
pois explicavam 
cos. Os termos 


positivo e negativo, no entanto, acabaram por prevalecer. 


Desde então, em meados do sécu 
cidade conheceu um progresso extrao 


o XVIII, a eletri- 
rdinário, ao qual 


vamos nos dedicar nos próximos capítulos. Esse rela- 
to é suficiente para esta apresentação introdutória. 


CONEXÕES: HISTÓRIA 


Benjamin Franklin também foi uma importante figura 
histórica. Teve participação fundamental na indepen- 
dência norte-americana, sendo por isso conhecido nos 
Estados Unidos como “Patriarca da Independência", 
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Benjamin Franklin. Obra do pintor inglês David Martin, 1767. 
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Goronwy Tudor Jones, University of Birmingham/SPL/Latinstock 


2. A carga elétrica e a eletrização 


Desde o estudo da Termodinâmica, a Física voltou-se 
predominantemente ao mundo microscópico, aos fenô- 
menos cuja natureza está na existência e nas caracteris- 
ticas e propriedades das partículas elementares, partícu- 
as indivisíveis que não são compostas de nenhuma outra, 
Na figura abaixo, podemos observar curiosos e artísticos 
desenhos que são traços deixados por partículas ele- orbital 12 J 
mentares atravessando uma câmara de bolhas; por meio — <a” 
desses traços é possível detectar essas partículas e 
conhecer algumas de suas propriedades (vamos descre- Concepção moderna e esquemática de um átomo de sódio. 
ver esse dispositivo e esse processo no capítulo 14). 
Embora muito antiga, a hipótese de o átomo ser o 
constituinte elementar da matéria só foi definitivamen- 
te aceita no início do século XX. Com ela, veio a desco- 


núcleo 


orbitais 2p 
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orbital 3s 


BREVE HISTÓRIA DO ÁTOMO 


A ideia do átomo foi proposta pela primeira vez 


berta de partículas elementares portadoras de carga no século V a.C. pelos filósofos gregos Leucipo de 
elétrica que compõem o átomo. Provisoriamente pode- Mileto (c. 480 a.C.-420 a.C.) e Demócrito de Abdera 
mos afirmar que o átomo é composto de elétrons (par- (c. 460 a.C.-370 a.C.). Ao que parece, preocupados em 


responder à questão da derradeira divisão possível da 
matéria, eles propuseram a existência dos átomos, 
unidades microscópicas e indestrutíveis que seriam 
os constituintes últimos da matéria. Sua hipótese, 


tículas que contêm a carga elementar negativa, dispos- 
tas em camadas que se assemelham a nuvens que 
envolvem o núcleo do átomo) e prótons (partículas de 


carga elétrica positiva, localizadas no núcleo), apesar de porém, não teve adeptos no seu tempo e só foi reto- 
a concepção atual do átomo ser bem mais elaborada. mada mais de 2000 anos depois pelo químico inglês 
Na figura da coluna ao lado, por exemplo, que mostra John Dalton (1766-1844). Pode-se sintetizar a teoria 


atômica de Dalton em três ideias básicas: 


um esquema da concepção moderna de um átomo de GRA ns i ; 
1. Toda matéria é constituída de átomos, partículas 


sódio, a superfície das esferas laranja e a dos balõezi ao a E DE de 
esféricas sólidas, indivisíveis e indestrutíveis. 


nhos verdes indicam as regiões, chamadas orbitais, 2. Todos os àtomos de vma dado elemento tem mas- 
onde o elétron tem maior probabilidade de estar. sa e propriedades idênticas. 


3. Materiais compostos são formados pela combi- 
nação de duas ou mais espécies de átomos. 

Apesar da importância da teoria de Dalton para 
o desenvolvimento da Química, muitos físicos da 
época rejeitaram essa hipótese, que só veio a ser 
aceita no final do século XIX, principalmente depois 
de experiências dos físicos Jean-Baptiste Perrin 
(1870-1942), francês, e J. J. Thomson (1856-1940), 
inglês, que resultaram na descoberta do elétron, 
assunto do capítulo 13. 


CONEXÕES: FILOSOFIA E QUÍMICA 


As ideias atomistas nasceram na Grécia antiga, com 
os primeiros filósofos que buscavam o conhecimento, 
entre outros aspectos, a partir da observação da natu- 
reza. As ideias de Demócrito e Leucipo foram resgatadas 


or John Dalton no século XIX, ao desenvolver sua teoria 
tômica, que foi fundamental para o desenvolvimento 
a Química como ciência moderna. O estudo da estru- 
ura atômica é abordado com maior aprofundamento na 


Traços deixados por partículas elementares atravessando uma isciplina de Química. 
câmara de bolhas. 
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Embora não saibamos o que seja carga elétrica, co- 
nhecemos suas inúmeras características e propriedades: 


e Princípio da conservação da carga elétrica: a carga 


elétrica total de um sistema eletricamente isolado é 
constante, 


e A carga elétrica é quantizada, isto é, seu valor é 
múltiplo do valor da carga elétrica elementar — a 
carga e do elétron. 


e Existem dois tipos de carga elétrica, uma chamada 
negativa e outra chamada positiva. 


e Cargas elétricas de mesmo tipo repelem-se; de tipos 
diferentes atraem-se. 


m todo átomo, o número de elétrons (portadores 


E 

da carga elementar negativa) é igual ao número de 
prótons (portadores da carga elementar positiva); 
P 


ortanto, todo átomo é eletricamente neutro. 


De acordo com a Física moderna, o próton é formado 


de 2 quarks up, de carga + ze e 1quark down, de carga 


4 


— e. À soma algébrica 2(+2e) + (Se) = + 


3 
e dá a carga do próton, que somada à carga do elétron, 
—e dázero. 


Há outras propriedades das cargas elétricas que 
serão abordadas ao longo do nosso estudo. Vamos 
nos restringir inicialmente àquelas que nos permitem 
entender alguns fenômenos elementares, como os 
processos de eletrização. 


POSITIVA E NEGATIVA, 
OU CARGA E ANTICARGA 


De início, em meados do século XVIII, as pala- 
vras positivo e negativo atribuídas à eletricidade 
estavam relacionadas ao superavit ou deficit de um 
hipotético fluido elétrico que estaria contido num 
corpo. 

Essa hipótese foi descartada, mas a denomi- 
nação foi mantida no modelo atômico e adquiriu 
conotação algébrica porque se tornou conveniente 
— a soma algébrica das cargas do elétron, —e, e do 
próton, +e, é nula, o que está de acordo com a neu- 
tralidade elétrica do átomo. 

No entanto, é importante notar que são apenas 
nomes, palavras que indicam oposição mútua. 

Poderiam chamar-se preta e branca, quente e 
fria, esquerda e direita ou carga e anticarga, talvez a 
denominação mais adequada do ponto de vista da 
Física moderna. 


3. Condutores, isolantes 
e os processos de eletrização 


Em princípio, condutor é o material através do qual as 
partículas portadoras de cargas elétricas podem mover- 
-se com facilidade. Quando isso não ocorre, ou ocorre 
com muita dificuldade, o material é chamado de isolante. 

Na verdade, não existem condutores ou isolantes 
perfeitos. Em determinadas condições, qualquer mate- 


rial pode conduzir eletricidade, assim como todo con- 
dutor oferece limitações à condução de eletricidade, 
com exceção dos supercondutores. 

Para tornar nossas explicações mais adequadas à 
compreensão atual da estrutura da matéria, vamos 
admitir que, nos condutores sólidos, apenas os elétrons, 
portadores de cargas negativas, sejam móveis. As car- 
gas positivas, cujos portadores são prótons, não se 
movimentam, pois estão fixas à estrutura do material — 
os prótons estão vinculados ao núcleo dos átomos. 

A ideia de eletrização é muito simples. Se a matéria é 
constituída de átomos e todos os átomos são eletrica- 
mente neutros, todo material é eletricamente neutro. 
Assim, no nível da estrutura elementar da matéria, eletri- 


zar um corpo é fazer com que os seus átomos tenham um 


número de elétrons diferente do número de prótons. Dois 


processos básicos nos permitem provocar esse desequili 
brio: a eletrização por contato e a eletrização por indução. 


A polarização elétrica é uma exceção — quando ela 
ocorre, um corpo com carga total nula pode interagir 
eletricamente com outros corpos. Nesse caso essa 
interação se deve a uma assimetria na distribuição das 
cargas elétricas desse corpo: um lado se torna predo- 


minantemente positivo, e o outro, predominantemente 


negativo. Essa é uma ideia provisória; vamos tratar a 
polarização elétrica com maior profundidade no estudo 
dos dielétricos, no capítulo 4. 


SUPERCONDUTORES 


É muito difícil classificar de forma definitiva 
qualquer material como condutor ou isolante (o 
exercício resolvido 5 vai mostrar que muitos mate- 
riais que costumam ser classificados como isolantes 
em Eletrostática podem ser considerados condu- 
tores). Além dessa dificuldade, ainda há os semi- 
condutores, materiais já existentes na natureza, ou 
criados artificialmente, que conduzem a eletricidade 
de forma peculiar. Os supercondutores, ao contrá- 
rio, são materiais que se tornam condutores perfei- 
tos quando resfriados a temperaturas baixíssimas. 
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Eletrização por contato 


De acordo com a Física moderna, os átomos e as 
moléculas que constituem os materiais têm estrutu- 
ras diferentes que lhes dão diferentes propriedades, 
Uma dessas diferenças é a força de atração que exer- 
cem sobre os elétrons que se localizam nas camadas 
mais distantes dos núcleos. 

Assim, quando dois corpos de materiais diferentes, 
eletricamente neutros, são postos em contato muito 
próximo (fortemente pressionados um contra o outro), 
as suas camadas eletrônicas superficiais ficam também 
muito próximas. Por isso os elétrons de um corpo podem 
migrar para o outro. Embora seja impossível saber o que 


de fato acontece nesse nível microscópico, a figura a 
seguir ilustra esquematicamente essa situação. 


núcleo 
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nuvens eletrônicas 


Dessa forma, é possível eletrizar dois corpos simul- 
taneamente colocando-os em contato muito próximo. 
O corpo que adquire elétrons torna-se eletricamente 
negativo; o que perde elétrons torna-se eletricamen- 
te positivo. A forma mais eficiente de estabelecer ou 
provocar esse contato é esfregar um corpo contra o 


outro. Daí essa forma de eletrização ser chamada de 
eletrização por atrito. 

A característica da eletrização por atrito é a obten- 
ção de dois corpos com cargas elétricas opostas a 
partir de dois corpos inicialmente neutros. 
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Veja a representação esquemática desse proces- 
so. Os elétrons do corpo A passam para o corpo B. O 
corpo A torna-se eletricamente positivo, enquanto o 
corpo Btorna-se eletricamente negativo. 


Os físicos ainda não sabem exatamente qual é a 
natureza do atrito, por isso ainda não se sabe tam- 
bém com clareza qual o papel que ele desempenha no 
processo de eletrização, mas não há dúvida de que a 
proximidade entre as superfícies em contato é o fator 
determinante. 


ATRITAR OU ESFREGAR? 


Atritar e esfregar podem ser entendidos como 
sinônimos — dois corpos podem ser eletrizados 
atritando-se ou esfregando-se um contra o outro. 
No entanto, a palavra que melhor expressa o fenô- 
meno da eletrização é esfregar. Segundo o Dicio- 
nário eletrônico Houaiss, esfregar é “roçar seguida- 
mente um corpo sobre (ou em) outro”, ideia mais 
adequada à eletrização do que atritar ou friccionar. 

Atritar ou friccionar são ações que nos levam 
a supor que é o movimento que gera a eletrização 
e, por consequência, que quanto mais se atrita um 
corpo mais eletrizado ele fica, o que, além de não 
ser correto, leva a equivocadas relações entre aque- 
cimento e eletrização. Na eletrização, o que importa 
é o melhor contato obtido na esfregação, não a ener- 
gia gasta pela fricção, ideia falsa que aparece quan- 
do falamos em atrito. Mas feita esta ressalva, vamos 
manter neste livro a expressão habitual — eletriza- 
ção por atrito —, embora, do ponto de vista concei- 
tual, fosse melhor eletrização por esfregação. 


Há ainda duas observações a fazer em relação a 


esse processo de eletrização: 


em todo par de materiais atritados se eletriza, 
É preciso que eles tenham diferentes tendências 


para reter ou ceder elétrons. Não é possível eletrizar 
corpos de materiais condutores segurando-os com 
a mão. Como nosso corpo também é condutor, os 
elétrons que esses condutores trocam por causa do 
atrito são escoados para o nosso corpo ou pelo nos- 
so corpo para a Terra. 

A tabela abaixo apresenta a série triboelétrica, 
relação de materiais que coloca, em sequência, 
aqueles que têm maior capacidade de ceder ou 
receber elétrons. 

Assim, do meio para cima, em vermelho, estão os 
materiais que têm tendência crescente em ceder 
elétrons, começando no papel até chegar à pele 
humana, Do meio para baixo, em azul, estão os mate- 
riais que têm tendência crescente em receber (ou 
reter) elétrons, começando na madeira até chegar à 
ebonite; o aço, como o algodão, é eletricamente iner- 
te. O desnível entre as linhas indica uma eletrização 
por atrito possivelmente mais eficiente. Alguns 
metais, como o cobre, a prata e o latão, são bons 
“recebedores" de elétrons, mas, como também são 
excelentes condutores, dificilmente se eletrizam. 


pele humana 
couro 


pele de coelho 
vidro 
quartzo 
gaita tendência para 
cabelo © ceder elétrons 
náilon 
lā 
chumbo 
pele de gato 
seda 
alumínio 
papel 
a algodão 
materiais neutros ma 
madeira 
âmbar 
acrílico 
poliestireno 


plástico de balão 
de aniversário 
enxofre 
ouro 
acetato, raiom 
| borracha sintética 
poliéster 
isopor 
vinil (PVC) 
borracha de silicone 
ebonite 
Série triboelétrica. Fonte: <www.answers.com/topic/triboelectricity>. 
Acesso em: 16 jan. 2013, 


tendência para 
receber elétrons 


22) Se um dos corpos em contato estiver eletrica- 
mente carregado, a passagem de elétrons desse 
corpo para outro, eletricamente neutro, pode 
ocorrer espontaneamente. Se o primeiro estiver 
carregado negativamente, parte de seus elétrons 
em excesso tende a ser repelida para o segundo; 


se estiver carregado positivamente, ele tende a 
atrair elétrons do outro. Por isso, em geral, basta o 


contato para que haja a transferência de elétrons. 
a esse processo de eletrização que se costuma 
chamar de eletrização por contato. Nele, parte da 
carga elétrica do corpo eletrizado tende a passar 


para o corpo neutro e ambos adquirem cargas elé- 
tricas de mesmo tipo. Veja a representação esque- 
mática a seguir. Na figura 1, quando um corpo A, 
eletrizado positivamente, é posto em contato com 
um corpo B, neutro, ele tende a atrair elétrons de B, 
que, perdendo elétrons, também se torna eletrica- 
mente positivo. Na figura 2, o corpo A, eletrica- 


mente negativo, tende a perder elétrons para o 
corpo B, neutro, com o qual é posto em contato — 
Btorna-se também eletricamente negativo. 
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Figura 1 


Figura 2 


A natureza elétrica dos corpos em contato influi na 
eletrização: o contato entre corpos condutores é mais 
eficiente do que entre corpos isolantes, porque a pas- 
sagem de elétrons entre eles é mais fácil, 
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Eletrização por indução 


Um dos significados mais comuns do verbo induzir se refere a conseguir que alguém faça alguma coisa indi- 
retamente. É por isso que os pais se preocupam em saber com quem seus filhos andam. Temem que sejam 
influenciados ou induzidos a práticas inconvenientes. Em Física, o significado do verbo induzir é semelhante, 
sem o aspecto moral, obviamente. Eletrizar um corpo por indução é fazer com que ele adquira ou perca elétrons 
a distância, sem ação direta. 

No processo de indução não há contato direto entre os corpos. Basta aproximar um corpo carregado, o 
indutor, de um corpo neutro a ser carregado, o induzido. O induzido deve estar ligado temporariamente à Terra 
ou a um corpo maior que lhe forneça elétrons ou que dele os receba, num fluxo provocado pela presença do 
indutor. Caso contrário, o induzido apenas se mantém eletricamente polarizado enquanto o indutor estiver 
presente, 

Em princípio, pode-se admitir que a Terra é um corpo suficientemente grande para receber ou ceder qualquer 
quantidade de elétrons. No entanto, essa é uma explicação provisória, que será reformulada mais adiante, quan- 
do introduzirmos o conceito de capacidade elétrica. 

As figuras abaixo ilustram o processo de eletrização por indução. 

Observe que o induzido adquire cargas elétricas opostas às do indutor. 

Nas figuras, A é o indutor, corpo carregado positiva ou negativamente, e B, o induzido, corpo eletricamente neutro. 
Trepresenta um corpo maior, de material condutor (a Terra, por exemplo). A presença de A junto ao corpo B provoca a 
separação das cargas de B; o corpo Bfica polarizado (a). Ligando-se B à Terra, sobem elétrons para B se A estiver posi- 
tivamente carregado, ou escoam elétrons de B para a Terra se A estiver negativamente carregado (b). Interrompendo- 
-se a ligação de B com a Terra, ele torna-se eletricamente carregado (c). 

Esses diferentes processos de eletrização podem ser produzidos mecanicamente, por meio de máquinas 
ou geradores eletrostáticos, dispositivos atualmente em desuso, mas que ainda têm interesse didático e 
histórico. 


Figura a Figura b Figura c 


induzido induzido 


indutor 


A A 
Z Z induzido 


i indutor oj induzido 
indutor 


Representação esquemática da eletrização por indução. 
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4, Detectores eletrostáticos 


Só é possível perceber se um corpo está carrega- 
do eletricamente utilizando-se algum dispositivo 
sensível à presença da eletricidade. Esses dispositi- 
vos podem ser chamados de detectores eletrostáti- 
cos, porque apenas detectam se o corpo está ou não 
eletrizado. São eletrostáticos porque detectam a pre- 
sença de portadores de cargas elétricas estáticas em 
repouso no corpo. Como as máquinas eletrostáticas, 
esses dispositivos atualmente só têm aplicação e 
interesse didáticos. 


MÁQUINAS ELETROSTÁTICAS 


Máquinas eletrostáticas são dispositivos capazes 
de eletrizar corpos por meios mecânicos. São cha- 
madas também de geradores por razões históricas, 
mas, como sabemos, não é possível gerar cargas 
elétricas. O que essas máquinas fazem é separar as 
partículas portadoras de cargas elétricas por meio 
dos processos de eletrização: contato, em geral por 
meio do atrito, e indução. São chamadas também 
de eletrostáticas porque, à medida que são sepa- 
radas, as partículas portadoras das cargas elétricas 
ficam armazenadas, isoladas e estáticas em partes 
distintas dessas máquinas, até que, por excesso 
ou alguma ação externa, escoem entre essas par- 
tes ou para o meio externo. Essa é uma explicação 
provisória, pois uma explicação mais aprofundada 
do que ocorre precisa de conceitos que ainda não 
foram apresentados. 

A figura abaixo mostra uma máquina eletros- 
tática construída pelo físico e abade francês Jean- 
-Antoine Nollet (1700-1770) no início do século 
XVIII. Ao girar a manivela, fazia-se girar também 
uma esfera de enxofre, provavelmente atritada pela 
mão do experimentador (parte esquerda da figura). 


SPL/Latinstock g 


O mais simples deles é o pêndulo eletrostático. Tra- 
ta-se de um corpo leve: uma pequena esfera, por exem- 
plo, suspensa por um fio fino e isolante. Se a esfera esti- 
ver neutra, será atraída por qualquer corpo eletrizado 
que dela se aproximar. Isso ocorre porque a presença do 
corpo eletrizado polariza eletricamente a esfera. O corpo 


e o lado da esfera voltado para ele têm cargas elétricas 
opostas, por isso a esfera é atraída. Vejas as figuras abai- 
xo. Note que a esfera atraída continua neutra, mas a dis- 
tância entre as partículas dela com cargas opostas às do 


corpo eletrizado é menor. 


b 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 
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Esquema de funcionamento do pêndulo eletrostático. 


Outro dispositivo detector é o eletroscópio. Exis- 
tem diversos tipos de eletroscópio — os dois mais 
comuns estão representados nas fotos a seguir. 


Acesso em: 18 nov. 2009. 


Fonte: <www.school-for-cnampions.com/science/static. detection.html>. 


Eletroscópio com uma lâmina móvel. 
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Trata-se de um eletroscópio com uma lâmina móvel, 
Como a haste, a lâmina e o disco externo são condutores 
e estão isolados da armação externa, se o eletroscópio 
estiver eletricamente carregado, a haste fixa e a lâmina 
móvel adquirem a mesma carga e repelem-se. Pela 
deflexão da lâmina (ou seja, pelo afastamento dela em 
relação à haste) decorrente dessa repulsão, pode-se 
avaliar a quantidade de carga armazenada no dispositivo. 

Além dessa qualidade, o eletroscópio tem outra 
vantagem em relação ao pêndulo eletrostático: um ele- 
troscópio carregado é facilmente identificável; um pên- 
dulo carregado, não. 

Vamos discutir, nos exercícios a seguir, algumas 
experiências eletrostáticas que permitem a aborda- 
gem das principais ideias apresentadas até aqui. 


ELETROSCÓPIO CARREGADO 
E PÊNDULO CARREGADO 


atração 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 
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O pêndulo carregado (indutor) é atraído pelo bastão induzido. 


Suponha que você aproxime um bastão neu- 
tro isolante da esfera de um pêndulo eletrostático 
carregado. 

O bastão neutro, por indução, torna-se eletri- 
camente polarizado. Isso faz a esfera ser atraída 
pelo bastão neutro. 

Como a esfera está livre para se mover e é 
muito mais leve que o bastão, não há como saber, 
só por essa observação, qual dos dois corpos está 
eletrizado. 

Pelo que se observa não é possível perceber 
nenhuma diferença entre essa situação e aquela 
em que o bastão está carregado e a esfera, neutra. 

Por essa razão, antes de utilizar um pêndulo 
eletrostático, deve-se descarregá-lo eletricamen- 
te, o que pode ser feito ao estabelecer uma liga- 
ção temporária do pêndulo com a Terra, tocando a 
esfera com o dedo, por exemplo. 

Num eletroscópio, esse problema não existe 
— o eletroscópio “avisa” quando está carregado, 
pois, nesse caso, suas lâminas ficam afastadas. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


1. Uma experiência clássica da Eletrostática está 
representada nas figuras a seguir: 


o 
r 2 
Figura a g E 
repulsão S 

E 

E 

E 

vidro atritado vidro atritado E 
com seda com seda z 

8 

g 

z 

E 
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vidro atritado ebonite atritada 
com seda 


com lã 
tes 
Figura b 
repulsão 
C Tr 
ebonite atritada ebonite atritada 
com lã 


com lã 


— e 


ebonite atritada vidro atritado 
com lã com seda 


atração 


Um bastão de vidro e um de ebonite, atritados 
respectivamente com seda e lã, são aproxima- 
dos de dois outros bastões dos mesmos mate- 
riais, também atritados com seda e lã e pendu- 


rados horizontalmente por fios isolantes. Em a, o 
bastão de vidro atritado com seda repele o ou- 
tro bastão de vidro também atritado com seda, 
mas atrai o bastão de ebonite atritado com lã. 


Em b, o bastão de ebonite atritado com lã atrai o 
bastão de vidro atritado com seda, mas repele o 
bastão de ebonite atritado com lã. 


a) Que conclusões é possível tirar dessa ex- 
periência em relação às propriedades das car- 
gas elétricas? 


b) Sabendo-se que a carga adquirida pelo vidro 
é positiva, qual a carga elétrica de cada corpo 
(ebonite, seda e lã) descrito na experiência? 


2. 


Acervo do autor/Arquivo da editora 


RESOLUÇÃO 


a) Quanto aos pares de corpos atritados de mes- 
mo material, pode-se concluir que as cargas 
elétricas adquiridas são de mesma espécie e 
que cargas elétricas de mesma espécie se repe- 
lem, pois os dois bastões de vidro atritados com 
seda e os dois bastões de ebonite atritados com 
lã se repelem. Por outro lado, a atração entre os 


bastões de vidro e os de ebonite mostra que as 
cargas elétricas que eles adquirem não são de 
mesma espécie. Essas observações permitem 
duas conclusões; 


e Existem duas espécies de eletricidade: a 
adquirida pelo vidro atritado com seda e a 
adquirida pela ebonite atritada com la. 


* Cargas elétricas de mesma espécie se repe- 


lem e de espécies diferentes se atraem, 


b) Sendo a carga elétrica do vidro positiva, como 
a eletrização foi conseguida por atrito, a carga 


elétrica da seda é negativa. Se a ebonite atritada 
com lã é atraída pelo vidro, a sua carga elétrica é 
negativa. Logo, a carga elétrica da lã, com a qual 
a ebonite foi eletrizada por atrito, é positiva. 


Você pode fazer uma experiência simples e interes- 
sante. Esfregue um canudo de refresco com lenço 
de papel ou papel higiênico (não esfregue muito forte 
para não deformar o canudo, nem muito fraco para 
que haja um bom contato entre os corpos). Depois, 


coloque-o junto à parede. Você vainotar que o canudo 
gruda na parede (veja a foto). Explique o que acontece. 


Canudos grudados na parede. 


RESOLUÇÃO 


O atrito entre o canudo e o papel provoca a troca de 
elétrons entre eles — ambos se eletrizam. De acor- 
do com a série triboelétrica (reveja a série triboe- 
létrica na página 17), o mais provável é que o papel 
perca elétrons para o canudo. Como o canudo é de 
plástico, fica eletricamente negativo. Ao encostar o 
canudo na parede, elétrons dos materiais de que é 
feita a parede são repelidos, como está representa- 
do esquematicamente a seguir: o canudo, com car- 
ga elétrica negativa, e a região da parede junto a ele, 
com carga elétrica positiva. 


Paulo Manzi/ 
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canudo de 


parede 
refresco 


Assim, o canudo e a parede passam a atrair-se ele- 
tricamente. Mas, como o canudo é isolante (o plás- 
tico é um excelente isolante), a troca de elétrons 
entre os dois corpos é muito lenta e reduzida, então 
o canudo e a parede permanecem grudados. 


Observações 


1) Há canudos de diferentes tipos de plástico, por 
isso é impossível situá-los com precisão na 
série triboelétrica, mas, como todos os mate- 
riais plásticos dessa série são “recebedores" de 
elétrons, nós os consideramos também “rece- 
bedores" de elétrons. 


22) Aos poucos os elétrons do canudo passam para 
a parede ou para o ar. Pode-se ter certeza dis- 
so porque, com o tempo, o canudo acaba cain- 
do, o que significa que a força de atração elétrica 
entre o canudo e a parede diminui. 


3º) A força de atração elétrica prende o canudo à 
parede, mas não o impede de deslizar para bai- 
xo. Para que o canudo não deslize, é preciso que 
haja uma força de atrito exercida pela parede 
sobre ele capaz de equilibrar o seu peso. Senão, 
se a parede for muito lisa, o canudo pode se 
manter grudado nela, mas escorrega e cai, 
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3. A figura representa uma experiência feita com um 


bastão carregado negativamente e um pêndulo 
eletrostático cuja esfera é condutora e está 
eletricamente neutra. 


”, + 
aa SR É 


atração repulsão 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Quando se aproxima o bastão carregado do pên- 
dulo, observa-se que a esfera é inicialmente atraída 
(figura a), toca então o bastão (figura b) e logo em 
seguida passa a ser repelida (figura c). Explique o 
que acontece em cada uma dessas etapas. 


RESOLUÇÃO 


Ẹ etapa: a presença do bastão carregado ne- 
gativamente próximo da esfera do pêndulo repele 
os elétrons nela presentes, que, ao se afastarem 
dele, deixam a parte da esfera mais próxima do bas- 
tão eletricamente positiva. A esfera torna-se ele- 
tricamente polarizada. Em consequência da maior 
proximidade entre o lado eletricamente positivo da 
esfera e o bastão eletricamente negativo, prevalece 
a atração entre a esfera e o bastão (figura a). 


Figura a 


E 


atração 
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2º etapa: quando a esfera do pêndulo toca o bastão, 
ocorre a eletrização por contato — parte dos elé- 
trons do bastão se transfere para a esfera, que se 
torna também eletricamente negativa (figura b). 


Figura b 


contato 


3º etapa: uma vez eletrizada negativamente, a 
esfera do pêndulo passa a ser repelida pelo bastão 
(figura 0). 


Figura c 


repulsão 


Observações 


1) A expressão “prevalece a atração" na solução da 
£ etapa é importante para que fique claro que a 
repulsão também existe. 

O que ocorre nesse caso é um desequilibrio nas 

interações elétricas entre o bastão e os dois lados 
da esfera do pêndulo por causa da diferença de 
distância entre eles. 


22) O objetivo deste exercício é reforçar a ideia de 
que não basta que em um corpo haja o mesmo 
número de elétrons e prótons para que ele seja 
neutro, é preciso também que eles se distri- 
buam simetricamente no corpo, tanto no nível 


microscópico como no macroscópico. 


As figuras representam uma experiência que utiliza um 
bastão carregado positivamente e um eletroscópio. 


a) Quando se aproxima o bastão carregado do ele- 
troscópio, observa-se que a lâmina sofre uma 
deflexão; quando se afasta o bastão, a lâmina 
volta à posição inicial, 


bastão DI 


carregado 


lâmina 


Ilusrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


o 
— 


Quando o bastão carregado aproxima-se da 
esfera do eletroscópio e a toca, observa-se que 
a lâmina sofre uma deflexão, que permanece 


mesmo quando se afasta o bastão. 
ss" 


Explique o que ocorre nos itens a e b. 


RESOLUÇÃO 


a) A presença do bastão positivamente carregado 
próximo ao eletroscópio atrai elétrons para a esfera 
do eletroscópio. A parte superior fica predominan- 
temente negativa e a inferior, onde estão a haste e 
a lâmina, fica predominantemente positiva — o ele- 
troscópio fica eletricamente polarizado. Por isso a 
lâmina é repelida pela haste e sofre deflexão. 
Quando se afasta o bastão, os elétrons se redis- 
tribuem e o eletroscópio volta à situação inicial. 
Veja as figuras: 


b) Quando o bastão toca o eletroscópio, ocorre a 
eletrização por contato — o eletroscópio perde 
elétrons para o bastão, tornando-se também 
eletricamente positivo. Por isso a lâmina 
mantém-se defletida. Veja as figuras: 


5. Um eletroscópio está eletricamente carregado, por- 


tanto a lâmina está levantada. Se você tocar a esfera 
desse eletroscópio com o dedo, com objetos metáli- 
cos ou, ainda, com papel, madeira, etc, a lâmina abai- 
xará. Com materiais plásticos, por exemplo, isso não 
acontece, Veja as figuras e responda: Como você jus- 
tifica essas observações? 


O dedo encostado ao eletroscópio faz a lâmina abaixar. 


A régua de plástico não faz a lâmina abaixar. 
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RESOLUÇÃO 5. A lei de Coulomb — a medida 
Como vimos no exercício anterior, se a lâmina está da carga elétrica 


levantada, o eletroscópio está eletricamente carre- 
gado; se está abaixada é porque ele se descarregou 
(no capítulo 4, no estudo da capacidade elétrica, esse 
processo de descarregamento elétrico é apresenta- 
do de modo mais aprofundado). Dessa forma, pode- 
-se verificar quais materiais são condutores nessa 
experiência, pela movimentação de elétrons (nos- 
sa pele, metais, papel, madeira, etc.), e quais atuam 
como isolantes (em geral, os materiais plásticos). 


Por volta de 1775, algumas evidências experimen- 
tais convenceram o físico-químico inglês Joseph 
Priestley (1733-1804) de que a interação elétrica 
deveria ser descrita por uma lei semelhante à da inte- 
ração gravitacional — a atração ou repulsão entre car- 
gas elétricas deveria ser também diretamente propor- 
cional ao produto das cargas elétricas, grandeza 
equivalente à massa na interação gravitacional, e 
inversamente proporcional à distância. 

Veja a figura abaixo. Ela ilustra um experimento reali- 
EXERCÍCIOS o | Zado por Benjamin Franklin, por volta de 1875. Ele obser- 
vou que uma bolinha de cortiça, neutra, pendurada por 
um fio de seda, colocada próxima a um vaso metálico 


1. Sabendo que os nêutrons são constituídos de três 


quarks, up e down, e que o quark up tem carga , 
vazio, eletricamente carregado, era atraída apenas 


2 1 
+3080 quark down tem carga T36 qual deve | externamente (a); quando colocada dentro do vaso, não 


ser a constituição de um nêutron? Explique. sofria nenhuma atração (b). Teoricamente, o mesmo 


efeito ocorreria com um planeta oco, que só exerceria 
2. Uma pilha de folhas de papel sulfite pode ter qual- 


quer altura? Que relação tem essa pergunta com a 
carga do elétron? Explique. 


atração gravitacional sobre corpos externos a ele. 


3. Um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto 
por um corpo eletrizado negativamente como por 
um corpo eletrizado positivamente. Por quê? 


4. Naeletrização por atrito, ambos os corpos tornam- 
-se eletrizados. Entretanto, quando se eletriza um 
canudo com papel, só conseguimos atrair um pên- 
dulo com o canudo. Por que o papel não atrai o pên- Figura a Figura b 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


dulo? Explique. Esse resultado experimental veio ao encontro da 


5. As figuras mostram duas placas condutoras apoia- previsão teórica de Priestley, que, dez anos depois, foi 


das em suportes isolantes e uma esfera eletrica- comprovada experimentalmente pelo físico francês 
Descreva uma forma de carregar eletricamente | como lei de Coulomb: 
ambas as placas ao mesmo tempo por indução com 


Cosmesi SEM Sadia Tea O módulo das forças de interação (F) entre dois 


pontos materiais de cargas elétricas q, e q, é dire- 
tamente proporcional ao produto dessas cargas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distân- 
cia (d) entre esses pontos materiais. 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Matematicamente, essa lei é expressa na forma: 
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CHARLES DE COULOMB 


Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), físico 
francês, pertencia à alta aristocracia. Engenheiro mili- 
tar, foi desligado do exército em 1791 e, durante a Revo- 
lução Francesa, foi obrigado a refugiar-se fora de Paris. 

Seus primeiros trabalhos em Física estavam vol- 
tados ainda à Engenharia e à Mecânica. 

A sua contribuição mais notável à Física, no entan- 
to, está ligada à Eletricidade. Em 1784, Coulomb iniciou 
uma série de cuidadosos experimentos, utilizando 
uma balança de torção muito sensível, por ele projeta- 
da (veja figura abaixo), para descobrir a relação entre o 
módulo F da força de interação entre corpos carregados 
eletricamente e a distância d entre eles, e concluiu que 


Fé inversamente proporcional ao quadrado da distân- 
: dl 
ciadh T 
Embora não usasse a denominação carga elétri- 
ca, conceito inexistente na época, Coulomb concluiu 
que a interação eletrostática deveria ter uma forma 
Che Gh 


2 ? 


equivalente à sua expressão atual, F = k por 


analogia à lei da gravitação universal, de Newton. 


Apesar de não ter sido o primeiro a propor essa 
lei, ela tem o nome de Coulomb porque, além de 
comprová-la experimentalmente, ele foi o primeiro 
a publicar o trabalho em que ela é apresentada e seu 
experimento é cuidadosamente relatado. 


Académie des Sciences, Paris/Arquivo da editora 


Balança de torção de Coulomb e acessórios. 


A constante k costuma ser chamada de constante 
eletrostática e está relacionada ao meio em que as 
partículas carregadas estão imersas. 

A direção das forças de interação entre os pontos 
materiais de cargas qeg Fa e Fy 
iguais a F, é a da reta que contém esses pontos; o sen- 


tido é de atração, quando as cargas forem de sinais 


cujos módulos são 


diferentes, ou de repulsão, quando forem de mesmo 
sinal. Como comentamos no quadro da página 15, o 
sinal das cargas elétricas não é, a rigor, um sinal algé- 
brico — embora às vezes seja utilizado como tal. Por 
essa razão, optamos por não colocá-lo na expressão 
da lei de Coulomb. Pela mesma razão, não nos parece 
necessária a utilização da barra indicativa do módulo 
para a carga elétrica q. Veja a figura: 


Fa e 
A 
7 Figura a 
Fa P 
Da! 
“a Figura b 


Direção e sentido das forças de interação F, e F, entre os pontos 


materiais de cargas q,e q, com cargas de mesmo sinal (a) e com 
cargas de sinais diferentes (b). 


“CARGA Q” OU “PONTO MATERIAL 
DE CARGA Q”? 


Não é comum falar que “uma força é aplicada à 
massa m”, mas é muito comum falar que “a carga q 
sofre a ação de uma força”, o que está fisicamente 
incorreto. Massa, como carga elétrica, é uma proprie- 
dade da matéria, não é matéria, não é coisa. Corpo, 
partícula, ponto material ou coisas equivalentes têm 
massa e podem ter carga elétrica. Mas não existe car- 
ga sem corpo, como não existe massa sem corpo. Por 
isso, a rigor, é incorreto falar em “massa m” ou em 
“carga q” sem mencionar o corpo portador da mas- 
sa ou da carga elétrica. É claro que o corpo portador 
da massa ou da carga pode ser subentendido, mas a 
omissão dos termos não contribui para a compreen- 
são do conceito e deve ser evitada. 
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Por razões de conveniência e praticidade, o Sistema 
Internacional adotou como unidade padrão para a eletrici- 
dade o ampère, unidade de intensidade de corrente elé- 
trica, conteúdo do capítulo 5, baseando-se numa pro- 
priedade que será abordada no estudo do ele- 
tromagnetismo (capítulo 8). 

A partir do ampère, é definido o coulomb (C), unida- 


de de carga elétrica: 


1coulomb é a quantidade de carga que atraves- 
sa a seção normal de um condutor percorrido 
por uma corrente elétrica de intensidade igual a 
1ampere em 1 segundo. 


Definida a unidade de carga elétrica, o valor da 
constante eletrostática k para o vácuo torna-se: 


k=9,0-10ºN- mZ/C2 


A relação da constante k com o meio será mais bem 
entendida depois do estudo dos capítulos 2 (página 43) 
e 4 (página 73), a partir de outra constante, a permissi- 
vidade do meio (g). 

O coulomb é uma unidade de carga muito grande — 
a carga elétrica de uma nuvem de tempestade, por 


exemplo, tem apenas algumas centenas de coulombs. 

Por essa razão, quase sempre nos referimos a 
submúltiplos do coulomb, como o microcoulomb, uC 
(107º C), o nanocoulomb, nC (107º C), e o picocoulomb, 
pC (10-20). 

O valor da carga elementar e em coulombs, deter- 
minado experimentalmente pelo físico norte-ameri- 
cano Robert Millikan (1868-1953), no início do século 
XX, vale, com dois algarismos significativos: 


e= 6 fo PE 
Portanto, a carga de 1,0 C equivale à carga de 


6,3 - 10% elétrons, obtida pela razão: 


1 
1,6 +10" C 


Ou seja, esse é o número de elétrons que um corpo 
deve ter a mais (ou a menos) que o número de prótons 
para que a sua carga elétrica seja de 1,0 coulomb. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


6. Na figura estão representadas duas partículas de 
cargas de mesmo sinal, cujos valores são q, = 3,0 pC 
eg = 4,0 uC, separadas, no vácuo, por uma 
distância d = 2,0 m. 


a) Qual o módulo das forças de interação elétrica 
entre essas partículas? 


b) Qual o módulo dessas forças se a distância for 
reduzida a 0,40 m? 


(Dado: constante eletrostática do vácuo, 
k=9,0-10ºN-m?/C2) 
qı KA 
po 
RESOLUÇÃO 
a) Sendo q, 30 WC = 30: 10º Ce 
q, = 4,0 pC = 4,0 - 10º C, da lei de Coulomb, 
temos: 
“10-. -10-6 
= F=90-109-:20 10º. 4,0-10 


2,0? 
=>F=27-102N 


b) Para d = 0,40 m, o módulo de F passa a ser: 
do 
F=k FE 
. 10-6. -10-6 
> F= 90: 10°: 3,0 -10 -4,0-10 
0,40? 
> F=6,8-:10!N (com dois algarismos signifi- 
cativos) 


Observação: Como a distância tornou-se 5 vezes 
menor (2,0 : 0,40 = 5), o módulo das forças de repul- 
são tornou-se 5? vezes maior (0,68 : 0,027 = 25). 
ote que poderíamos ter obtido o resultado do item b 
diretamente, a partir do enunciado da lei de Coulomb. 


7. Duas partículas de cargas q, e q, de sinais opos- 
tos, separadas pela distância d, se atraem com 


forças de módulo F = 0,18 N. Qual será o módulo 
das forças de atração entre essas partículas se: 


a) a distância d' entre elas tornar-se três vezes 
maior? 

b) o valor da carga de cada partícula reduzir-se 
a metade, mantendo-se inalterada a distância 
inicial d? 


RESOLUÇÃO 


Sendo F = 0,18 N, nas condições iniciais, temos: 


— p. Uh h 
e aar 018 NO 


a) Fazendo 3d = d', podemos determinar o novo 
módulo (F das forças de atração: 


, GA , 4% 
=k. >FfF'=k. = 
F'=k J2 F'=k Bo 
as ad 4d 
> F'=—. ke. 
j 9 k g?” © 


De(De(D, vem: 
F'= S 0185F'= 0,020 N 


b) Para = 0,509, eg,= 0,509, o novo módulo 
(F') das forças de atração é: 
q9; i 0,50q, : 0,50q, o 
d? d- 
= F"=025:k: 20) 
De (1) e (I), vem: 


F"=0,25-018= F" = 0,045 N 


Observação: Neste caso também poderíamos 
determinar os resultados diretamente do enun- 
ciado da lei de Coulomb. Em a, como a distância 


tornou-se três vezes maior, o módulo das for- 


ças tornou-se nove (32) vezes menor, portanto 


F'= - = 0,020 N. Em b, a carga de cada partícula 


reduziu-se à metade; logo, o módulo das forças re- 
2 


duz-se a um quarto (5) portanto F" = Í = 0,045N. 


- Na figura estão representadas três partículas, 1, 2 e 
3, de cargas de mesmo valor, q=4 =q; 3,0 uC, 
ocupando os vértices de um triângulo equilátero 


de 1,0 m de lado. Sabendo que as cargas q, € q, 
são negativas e q, é positiva, determine o módulo 


da força elétrica resultante exercida sobre cada 
partícula. 

(Dados: k = 9,0 - 10° N :m2/C2; cos 60° = 0,50 e 
cos 120° = —0,50.) 


ZAM 


+ 
q2 q3 


RESOLUÇÃO 


Como as partículas têm cargas de mesmo valor, 
3,0 uC = 3,0 ; 107° C, e a distância entre elas é a 
mesma, as forças de interação F, e E, (entre as 
partículas 1e 2), F, e F (entre as partículas 1e 3) 
e Es e F (entre as partículas 2 e 3) têm o mesmo 


módulo (vamos chamá-lo de F). Assim, temos: 


a% 

F= k- q? 
10E +10-8 
ooru 00 DO 


1,0? 
=> F=81:102N 


= = 


Representando os vetores Eis e Fai Fg e Foi Fss e 
Fg podemos determinar a força resultante sobre 
cada partícula aplicando a regra do paralelogramo. 


Veja a figura: 


Assim, o módulo da resultante Fi exercida sobre a 
partícula 1, é: 


Per OS O = 


21 31 
> E =(81:102 + (8,1:10722 + 
+2-81-10-2:8,1:1072-(-050) > 
>F = 81: 1072 N 
Da mesma forma, o módulo da resultante E, exercida 
sobre a partícula 2, é: 
Ferr Rr cs 2S 
> E. = (8,1: 1072} + (8,1: 1072)? + 
+ 2-81-1072- 81:107- (—0,50) > 
>F, = 81: 1072? N 
E, finalmente, o módulo da resultante Fy exercida 
sobre a partícula 3, é: 
F= FAF F Fo 060S 
> F = (8,1 - 1072)? + (8,1: 1072)? + 
+ 2-8,1- 1072- 81-1072- 0,50 > 
>F, = 1,4 :107/N 
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EXERCÍCIOS 


6. Duas partículas de cargas de sinais opostos, cujos 


valores são q, = 2,0 uC e q, = 6,0 aC, estão separa- 

das, no vácuo, por uma distância de 1,0 m. 

Pergunta-se: 

a) Qual o módulo das forças de atração entre essas 
partículas? 

b) Qual o módulo das forças de atração se a dis- 
tância entre as partículas for reduzida a 0,20 m? 

c) Qual o módulo das forças de atração se a distân- 
cia entre as partículas for aumentada para 2,0 m? 


(Dado: constante eletrostática do vácuo, 
k = 9,0 -10° N -m?/C2) 


« Duas partículas, de cargas q, E€ q, de mesmo sinal, 

separadas pela distância d, se repelem com força de 

módulo F = 1,2 - 107º N. Qual será o módulo das 

forças de repulsão entre essas partículas se: 

a) a distância entre as partículas tornar-se três 
vezes menor? 

b) ovalor da carga q, reduzir-se à metade, o valor da 
carga q, tornar-se três vezes maior e a distân- 
cia inicial d reduzir-se à metade? 


- Considere três partículas, A, Be C, de cargas de 
mesmo valor, q, = q, = q. = 3,0 uC, nas duas situa- 
ções representadas nas figuras a e b abaixo. 
(Dados: constante eletrostática do vácuo, 
k=9,0-10ºN-m?/C2: cos 135º = — 0,71.) 


A B c 
+ = + 
e—a 
qa qs qc 
i i 1 

% >< > 

0,30 m 0,60 m 
Figura a 
B 


0,30 m 


0,30 m 


| 
| 

qda | TJ 
| 


Le >l >l 
Figura b 


Determine o módulo da força resultante exercida 
em cada partícula. 
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10. 


Na figura a seguir estão representadas quatro 
partículas, 1, 2, 3 e 4, de cargas de mesmo valor, 
q, = q, = q; = q, = 2,0 uC, ocupando os vértices de 
um quadrado de 0,30 m de lado. Sabendo que as 
cargas q, € q, são negativas e q, € q, são positivas, 
determine o módulo da força elétrica resultante 
exercida sobre cada partícula. 


(Dados: k = 9,0 - 10° N :m?/C2: 
cos 45° = 0,71 e cos 135° = —0,71.) 


(ei q2 


qa q3 


Na figura estão representadas duas pequenas 
esferas, A e B, de cargas iguais, mas de sinais 
opostos. A esfera A tem massa m = 2,0 :10"*kg 
e está presa a um fio inextensível de massa des- 
prezível; a esfera B está apoiada num suporte 
isolante. O sistema fica em equilíbrio quando a 
distância entre as partículas é de 0,30 meo 
ângulo entre o fio que sustenta A com a vertical é 
de 37º. Nessas condições determine: 


a) o módulo das forças de atração entre as esferas; 
b) o valor da carga q de cada esfera. 

(Dados: g = 10 m/s; k = 9,0 - 10º N - m?/C? 
cos 53º = 0,60; sen 53º = 0,80.) 


k$ > 


0,30 m 


A ciência da eletricidade 


Pode-se afirmar que a lei de Coulomb foi o passo 
decisivo para tornar a Eletricidade uma ciência. Até 
então ela era mais conhecida como uma curiosidade 


científica, cuja única “aplicação” era a produção de cho- 
ques, faíscas e até beijos elétricos. 


O BEIJO ELÉTRICO 


Como dizia um famoso historiador, na Euro- 
pa, para os ricos, "o século XVIII foi uma época 
de elegância requintada e vida amena”; dava-se 
pouca importância aos princípios religiosos; os 
nobres vestiam-se com esmero, usavam perucas, 
roupas de renda e veludo e moravam em casas 
luxuosas, onde tudo era feito com a preocupação 
de agradar e impressionar os convidados, prin- 
cipalmente as pessoas mais importantes. O que 
interessava era a aparência e, sobretudo, estar em 
dia com a moda. 

Nesse ambiente, a procura por atrações e novi- 
dades era muito grande, e, entre elas, os fenômenos 
elétricos faziam grande sucesso. Era o caso do beijo 
elétrico: uma jovem se colocava sobre uma platafor- 
ma isolante e, tocando numa máquina eletrostática, 
convidava outros jovens a experimentarem o sabor 
de seus lábios eletrizantes... 


The Granger Collection, Nova York/Other Images 


O beijo elétrico. 


Adaptado de: HAMBURGER, E. W. O que é Física. 
São Paulo: Brasiliense, 1989, 


Até então muitos físicos já haviam contribuído com 
a formulação de conceitos importantes a partir de 
observações empíricas — é o caso de Michael Faraday 
(1791-1867), físico e químico inglês que, além de ter 
sido um dos mais extraordinários físicos experimentais 
da história da Física, foi também um de seus mais 
importantes divulgadores, sobretudo da eletricidade, 


certamente preocupado com o desconhecimento do 
público do seu caráter científico, A caricatura abaixo 


ilustra esse aspecto. Ela satiriza uma resposta de Fara- 
day à pergunta que alguém lhe teria feito em uma de 
suas inúmeras palestras de divulgação científica: “Para 
que serve a eletricidade?". Faraday teria respondido 
com outra pergunta: “Para que serve um bebê?”. 


Punch, 25 jun. 1881/Arquivo da editora 


Caricatura publicada pela revista inglesa Punch, em 1881. 


A partir da observação das linhas formadas por 
limalhas de ferro colocadas sobre um papel apoiado em 
um ímã (vamos ver essa figura no capítulo 8), Faraday 


propôs o conceito de linhas de força. Ele acreditava 
equivocadamente que essas linhas, materializadas 
pelas limalhas de ferro, tinham existência concreta. No 
entanto, sua visão da alteração no espaço resultante 
da presença de corpos eletricamente carregados ou 
imãs — acrescida da formulação matemática proposta 
por Coulomb, pouco mais de vinte anos depois de sua 
morte —, deu origem ao conceito de campo elétrico, um 
poderoso instrumento para o estudo e compreensão 
da eletricidade. O campo elétrico é objeto dos capítulos 
que completam esta unidade. 
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Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


ATIVIDADE PRÁTICA 


Fenômenos elementares 
da Eletrostática 


Faça a experiência descrita no exercício resolvido 2. 
Quando conseguir fazer o canudo grudar na parede, você 
terá dominado a técnica da eletrização. 

Depois disso, você poderá construir um pêndulo ele- 
trostático e um eletroscópio e fazer as demais experiên- 
cias descritas nos exercícios resolvidos 3, 4 e 5. 

Para fazer o pêndulo, basta utilizar como suporte um 
canudo de refresco dobrável ou dois canudos unidos inter- 
namente por um grampo de cabelo aberto, em forma de L 
invertido. Para o fio, sugerimos que você desfie um fio bem 
fino de meia de náilon feminina — é o único fio leve e sufi- 
cientemente isolante para essa atividade. O pêndulo pode 
ser feito com um pequeno disco de 1 cm a 2 cm de diâmetro 
de papel-alumínio ou papel comum, preso no fio com um 
pedacinho de fita adesiva. Você pode fazer o pêndulo com 
uma esfera de isopor, mas ela deve ser bem pequena para 
que o pêndulo seja bem leve, caso contrário, ele será pouco 
sensível. Para manter o canudo na vertical é preciso impro- 
visar uma base, que pode ser um pequeno quadrado de 
madeira com um furo do mesmo diâmetro do canudo. Veja 
afoto: 


Pêndulo eletrostático. 


Essa mesma base pode servir para apoiar o eletros- 
cópio. Para fazer a placa fixa do eletroscópio, recorte um 
retângulo de cartolina de aproximadamente 4 cm x 10 cm, 
prendendo-o com fita-crepe num canudo de refresco. 
Prenda na frente da placa, na vertical, uma tira fina de 
papel de seda (você pode destacar uma fitinha de papel de 
bala de coco) de forma que ela possa levantar livremente — 
essa tira de papel é a lâmina do eletroscópio. 
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Veja a foto: 


Eletroscópio. 


No exercício resolvido 4, basta tocar o bastão carre- 
gado para eletrizar o eletroscópio por contato; aqui você 
deve esfregar o canudo na parte superior da placa. Nesse 
eletroscópio simplificado é importante que você tenha o 
cuidado de não passar com o canudo na frente da fita de 
papel de seda, para que ela não seja atraída e grude no 
canudo — para que isso não aconteça e prejudique sua ati- 
vidade, acostume-se a aproximar o canudo por cima do 
eletroscópio. 

Além dessas experiências, explicadas nos exercicios, 
você pode utilizar o eletroscópio para estudar a eletrização 
por indução e compará-la com a eletrização por contato. 
Para isso, faça as seguintes observações: 


I) Depois de eletrizar o eletroscópio por contato, aproxi- 
me novamente o canudo do disco do eletroscópio, sem 
tocá-lo, e observe o movimento da lâmina. 


I) Descarregue o eletroscópio (basta tocá-lo com o dedo); 
em seguida carregue-o novamente por indução. Para 
isso, toque a parte superior da placa com o dedo (para 
melhor contato, convém apertá-la entre os dedos) e 
aproxime o canudo carregado do eletroscópio, mas sem 
encostar nele. Retire o dedo e depois o canudo, nessa 
ordem. Se você for bem-sucedido, a lâmina deverá ele- 


var-se, indicando que o eletroscópio está carregado. 


1) Em seguida, aproxime novamente o canudo do ele- 
troscópio e observe o movimento da lâmina. É o mesmo 
movimento do item I? 


A comparação entre o que ocorre em Ie Il evidencia a 
diferença entre a eletrização por contato e por indução. 
Observação: Em dias muito úmidos a experiência fica um 
pouco mais difícil porque os corpos tendem a descarregar- 
-se mais rapidamente (o ar úmido é melhor condutor que o 
ar seco), mas não se torna inviável. Apenas os efeitos são 
menos perceptíveis. Ambientes com ar-condicionado são 
ótimos para atividades de Eletrostática — se você puder fazer 
essas atividades em um desses ambientes, os resultados 
certamente serão muito bons. 


Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


Clive Streeter/Dorling Kindersley/Getty Images 


Globo de plasma. 


globo de plasma é uma das mais belas aplicações da eletricidade. Inventado como lâmpada 


no final do século XIX por Nikola Tesla, notável físico e engenheiro croata, não obteve suces- 
so comercial. Em 1970, Bill Parker, um aluno do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 
conheceu essa lâmpada e, sensível à beleza dos filetes de luz que ela gerava, aperfeiçoou-a até 
chegar à forma como a conhecemos hoje. Não mais para ser lâmpada, mas para ser um gerador 
de “esculturas de luz”, algo que, provavelmente, seu inventor jamais imaginou. A explicação da 
origem dessas esculturas de luz não pode ser dada no nível deste curso, mas o conceito básico 
para essa explicação começa a ser apresentado neste capítulo: o campo elétrico. 


1. Conceito de campo 


O estudo de campo gravitacional (capítulo 18, 
volume 1) possibilitou a primeira abordagem do con- 
ceito de campo, que, por ser um dos mais importantes 
da Física, terá alguns aspectos básicos retomados. 

O conceito de campo foi criado pela necessidade 


de explicar o fenômeno da ação a distância. Embora 
na lei da gravitação universal já esteja implícita a ação 


a distância, essa ação é imperceptível. E impossível 
ver ou perceber dois corpos se atraindo gravitacio- 
nalmente. Mas no Eletromagnetismo essa ação é evi- 


dente e intrigante. Veja as fotos. 


Fotos: Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


Como o canudo repele o pêndulo? 


Como o ímã atrai a argola? 


Como é possível um canudo eletrizado atrair ou 
repelir um pêndulo, ou um ímã atrair uma pequena 
argola de aço a distância? Como o canudo ou o imã 
exercem essa ação? Como o pêndulo ou a argola de 
aço “sentem” essa ação? Como eles “sabem” que há 
um corpo nas proximidades para os atrair? 

As respostas a essas perguntas começaram a ser 
dadas com a formulação do conceito de campo. 
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Veja as figuras abaixo. 


|” 


A 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


aR 


O sombreado azulado representa esquematicamente a região 
do campo elétrico que interage com o canudo eletrizado. 


do 


As figuras apresentam uma observação que tal- 
vez você já tenha feito. Quando o canudo eletrizado 
está distante do pêndulo, nada indica que exista 
“algo" entre eles. Mas à medida que o canudo se apro- 
xima do pêndulo, a partir de determinada distância, 
torna-se clara a existência de uma ação, ou interação, 
entre eles. Não é difícil imaginar a existência de uma 
região em torno do canudo eletrizado dentro da qual 
ele atua, uma espécie de região de influência do canu- 
do, em razão da carga elétrica que possui. Nessa 
região, onde ocorrem ações ou interações elétricas, 
dizemos que existe um campo elétrico, 


A PALAVRA CAMPO 


Os significados cotidianos da palavra campo 
auxiliam a compreensão do seu significado físico. 
Quando se fala em campo de futebol, por exemplo, 
fica clara a ideia da região na qual ocorrem determi- 
nadas interações que seguem determinadas regras 
em determinado intervalo de tempo. 

Já em Política e em Economia internacionais, 
há regiões geográficas ou campos de influência de 
nações, ou grupos de nações, bem definidos. Essa 
influência varia: em algumas regiões é mais inten- 
sa; em outras, pode ser muito pequena. 

Em Física, essa ideia também é válida. A gran- 
de diferença está na possibilidade que a Física tem 
de medir escalar ou vetorialmente essa influência e, 
sobretudo, de definir com clareza a fonte ou a ori- 
gem do campo. 


2. Grandezas associadas 
ao campo elétrico 


O conceito de campo, como qualquer conceito em 
Física, só adquire significado se puder ser expresso 
matematicamente. Em outras palavras, em Física, a 
existência de um campo de uma grandeza em uma 
região só se caracteriza se for possível associar a 
cada ponto dessa região um valor numérico e uma 


unidade, no caso de um campo escalar. Nos campos 
vetoriais, além da representação escalar, pode-se 
associar um vetor a cada ponto da região, obtendo-se 
também uma representação vetorial. 

O campo elétrico é um campo vetorial e, portanto, 
pode ser representado por duas grandezas a ele 


associadas: uma escalar — o potencial elétrico (V) — e 
outra vetorial — o vetor campo elétrico (E). Para defi- 
ni-las, considera-se uma partícula de carga q, positi- 
va, colocada em um ponto P de uma região do espaço. 
Se nela houver um campo elétrico, a partícula sofre a 
ação desse campo, que pode ser expressa por meio 
da energia potencial elétrica ES) por ela adquirida ou 


da força (F) que passa a ser exercida sobre ela. Veja a 
figura: 


mn 


O potencial elétrico no ponto P, V,, é definido pela 
razão entre a energia potencial elétrica adquirida pela 
partícula nesse ponto, E,. e a sua carga q: 

P 


A unidade do potencial elétrico, no Sl, é J/C, que 
recebeu o nome de volt (V) em homenagem ao físico 
italiano Alessandro Volta (1745-1827). 

Uma consequência imediata dessa definição que 
evidencia a utilidade de se saber o potencial em um 
ponto de um campo elétrico é a possibilidade de 
determinar a energia potencial elétrica de uma parti- 


cula de carga q por meio da expressão: 


Epe, = (go Va 


O módulo do vetor campo elétrico, E, no ponto P, 
E,, é definido pela razão entre o módulo F, da força 
F, exercida sobre a partícula e a sua carga q: 


e sua unidade no SI é, portanto, N/C. 
A direção e o sentido desse vetor coincidem com a 
direção e o sentido da força exercida sobre a partícula. 
Aqui também se pode evidenciar a utilidade de 
conhecer o vetor campo elétrico em um ponto de um 
campo elétrico pela possibilidade de se determinar a 


força exercida por esse campo sobre uma partícula de 
carga qnele colocada, por meio da expressão: 


F= qE 


Optamos por apresentar essa expressão na forma 
vetorial para lembrar que, neste caso, o sinal da carga 
elétrica da partícula deixa de ser apenas um nome e 
assume significado físico: se a carga q da partícula for 
positiva, como estabelece a definição do vetor campo 


elétrico, a força exercida sobre ele tem o mesmo sen- 
tido do vetor campo; se a carga for negativa, o sentido 
será oposto. Veja as figuras: 


d 
m 


mn 
B: 
m 


Figura b 


Em a, a particula tem carga elétrica positiva: EFeF 
têm o mesmo sentido; em b, a partícula tem carga elé- 
trica negativa: E eF têm sentidos opostos. 

Em princípio, poderíamos dizer que para descrever 
um campo elétrico é preciso conhecer o potencial elé- 
trico e o vetor campo elétrico desse campo em todos 


os seus pontos, mas isso não é possível e nem sempre 


necessário. Como vamos ver a seguir, alguns campos 


elétricos têm configurações bem definidas que permi- 
tema sua descrição por meio de expressões matemá- 
ticas aplicáveis a todos os seus pontos. 
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EXERCÍCIO RESOLVID OH 

1. Uma partícula de carga q = 2,5 - 1078 C, positiva, 
colocada num determinado ponto P de uma região 
onde existe um campo elétrico, adquire energia 
potencial elétrica Epe, = 50 - 10º J, e sobre ela 
passa a ser exercida força de módulo F» = 7,5 N, 
vertical para cima. 


a) Qual é o potencial elétrico desse campo nesse 
ponto? 

b) Qual é o vetor campo elétrico desse campo 
nesse ponto? 


c) Se em vez dessa partícula fosse colocada nes- 
se ponto outra partícula de carga positiva 
q = 1,5 - 1078 C, quais seriam a energia potencial 
elétrica por ela adquirida e a força exercida sobre 
ela pelo campo elétrico? 


RESOLUÇÃO 
a) Da definição de potencial elétrico em um pon- 
Epe, 
to P de um campo elétrico, V, = | temos: 
. -6 
VS S = V, = 200 V 
2,5 1078 


b) Da definição do módulo do vetor campo elétrico 
em um ponto P de um campo elétrico, 


P 
E,=—— temos: 
75 
Es = E, = 3,0 +10ºN/C 
2,5 -1078 


O sentido de E é o mesmo da força exercida 
sobre a partícula: vertical para cima. 


c) Sendo V, = 200 V o potencial elétrico nesse 
ponto e q = 1,5 . 1078 C, da definição de energia 
potencial elétrica, temos: 

Ere, =q: V> Epe, = 1,5 : 1078 - 200 => 

> Epe, = 3,0" 108) 

Sendo Es= 3,0 -108 N/C, da definição do módulo 
do vetor campo elétrico, temos: 

F= q E,=F,= 15:10": 3,0410 

= F,=45N 

Como a partícula tem carga positiva, a direção 
e o sentido da força são os mesmos do vetor 
campo elétrico. 
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3. Campo de uma partícula 
eletricamente carregada 


Uma partícula eletricamente carregada com carga 
Q gera (ou faz aparecer) um campo elétrico na região 
do espaço em que está colocada. 
Esse campo elétrico tem características peculiares 
que facilitam o seu estudo, porém, por enquanto, só 
temos recursos matemáticos para fazer esse estudo 


vetorialmente, por meio do vetor campo elétrico a partir 
da lei de Coulomb. Para uma descrição escalar, baseada 
no potencial elétrico, é preciso conhecer a expressão da 
energia potencial elétrica, o que será feito no próximo 
capítulo. Assim, daqui em diante, neste capítulo, vamos 
nos restringir apenas à descrição vetorial do campo 


elétrico. Veja as figuras a seguir. 


Vetores campo elétrico È, È e É, gerados pela partícula de carga 
Q positiva nos pontos P, P, e P.. 


Vetores campo elétrico É, È e È, gerados pela partícula de carga 
Qnegativa nos pontos P, P, e P.. 
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A direção e o sentido do vetor campo elétrico E, 
gerado pela partícula de carga Q, em qualquer ponto 
P, são os mesmos da força F exercida por Q numa 
partícula de carga q positiva colocada nesses pontos. 
Portanto, a direção de E é radial, ou seja, coincide com 
a direção do raio da esfera que passa por esse ponto 
e tem o centro em Q. O sentido é de afastamento ou 
de divergência se a carga Q for positiva. Se a carga Q 
for negativa, o sentido é de aproximação ou de con- 
vergência. 
Essas conclusões podem ser reunidas em duas 
figuras que permitem a visualização global da influên- 
cia da partícula de carga Q na região do espaço em que 
ela está colocada. 


Observe que o vetor campo elétrico É tem, em 
qualquer ponto, a direção do raio da esfera com centro 
na partícula. Em a, o sentido é de afastamento (carga Q 
positiva): em b, o sentido é de aproximação (carga Q 
negativa). 
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Figura b 
Campo da partícula de carga Q. 


A descrição desse campo se completa com a deter- 
minação do módulo do vetor campo elétrico É em qual- 
quer ponto P, à distância d da partícula de carga Q. Para 
obter a expressão do módulo desse vetor vamos supor 
que outra partícula de carga q, positiva, seja colocada 
num ponto dessa região a uma distância d da partícula 
Q, positiva. Veja a figura abaixo: 


d 
H -p 
Q q E F 
Força F exercida sobre a carga qà distância d de Q. 
| GI 
Pela lei de Coulomb |F =k: T. a interação entre 
as partículas de carga q, = Q e q, = q resulta na força 
— GA 
F, cujo módulo, em P, é: F, = k- EE 


F 
Como, a = E, então o módulo do vetor campo 


elétrico É gerado pela partícula de carga Qno ponto Pà 
distância d dessa partícula é; 


Q 
E SRT 


Pode-se generalizar esse resultado quando o 
vetor campo elétrico E no ponto P é gerado por mais 
de uma partícula carregada. Por exemplo, para deter- 
minar o vetor campo elétrico É devido a três partícu- 
las de cargas Q, Q, e O deve-se determinar os veto- 
res E E, e E, devidos à carga de cada partícula e, em 
seguida, efetuar a soma vetorial, 

Veja a figura. O vetor campo elétrico resultante (È) 
é a soma vetorial do vetor campo de cada partícula 
(E, É, e È). Se mais partículas carregadas houver, 
mais vetores devem ser somados. 


Campo das partículas de cargas Q, Q, € Q, 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 

2. A figura abaixo representa uma partícula de carga 
Q = 6,0 :10"8C, positiva, em determinado ponto A, 
no vácuo, 


a) Quais são o módulo, a direção e o sentido 
do vetor campo elétrico E, gerado por essa 
partícula no ponto P,a 10 cm de A? 


b) A que distância de A está o ponto P, cujo mó- 
dulo do vetor campo elétrico vale 
E, = 4,5 : 104 N/C? 
(Dado: constante eletrostática do vácuo: 
k=9,0-:10ºN:m?/C2) 
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RESOLUÇÃO 

a) Sendo Q = 6,0 - 10º C a carga da partícula ge- 
radora do campo, o módulo do vetor campo elétri- 
co no ponto P, a distância d, =10cm=1,0:10m, 
é dado pela expressão E = k- 2 Logo: 

pago p SO 

(1,0 - 1071)? 

> E =5,4-10ºN/C 

A direção é radial com centro em A e, como a 

carga é positiva, o sentido é de afastamento. 

Veja a figura abaixo. 


E, 
TÁ 


ol 


b) Sendo Q = 6,0 - 1078 C a carga da partícula 
geradora do campo elétrico e ERAS 104 N/C 
o módulo do vetor campo elétrico no ponto P, a 
distância d, de A pode ser obtida pela expressão 


kQ [peeo 
>d, = => 


E 4,5 «10? 


2 


d, = 
=d, = 0,1m(comdoisalgarismos significativos). 


3. Na figura estão representadas duas partículas de 
cargas Q, = 3,0-10"ºC, positiva, e Q; = 4,0 -107ºC., 
negativa, fixas nas extremidades do segmento AB 
de 12 cm de comprimento, no vácuo. 


A B 
G-—=======——+ - o 
1 Q, (+) 2 Q, (-) 
>ja = 
6,0 cm 12 cm 


Determine o vetor campo elétrico resultante gerado 
por essas partículas nos pontos 1e 2 da reta que 
contém AB, sabendo que: 


a) 1está 6,0 cm à esquerda de A; 
b) 2é0 ponto médio de AB. 
(Dado: k = 9,0 :10ºN-m2/C2) 
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RESOLUÇÃO 

a) Sendo Q,=3,0-10ºCe Q,=4,0-10"ºCascargas 
geradoras do campo em 1, o vetor campo elétrico 
resultante É, no ponto 1 é a soma vetorial do vetor 
Es à distância d, = 6,0 cm = 6,0 - 107? m da 
partícula de carga Q, com o vetor Ea a distância 
dg = 18 cm = 1,8 : 1071m da partícula de carga Q; 
Veja a figura: 


E Es A B 
>>> Os 
1 Q, (+) 2 ü 
da 
6,0 cm 
dg 
18 cm | 


Determinando o módulo de cada vetor pela ex- 


pressão E =k- Ss temos; 


Q 
E,=k: L => 
(a) 
E —6 
SE =00010%-S0 0. 
(6,0 -10-22 
= E,=7,5:105N/C 
Q 
Eg=k E 
a 4,0 1055 
> E, = 9,0-10º. SO: O 
(18-10? 


> E = 11-10°N7C 

Como se vê na figura, o sentido do vetor E, 
é horizontal para a esquerda (Q, é positiva), 
enquanto o sentido do vetor Es é horizontal 
para a direita (Q, é negativa). Logo, adotando 
como positivo o sentido horizontal para a direita, 
o módulo e o sinal do vetor resultante É são: 
EE re E LAS TI-IOS 
= E = —6,4 -10ºN/C 

Portanto, o vetor campo elétrico É, tem módulo 
Es 6,4 - 10º N/C, direção horizontal e sentido 


orientado para a esquerda. 
b 


= 


O vetor campo elétrico resultante È no ponto 2 
é a soma vetorial do vetor Eu a distância 

Gs = 60cm = 6,0 : 107? m, devido à partícula de 
carga Q, com o vetor Éa à distância 

Cu = 6,0 cm = 6,0 : 107? m, devido à partícula de 


carga O, Veja a figura: 


A E, B 
E au E meat 
1 Q, (+) 2 Es @(-) 3 
E dza a das -l 
| 60cm 60m | 


Determinando o módulo de cada vetor pela 


expressão E = k- Q temos: 
d2 


Q 
Ekos 
o 
É —6 
E =90-105:-20" 10. 
(6,0 - 1072} 
> E, =7,5 + 10°N/C 
Q 
Ep ke > 
(do)? 
E —6 
EE ques d 
(6,0 -10-2)2 


= E, = 10:107N/€ 

Como se vê na figura anterior, os vetores È, e 
Es têm mesma direção e sentido: horizontal 
para a direita. Logo, de acordo com o referencial 
adotado, o módulo do vetor resultante Ê, é: 
EE rt 

= E, = 7,5:10º + 1,0-10"=> 

= E, = 0,75 :10/ + 1,010" => 

> E = 1,8 - 107 N/C (com dois algarismos 
significativos). 

Portanto, o vetor campo elétrico E, tem módulo 
= 1,8 - 107 N/C, direção horizontal e sentido 
orientado para a direita. 


4. Na figura estão representadas duas partículas de 


cargas Q, = 5,0 -10"*C, positiva, e Q, = 6,0 - 108 C, 
negativa, fixas nos vértices A e B de um triângulo 
equilátero de 30 cm de lado, no vácuo. Determine o 
módulo do vetor campo elétrico resultante gerado por 
essas partículas no vértice C desse triângulo. 

(Dados: k = 9,0 -10º N -m2/C2 cos 120º = — 0,50.) 


A00) 


a 


e 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


BºQ,(-) 


RESOLUÇÃO 
Sendo Q, = 5,0 : 107° C e Q, = 6,0:10"SCascargas 
das partículas geradoras do campo em C, o vetor 
campo elétrico resultante È no ponto C é a soma 
vetorial do vetor É 


Ei a distância da = 30 cm = 


= 3,0 - 10! m, gerado pela partícula de carga 
Q, com o vetor Es à distância dẹ = 30 em = 
= 3,0 - 10'm, gerado pela partícula de carga Q, 
Veja a figura abaixo. 


Vetor campo elétrico resultante em C (fora de escala). 


Determinando o módulo de cada vetor, dado pela 


expressão E = k- = temos: 


6,0 - 10 
(3,0 - 1071)? 
> E = 6,0 :103N/C 


Como se vêna figura, se o triângulo ABC é equilátero, 


> Ep = 9,0 -10° 


o ângulo em C é 60°; logo, o ângulo entre os vetores 
E 4 € E ṣẹ é 120°. Aplicando a regra do paralelogramo, 
podemos determinar o módulo do vetor resultante. 
Logo, o módulo do vetor campo elétrico resul- 
tante E em Cé: 


E? = E? dE EE COS 

= E2=(5,0-10)2 + (6,0 -10º)2 + 
+2:5,0-102:6,0-10º. cos 120º > 

=> E} = 2,5 -107 + 3,6 - 107 + 6,0 - 10” (—0,50) = 
> E? = 31- 107 = E = 5,6 - 10° N/C (com dois 
algarismos significativos). 


Observação: Você pode obter a direção e o sentido 
do vetor E. graficamente ou somando os vetores 
E, e Ec, por projeção de seus componentes em um 
par de eixos cartesianos fixados no ponto C. 
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EXERCÍCIOS O 
1. Uma partícula de carga elétrica q = 2,0 : 10-76 C, positi- 
va, colocada em um ponto P de uma região do espaço, 
adquire energia potencial elétrica Epe, = 50-10), 

e sobre ela passa a ser exercida uma força de módulo 

F= 10 N, orientada horizontalmente para a direita. 

a) Qual é o potencial elétrico desse campo nesse 
ponto? 

b) Qual é o vetor campo elétrico nesse ponto? 

c) Se nesse ponto for colocada uma partícula de 
carga q = 6,0 - 108 C, positiva, qual a energia 
potencial elétrica por ela adquirida e qual a força 
exercida pelo campo elétrico sobre ela? 


Para os exercícios de 2 a 4 considere as particu- 
las imersas no vácuo, de constante eletrostática 
k = 9,0 - 10° N -m?/C2, 

2. Uma partícula de carga Q = 3,0 uC está em deter- 
minado ponto A do espaço. 

a) Quais são o módulo, a direção e o sentido do 
vetor campo elétrico É, gerado por essa partí- 
cula no ponto B, a 30 cm de A? 

b) A que distância de A está o ponto C, cujo vetor 
campo elétrico È tem módulo 2,5 - 10º N/C? 

3. Na figura estão representadas duas partículas de 
carga Q, = 2,0 : 10~° C, negativa, e Q, = 5,0 : 1076C, 
positiva, nas extremidades do segmento AB de 
20 cm de comprimento. 


-l---------- H - E== 000000 + 
1 A 2 B 3 


Determine o vetor campo elétrico resultante gera- 
do por essas partículas nos pontos 1, 2 e 3 da reta 
que contém AB, sabendo que: 

a) 1está 10 cm à esquerda de A; 

b) 2é0 ponto médio de AB; 

c) 3 está 10 cm direita de B. 

4. Na figura estão representadas duas partículas de 
carga Q, = 3,0 108 C, positiva, e Q, = 4,0 -108C, 
negativa, nos vértices A e C de um quadrado de 
30 cm de lado. Determine o módulo do vetor campo 
elétrico resultante gerado por essas partículas nos 
vértices Be De no ponto médio (O) das diagonais. 
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4, Linhas de força do 
campo elétrico 


Embora represente situações concretas, o campo 
elétrico é um conceito abstrato. 


Um corpo carregado eletricamente altera a região 
em que se encontra, mas não é possível ver essa 
alteração, o que tornaria mais fácil entender como 
ocorre a interação elétrica entre corpos carregados. 
Por essa razão, os físicos utilizam o conceito de 


linhas de campo ou linhas de força, criado por Faraday 
— é o modo de dar a um conceito abstrato uma repre- 
sentação concreta. 


Veja a figura abaixo. 


Ela mostra os vetores que descrevem os campos 
elétricos gerados por duas partículas de cargas Q, e Q, 
em três pontos A, Be Cdo plano, onde essas partículas 
se localizam. 


Essa configuração se torna “visível” com o traçado 
de linhas de força. 
Veja a figura abaixo. 


Linha de força 


Q, 0, 


A configuração do campo elétrico gerado pelas partículas de 
cargas Q, e Q, pode ser visualizada por linhas de força como esta, 
que tangencia os vetores E, E, e E.. 


Linhas de força são, portanto, linhas que permitem 
visualizar o campo elétrico, assim como qualquer cam- 
po vetorial. 


Elas contêm o vetor campo elétrico em cada ponto 
do espaço ou o tangenciam. 


Veja alguns exemplos nas figuras de linhas de força do campo elétrico de: 


* uma partícula carregada positivamente * duas partículas de 
e de mesmo sinal 


= Ra 
© O0 


AN 


W [A e 


cargas de mesmo valor 


* uma partícula carregada negativamente * duas partículas de 


cargas de mesmo valor 


e de sinais opostos 


W YG 
ÃO K 


Observe a direção e o sentido do vetor campo elétrico, e as linhas de força. As linhas de força do campo de uma par- 


tícula contêm o vetor campo elétrico, enquanto as linhas de força do campo de duas partículas são tangentes ao vetor 


E. Note as setas indicativas de sentido que, em ambos os casos, estão associadas às linhas de força e obedecem ao 


sentido do vetor campo elétrico em cada ponto. Por causa dessa convenção, costuma-se dizer que as linhas de força 


nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas, mas também podem na 


scer ou morrer no infinito. 


As linhas de força indicam ainda, qualitativamente”, o módulo do vetor campo elétrico numa região: onde elas 


forem mais concentradas, maior será o módulo do vetor campo elétrico, Como os 


círculos sombreados em verde 


são iguais, pode-se deduzir que o vetor campo elétrico é maior nas regiões em que há mais linhas de força em cada 


círculo (a inexistência de linhas de força sugere que nessa região o vetor campo elé 


trico pode ser nulo); em outras 


palavras, onde a “densidade” de linhas de força é maior, o módulo do vetor campo elétrico é maior. Essa é uma das 


aplicações mais valiosas das linhas de força — tornar possível a análise qualitativa de situações físicas. Além disso, 


embora sejam abstratas, é possível obter configurações concretas das linhas de 


força. As fotos a seguir são de 


demonstrações experimentais que “concretizam" essas configurações, colocando-se sementes de grama a flu- 


tuar sobre óleo. Os círculos pretos, fontes geradoras dos campos elétricos, são ext 
a um gerador eletrostático. 


remidades de terminais ligados 


* O adjetivo qualitativo significa, em Física, 'uma estimativa sem valor numérico”, ao contrário de quantitativo, que deve expressar o valor 


numérico. 
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Quando as linhas são curvas, a direção do vetor 
campo elétrico E em cada ponto da linha é a da tan- 
gente à curva nesse ponto, enquanto o sentido é o 
mesmo da linha nesse ponto. Veja a figura abaixo. 


E 


z 
2 
5 

2 
E 

> 
E 

E) 
E 
8 

E 

È 

fe] 

E 

T 

a 
d 
2 

Z 

£ 
5 

EN 

£ 

3 
3 
E 

Z 
£ 

Ee) 
E 
si 

T 
E 
8 
SE 

È 


Por fim, um alerta: as linhas de força são figuras 
tridimensionais. Infelizmente, por serem configura- 
ções difíceis de representar graficamente, ficamos 
com a impressão de que essas configurações são pla- 
nas, o que em geral restringe a nossa compreensão do 
conceito de campo elétrico. Veja como a representa- 
ção gráfica tridimensional apresentada na figura a 
seguir amplia a nossa ideia do campo elétrico gerado 


por duas cargas pontuais de sinais opostos: 


EXERCÍCIOS O 


5. Baseando-se na configuração de linhas de força de 
Assim como a direção e o sentido do vetor campo 


elétrico em cada ponto definem o traçado de uma 
linha de força, pode-se determinar a direção e o senti- 


duas partículas com cargas elétricas de sinais 
iguais e duas de sinais opostos da página anterior, 


faça o esboço da configuração das linhas de força 
do desse vetor a partir do traçado da linha de força. 


Quando a linha de força é retilínea, a direção e o senti- 


de duas partículas com cargas de mesmo sinal e de 


S sinais opostos, admitindo que a carga Q, seja maior 
do do vetor campo elétrico E em cada ponto coinci- 


dem com a direção e o sentido da linha de força. Veja a 


que a carga Q.. 


6. Duas linhas de força podem se cruzar? Explique. 


figura. 
(Dica: como as linhas de força são tangentes aos 
S vetores campo elétrico, responder a essa questão 
linha , á r da A sas 
de força equivale a dizer se é ou não possível existir, em um 


mesmo ponto de um campo elétrico, dois vetores 


my 


campo elétrico distintos.) 
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5. Campo de um condutor 
esférico carregado 


Na maior parte das situações de interesse prático, 
as partículas portadoras de cargas elétricas não se 
distribuem em pontos materiais, mas em corpos 
extensos, e geram ao seu redor campos elétricos, 
cujo estudo é quase sempre muito difícil por exigir 
recursos de cálculo avançado. Contudo, quando esses 
corpos eletricamente carregados são condutores iso- 
lados e têm forma geométrica definida, esse estudo 


pode ficar mais simples. É o caso do campo elétrico 
gerado por um condutor esférico carregado. 


Vamos supor que um condutor esférico seja carre- 
gado eletricamente e isolado do ambiente. Assim que é 
carregado, as partículas portadoras de carga elétrica 
vão se distribuir pelo condutor, quase instantanea- 


mente, assumindo uma configuração de equilibrio. 
Pode-se admitir, por simetria, que essas partículas 
distribuem-se uniformemente na periferia do condutor 
e que o campo elétrico no seu interior é nulo, caso con- 
trário nele haveria partículas portadoras de carga elé- 
trica em movimento, o que o impediria de estar em 
equilíbrio. 

Por outro lado, e também por simetria, para a deter- 
minação do vetor campo elétrico em um ponto exterior 
ao condutor, pode-se supor que toda a carga do con- 
dutor, localizada na periferia, esteja concentrada no 
centro da esfera. Como vimos no volume 1, página 127, 
no tópico Centro de gravidade, e na Atividade prática 
da página 230, também do volume 1, considerações de 
simetria são válidas na Física e têm se mostrado um 
instrumento correto para a descrição que ela faz da 
natureza; neste caso, como se trata de um condutor 
esférico e isolado, qualquer outra distribuição das par- 
tículas exigiria uma ação externa cuja existência não é 
possível justificar. 


Veja as figuras a seguir. Elas mostram a simetria 
entre o campo gerado por um condutor esférico de 
carga Q e por uma partícula com a mesma carga Q. 
Tanto na figura a, em que as cargas elétricas são positi- 
vas, quanto na figura b, em que elas são negativas, a 
força È exercida sobre a partícula de carga q, positiva, 
pelo campo elétrico representado pelo vetor Eéa 
mesma que seria exercida se o campo fosse gerado 
pela partícula de carga Q. 


Figura a 


Figura b 


Assim, pode-se afirmar que o módulo do vetor 
campo elétrico E, gerado por um condutor esférico de 
raio r, carregado com carga elétrica Q, é: 


| E = oO, para pontos localizados à distância d do cen- 
tro do condutor, tal que d < r (pontos internos); 


Q 


l E=k: Ea para pontos localizados à distância d do 


centro do condutor, tal que d > r (pontos externos). 


Gráfico do módulo do vetor campo elétrico E gerado 
por um condutor esférico de raio r, com carga elétrica 
Q, em função da distância dao centro do condutor. 
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Como as considerações de simetria também são 
válidas para condutor maciço ou oco, conclui-se que o 
campo elétrico gerado por uma casca esférica condu- 
tora carregada em equilíbrio é o mesmo gerado por 
uma esfera maciça condutora de igual raio e igual carga. 
Da mesma forma, o campo elétrico no interior de um 
condutor carregado em equilíbrio é nulo, seja ele maci- 
ço ou oco. Veja a foto. Ela mostra um anel condutor ele- 
trizado colocado em óleo, no qual flutuam sementes de 
grama que possibilitam a visualização das linhas de 
campo geradas pelo anel. Note que só há linhas na 
região externa do anel; no interior do anel não há linhas 
porque nele não há campo elétrico. 


Fac-símile/Arquivo da editora 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


5. A figura abaixo representa um condutor esférico de 
raio r = 10 cm, de carga elétrica O = 8,0 uC, imerso 
no vácuo. Determine o módulo do vetor campo 
elétrico gerado por esse condutor nos pontos: 

a) 1, localizado a 5,0 cm do centro do condutor: 
b) 2, localizado na superfície do condutor; 
c) 3, localizado a 30 cm do centro do condutor. 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 
k=9,0-10ºN-m?/C2) 


RESOLUÇÃO 


a) Como o raio do condutor é r = 10 cm, o ponto 1, 
localizado em d = 5,0 cm do centro do condutor, 
é um ponto interno, logo: E, = 0, 

b) Para o ponto 2, como d = r, o ponto está na 


superfície, Vale a expressão E = k- E admitin- 


do-se que a carga (Q = 80 uC = 80 -10º C) 
esteja concentrada no centro do condutor. 


42 UNIDADE 1 — ELETROSTÁTICA 


Portanto, sendo r = 10 cm = 1,0 : 1071m, temos: 
a —6 
0 sE-90-10º. 80:10" 
r? (1,0 - 1071)? 
=E= 7,2-106N/C 
c) Como d> r, o ponto 3 é exterior. 
Sendo d = 30 cm = 3,0 : 1071m, temos: 
$ —6 
L se=90-10º. 8010, 
d (3,0 : 107)? 
=> E = 8,0 -10°N/C 


Observação: No item b, é possível obter um valor 


E=k- 


E=k- 


para o módulo do vetor campo elétrico de um 
ponto hipotético localizado na superfície de uma 
esfera condutora de carga Q e raio r, chegando-se 
à expressão E = k: 2 mas é um resultado pura- 


2r 
mente matemático, 


sem nenhum significado 
físico. Basta observar a superfície de uma esfera 
de aço com um microscópio comum para perceber 
que uma afirmação como essa não tem significado 
físico. No nível atômico, existe uma região limítrofe 
a uma distância média r do centro da esfera, com a 
largura de milhões e milhões de átomos, onde se 
distribuem os portadores de carga. Por isso, nesse 
caso, é mais sensato supor que o ponto P ou está 
fora,comofizemos, ouestá dentro, caindonoitema. 


EXERCÍCIOS O Txo— 
7. A figura representa um condutor esférico de centro 
O e raio r = 12 cm, contendo carga elétrica positiva 

Q = 8,0 uC, imerso no vácuo. 

a) Determine o vetor campo elétrico É gerado por 
esse condutor no ponto A, localizado a 6,0 cm 
de O, e no ponto B, localizado a 30 cm de O. 

b) Construa o gráfico do módulo deE em função da 
distância de qualquer ponto ao centro O do con- 
dutor. Considere a origem das distâncias locali- 
zada em O. 

(Dado: constante eletrostática do vácuo: 

k=9,0-10ºN-m?/C2) 


6. Campo de uma placa 
uniformemente carregada 


Inicialmente, vamos definir um novo conceito, a 
densidade superficial de cargas de um condutor. Veja 
a figura a seguir. 


Se a superfície de área AS contém carga elétrica 
Aq, a densidade superficial de cargas (0) nessa super- 
fície é, por definição: 


A unidade da densidade superficial de cargas no Sl é 
C/m?. A densidade superficial de cargas é um conceito 
auxiliar, sobretudo na determinação do vetor campo 
elétrico gerado por distribuições extensas de carga 
elétrica, como no caso de uma placa condutora eletri- 
camente carregada. 

Se as dimensões da placa forem muito grandes em 
relação à distância entre os pontos considerados, pode- 
-se admitir que a placa é infinita, Pode-se afirmar ainda, 
por simetria, que nesse caso a densidade de carga (6) é 
constante, e o campo elétrico gerado próximo à placa é 
uniforme. Isso significa que o vetor campo elétrico E em 
qualquer ponto próximo à placa é constante e as linhas de 
força são perpendiculares a ela e igualmente espaçadas 
entre si. 

Veja a figura. Ela mostra a configuração bidimen- 
sional característica das linhas de força de um campo 


elétrico uniforme. 


Considere o vetor campo elétrico E num ponto P 
nas proximidades dessa placa, vista tridimensional- 
mente: 


Pode-se demonstrar que o módulo do vetor cam- 
po nesse ponto não depende da distância entre o 
ponto considerado e a placa e é dado pela expressão: 


€, é uma constante equivalente à constante ele- 
trostática k, chamada permissividade elétrica do 
Vácuo. 

Assim como a constante eletrostática, a permissi- 
vidade elétrica é uma constante associada ao meio 
onde estão as partículas carregadas. 


Ela se relaciona à "facilidade" ou “dificuldade” com 
que o campo se propaga nesse meio. 


Quando o meio não é o vácuo, essa constante é 
representada apenas por €, permissividade elétrica 
desse meio. 

Quanto menor o valor de €, mais “permissivo" é o 
meio. 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


6. Na figura está representada uma configuração 
de placas condutoras paralelas infinitas, 1 e 2, 
localizadas em um ambiente a vácuo, na superfície 
da Terra. 
As placas podem ser consideradas infinitas em 
relação à distância entre elas e têm a mesma 


densidade superficial de cargas, o = 4,0 -10* C/m?, 
mas de sinais opostos. 


a) Qual a expressão e o módulo do vetor campo 
elétrico resultante gerado por esse sistema em 
pontos localizados entre as placas? 
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b) 


Descreva o movimento de uma partícula carrega- 
da negativamente, de carga q = 2,0 - 1078 Ce 
massa m = 3,0 -10"* kg, lançada paralelamente às 
placas e entre elas, com velocidade v, = 100 m/s. 


(Dados: permissividade elétrica do vácuo: 
€ = 89:10" C2/N + m? e módulo do campo 
gravitacional terrestre: g = 10 N/kg*.) 


RESOLUÇÃO 


a) 


Sendo as placas infinitas, cada uma gera um 
vetor campo elétrico vertical (E, e E, devidos às 


, f. , o 
placas 1 e 2) cujo módulo é E = —. Como 
28, 
as cargas elétricas das placas são de sinais con- 
trários, esses vetores têm o mesmo sentido. 


Veja a figura a seguir. 


E: 


Logo, como a densidade superficial de cargas 
das placas é a mesma, o módulo do vetor campo 
elétrico resultante é: 


o o o 
E =E +E >E,= + >E= > (1) 


0 0 
Substituindo a expressão D pelos valores 
dados, temos: 

E —8 
E = © spa 40-10 


R 


Ey 8,9 107? 
Para descrever o movimento, podemos deter- 
minar a função da coordenada y em relação a x, 


=> E= 4,5 -10°N/C 


da trajetória da partícula de acordo com o refe- 
rencial estabelecido. Veja a figura: 


y 
x 
= 


A partícula, entre as placas, está submetida a 
duas forças: a força É devida ao campo elétri- 
co, de módulo F = gE,, orientada verticalmente 
para cima, e o peso P, devido ao campo gravita- 
cional, de módulo P = mg, orientado vertical- 
mente para baixo. 


Veja a figura: 


Logo, sendo q = 2,0 -108C,E, = 4,5 -10ºN/€, 
m = 3,0 -107° kg e g=10N/kg, o módulo da for- 
ça resultante exercida sobre a partícula, de acor- 
do com o referencial adotado, é: 

F =F-PsF, = qE,- mg=> 

F= 20107:4510" = 30 -105105 
> F,=9,0-10º*=3,0-10º=F., = 6,0-10ºN 
A força resultante e a aceleração estão, portanto, 
orientadas verticalmente para cima. Da segun- 
da lei de Newton, em módulo, F, = ma, podemos 
determinar o módulo da aceleração da partícula: 
F, = ma = 6,0:10º =3,0-10*0=0=20m/sº 
O módulo da velocidade inicial da partícula é 

Vo = V, = 100 m/s. A função da abscissa x em 
relação ao tempo do movimento da partícula 
(lançamento horizontal) é, portanto: 


x=vt>x= 100t (1) 
Sendo a = 20 m/s? vertical para cima, Vo, = 0e 


admitindo-se y, = 0, a função da ordenada y em 
relação ao tempo é: 


1 1 
=y tvo tt qb y=:20P=> 
Y= Yo Vo, > y > 
> y = 10t (1) 
Eliminando t das funções (1) e (ID), obtemos a 


função de y em relação a x, o que nos permite 
descrever a trajetória do movimento: 


xY E 
= 10 > y = 10: 10x (função que 
i o a 
descreve uma parábola). 


Observações 

1) Essa configuração de placas constitui um 
capacitor plano, assunto que será tratado no 
capítulo 4. 

22) As funções (1) e (1) são suficientes para 
a descrição do movimento. Optamos por 
obter também a função y = f(x) para carac- 
terizar a trajetória da partícula. 


* As unidades N/kg e m/s? são equivalentes. Adotamos aqui N/kg para reforçar a analogia entre campo elétrico e campo gravitacional. 
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7, Linhas de força de condutores 
eletricamente carregados 


A representação gráfica das linhas de força de um 
campo elétrico gerado por um condutor carregado em 
equilíbrio eletrostático pode ser feita, em alguns casos, 
por simetria. 

É o que fizemos até aqui para condutores esféricos 
e placas muito grandes ou paralelas. 

Para condutores de formas não simétricas, no 
entanto, uma propriedade do vetor campo elétrico jun- 
to à superfície de um condutor carregado facilita muito 
o esboço desse traçado: a direção do vetor E é sempre 
perpendicular à superfície do condutor. 

A partir dessa propriedade, lembrando que as linhas 
de força nascem nas cargas positivas e se tornam mais 
espaçadas à medida que se afastam do condutor (o 
número de linhas de força é proporcional ao módulo do 
vetor campo elétrico na região), podemos fazer um 
esboço das linhas de força do campo elétrico gerado por 
um condutor de forma irregular. 


VETOR CAMPO ELÉTRICO JUNTO 
À SUPERFÍCIE DE UM CONDUTOR 


CARREGADO 


A demonstração da propriedade de que a direção 
do vetor E é sempre perpendicular à superfície do 
condutor é simples e imediata. 

Como mostra a figura, se a direção do vetor E 
não fosse perpendicular à superfície em qualquer 
ponto P, haveria, nesse ponto, um componente tan- 
gencial à superfície, E, que faria aparecer uma força 
F, que tenderia a deslocar as partículas portadoras 
de carga elétrica pela sua superfície. 

Isso não é possível porque o condutor está em 
equilíbrio eletrostático, ou seja, as partículas porta- 
doras de carga elétrica, que se localizam na superfi- 
cie, estão em repouso. 


Veja a figura: 


Linhas de força do campo elétrico de um condutor eletricamente 
carregado, de forma não simétrica. 


Observe que no interior do condutor não foram 
representadas linhas de força, pois, como vimos, não 
existe campo elétrico no interior de um condutor 
carregado em equilíbrio eletrostático. 


EXERCÍCIOS O 

8. A figura representa uma configuração de placas con- 
dutoras paralelas horizontais infinitas no vácuo e na 
superfície da Terra. A partícula P, localizada entre as 
placas, tem carga elétrica negativa q = 6,0 - 108 C, 
massa m = 2,0 10º kg e está em equilíbrio. 


FIFFFEEAAEEEAS 


eP 


a) Qual o módulo do vetor campo elétrico gerado 
por esse sistema em pontos localizados entre 
as placas? 

b) Qual a densidade superficial de cargas dessas 
placas? 

(Dados: permissividade elétrica do vácuo: 

£, = 8,9 : 107”? C?/N - m? e módulo do campo gravita- 

cional terrestre: g = 10 N/kg.) 

9. Esboce as linhas de força do campo elétrico gerado 
pelo condutor da figura abaixo. 

(Dica: lembre-se de que as linhas de força sempre 

“nascem” e “morrem” perpendicularmente às su- 

perfícies dos condutores. A reta tracejada é o eixo de 

simetria e foi colocada para auxiliar o seu esboço, 
pois a figura é simétrica em relação a esse eixo.) 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 
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Linhas de força do campo elétrico 


Substitua o disco do pêndulo eletrostático por uma 
pequena seta de cartolina. 

Procure suspendê-la de modo que fique na horizontal. 
Para isso bastam bom senso, um pouco de habilidade e 
paciência. 

Em seguida, providencie outra base com furo e um 
canudo que nela se encaixe; eletrize bem o canudo (a seta 
deve estar inicialmente neutra) e faça as observações 
sugeridas na figura. 

Na figura a, inicialmente descarregada (sem ter tocado 
no canudo carregado), a seta é atraída e aponta para o 
canudo. 

Na figura b, depois de tocar o canudo, o pêndulo adqui- 
re carga de mesmo sinal e a seta aponta no sentido oposto, 
indicando afastamento do canudo. 


seta de 

cartolina 
canudo 
eletrizado 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


bases 
de madeira 


Figura a 


bases 
de madeira 


Figura b 


O pêndulo em forma de seta. 
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ATIVIDADE PRÁTICA 


Com essa experiência, pode-se visualizar, grosseira- 
mente, a influência que um corpo eletricamente carregado 
exerce em partículas portadoras de cargas elétricas ao seu 
redor, ou seja, a configuração do campo elétrico que ele 
gera ao seu redor. 

Basta colocar o canudo carregado verticalmente no 
suporte e contorná-lo com a seta antes e depois de tocá-lo 
— a seta funciona como uma espécie de sensor do campo 
elétrico. Veja a figura. Contorna-se com a seta o canudo 
carregado: (a) antes de a seta tocar o canudo; (b) depois de 
aseta tocar o canudo. 


Figura a 
na i ZA 
|] 
% 1 Ed 
ES 1 CA 
ae ; Pa 
e GU E 
A 1 Ba 
2 1 Sa 
Pa 1 s 
A | ES 
| 
Figura b 


Vista de cima, na vertical, do canudo eletrizado. 


Compare essas figuras com as figuras a e b da página 
35, que dão origem às configurações do campo elétrico de 
uma partícula carregada (veja coluna da esquerda da pági- 
na 39). Com mais uma base, um canudo e alguma habilida- 
de, é possível esboçar também as figuras da coluna da 
direita da página 39. 


Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images 


Descarga gerada por uma bobina 
a de Tesla, dispositivo gerador de 

i alto potencial elétrico. 
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Campo elétrico: 
descrição escalar 


foto mostra descargas intensas e brilhantes entre os terminais de uma bobina de Tesla e as 
pontas de condutores próximos (não visíveis). Esta foto e a foto do globo de plasma do 


capítulo anterior são semelhantes porque ilustram o mesmo conteúdo — elas poderiam ser tro- 
cadas de capítulo e continuariam igualmente bem colocadas. 

Neste capítulo continuamos nosso estudo do campo elétrico, com ênfase à sua descrição 
escalar, fundamentada nos conceitos de potencial elétrico e de energia potencial elétrica, já 


apresentados no capítulo anterior. 
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1. Energia potencial elétrica 


Como vimos no capítulo anterior, potencial elétrico 
é uma grandeza criada para descrever campos elétri- 
cos escalarmente, A ideia que o define é semelhante à 
do vetor campo elétrico, mas, em vez de basear-se em 
uma grandeza vetorial — a força F exercida pelo campo 
elétrico em uma partícula de carga q nele imersa —, 
leva em conta uma grandeza escalar: a energia poten- 
cial elétrica, E„„ de corpos ou partículas portadores de 
carga elétrica em um campo elétrico. 

Mas como o conceito de energia potencial elétrica 
ainda não havia sido definido, optamos por apresentar 
o conceito de potencial elétrico de modo simplificado. 
Para aprofundar um pouco esse estudo, vamos definir 
agora o conceito de energia potencial elétrica. 

Considere um sistema composto de duas pequeni- 
nas esferas, uma de carga Q, positiva, apoiada em um 
suporte isolante, e outra de carga q, positiva, que repre- 


senta a partícula de prova. Observe a figura. Ela mostra 
uma representação esquemática de uma partícula de 


carga q, positiva, sendo trazida do infinito até a dis- 
tância d, em relação à origem O (zero) do eixo, locali- 
zada no centro da partícula de carga positiva Q. 


linha de força 


referencial 
—— i ah 
? d oo 
< 


A força F exercida pela mão (para simbolizar um 
agente externo), ao trazer a partícula de prova do in- 
finito até a posição d, realiza sobre essa partícula um 


trabalho 7. Se esse trabalho for mínimo, isto é, se o 


d 
deslocamento for tal que em nenhum instante a par- 
tícula é acelerada, então, ao chegar a d, essa partícula 
terá armazenado uma energia potencial elétrica Epo 
(Aqui, vale a pena abrir um parêntese: é possível des- 
locar uma partícula mantendo-a em repouso? Esta é 
uma idealização necessária para uma definição rigo- 


É como se o 


rosa, mas é claro que isso é impossível. 
agente externo empurrasse e deixasse de empurrar a 
partícula em intervalos de tempos sucessivos, infini- 
tamente pequenos.). A energia Epey é potencial porque 
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depende da posição em que a partícula está em relação 
a determinado referencial e elétrica porque o trabalho 
foi realizado “contra” o campo elétrico. Nessas condi- 
ções, podemos escrever: 


Pode-se afirmar então que: 


A energia potencial elétrica de uma partícu- 
la de carga q, em um ponto P localizado em uma 
posição d de um campo elétrico gerado por uma 
partícula de carga Q, é igual ao trabalho mínimo 
realizado por um agente externo para trazer essa 
partícula do infinito a essa posição d. 


Note que essa afirmação poderia ter sido inverti- 
da, isto é, a partícula deslocada poderia ter sido a de 
carga Q e a partícula considerada fixa a de carga q. 
Por isso, a rigor, essa energia potencial elétrica é do 
sistema de partículas de cargas Qe q. 

Para determinar a expressão matemática da ener- 
gia potencial elétrica é preciso, portanto, obter a 
expressão matemática do trabalho mínimo realizado 
pelo agente externo para trazer a partícula de carga q 
do infinito à posição d, mas isso é impossível com os 


recursos de cálculo de que dispomos no Ensino Médio. 
Por essa razão, apresentamos a expressão final obtida 


por recursos mais avançados: 


=i 
Ta 


O 


em que k é a constante eletrostática do meio, cujo 
valor, para o vácuo, com dois algarismos significativos, 
dado no capítulo 1, é k = 9,0 -10ºN - mZ/C2, 

Note que o trabalho é positivo porque, sendo a car- 
ga Q positiva, a força F é exercida no sentido do deslo- 
camento; nesse caso, isso significa aproximar as duas 
partículas. 

Se a carga Q for negativa, o trabalho (a força F) 
também é negativo, pois a força Fé exercida no sen- 
tido oposto, para impedir que a partícula de carga q 
acelere, já que, nesse caso, ela é atraída pela partícu- 


a de carga Q e se aproxima dela com velocidade 
constante (por convenção q é sempre positiva). 
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Veja na figura uma representação esquemática 
dessa descrição: a partícula de carga q, positiva, sen- 
do trazida do infinito até a distância d, em relação à 
origem 0 (zero) do eixo, localizada no centro da partí- 
cula de carga negativa Q. Note que, nesse caso, a ação 


do agente externo (mão) apenas impede que a parti- 
cula de carga q acelere enquanto se aproxima da par- 
tícula de carga Q. 


linha de força força exercida 


referencial 


em que E pey é a energia potencial elétrica de um siste- 
ma de partículas de cargas Q e q separadas pela dis- 
tância d. Como a carga q, por convenção, é sempre 
positiva, o sinal da energia potencial elétrica é sempre o 
sinal da carga Q. A unidade é a unidade de energia do SI, 
o joule (J). 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


1. Nafigura estão representadas as partículas pontuais 
de cargas Q = 8,0 -107° C e q = 2,0 - 1070C, positiva, 
no vácuo, no momento em que estão separadas 
pela distância d = 0,40 m. Nesta situação, 
determine a energia potencial elétrica do sistema 
quando a carga Q for: 


a) positiva; 
b) negativa. 
(Dado: constante eletrostática do vácuo: 


k=9,0-10ºN: m?/C?.) 


0,40 m 


RESOLUÇÃO 
a) Sendo Q= 8,0 - 107° C e q = 2,0 - 107” C, ambas 


positivas, da expressão da energia potencial 


OT noe: 
q + temos: 

8,0-10 2,0107? 
0,40 


elétrica, E,. = k> 
Ed 


E. =9,0-10º- 
d 


Pe 


E. +36 10) 
eg 
b) Analogamente, sendo Q negativa, obtemos: 


E e -3,6 = 105] 


Pe 
Observações 


1?) No item a, não há necessidade de colocar o sinal 

positivo, ele é subentendido; nós o colocamos 
neste caso para destacar a existência dos sinais 
na expressão da energia potencial elétrica de 
um sistema de duas partículas e o seu signi- 
ficado físico: tendência de afastamento entre 
as partículas quando positivo e de aproximação 


quando negativo. 


2º) O deslocamento de uma partícula de carga q do 
infinito a um ponto do campo elétrico faz parte 
da argumentação que deu origem à definição de 
energia potencial elétrica, mas não é um procedi- 
mento necessário para que essa energia exista. 
Todo sistema de duas partículas de cargas Qe q 
tem energia potencial elétrica, independente- 


mente de sua história anterior. 


EXERCÍCIOS OO TR 


1. As palavras potencial e elétrica, da energia poten- 
cial elétrica, se justificam por duas razões. Quais 
são elas? Explique. 


2. Nafigura estão representadas as partículas pontuais 
de cargas Q = 3,0 +10-8Ce q = 4,0 -108C, positiva, 
no vácuo, quando separadas pela distância d = 2,4m. 


Q o 


o: iq 


- -| 
Nesta condição, determine a energia potencial elé- 


trica do sistema supondo que a carga Q seja: 
a) positiva; b) negativa. 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 
k = 9,0 - 10° N : m?/C?.) 
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2. Potencial elétrico em campo 
gerado por partícula pontual 


Para determinar a expressão do potencial elétrico 
(V3) de um ponto P de um campo elétrico gerado por 
uma partícula pontual de carga Q a uma distância d 
dessa partícula, basta considerar a expressão mate- 
mática da energia potencial elétrica (Ere) do sistema 
de partículas de cargas Q e q, relacionada ao ponto 


| a =k À transpondo q para o primeiro termo: 


Epes Ee Ro) 
q d 
Da definição de potencial elétrico, V, = , vista 


no capítulo anterior, concluímos que: 


Vi=k 


„Q 
F d 
em que V, é o potencial de um ponto P à distância d da 
carga pontual geradora do campo elétrico. 

Assim como a energia potencial elétrica, ao potencial 
elétrico deve-se atribuir o sinal algébrico correspondente 
a carga Q. Como o potencial elétrico é uma grandeza esca- 
lar, se o campo elétrico for gerado por partículas pontuais 
de cargas Q, Q, Qy o potencial elétrico total em cada pon- 
to é obtido pela soma algébrica dos potenciais elétricos 
nesse ponto, em razão de cada uma dessas cargas. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


2. Na figura está representada uma linha de força 
do campo elétrico gerado pela partícula de carga 
positiva Q = 60 - 
superpôs um eixo d e quatro pontos, 1, 2, 3 e 4, 


1076 C no vácuo, à qual se 


desse campo elétrico. 


0 10m 10m 50m 100 m 
=/= H H 


06) 12 3 aii 

a) Determine os potenciais elétricos V Vo, 
V e V, nos pontos 1, 2, 3 e 4, localizados à 
distância d, = 10 m, d, = 10 m, d, = b0me 
d, = 100 m da partícula. (Dado: constante 


eletrostática do vácuo: k = 9,0 - 10ºN - m?/C2) 


b) Construa o gráfico V X d. 
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RESOLUÇÃO 
a) Sendo Q = 6,0 - 10º C positiva, da expressão 


V= kK: = temos: 

* para d, =10m: 

6,0 -107° 

V= +90 10º. =————— 
1,0 


= V, = +5,4 - 104V 


* para d, = 10 m: 


, 6,0:10 
Ledo dt 


= V,=+5,4-102V 


* para d, = 50 m: 
6,0- 107° 
5 7 
> V = H110 V (com dois algarismos 


V, = +9,0 - 10° - 


significativos) 


* para d, = 100 m: 


6,0: 10° 
vV, = +9,10 10- 2 => 
100 
=> V, = +5,4 -102V 


b) Como as variações do potencial são muito 
grandes, pois, como vimos, neste caso, para 
d= 0, V= +% e para d> %, V = 0, construímos 
o gráfico utilizando apenas os pontos 2, 3 e 4, 
que estão nas distâncias d, d,e d, 


AV(x 10º V) 
6,0+ 


d(m) 


0 20 40460 80 100 
(d) (d;) td) 


Observe que os valores do potencial são sempre 
positivos e, para d => œ, V = 0; para d = O, 
V> o, 


3. Na figura a seguir está representada uma linha de 
força do campo elétrico gerado por uma partícula de 
carga negativa Q = 3,0 - 10º C no vácuo, à qual se 
superpôs o eixo d; e, nele, estão representados os 
pontos 1, 2,3 e 4 desse campo elétrico, 


30m 30m 150m 300m 
ES | p-d 


o 1 2 3 E 


a) Determine os potenciais elétricos V, Vo, V e 
V,nos pontos 1, 2, 3 e 4 localizados à distância 
d, = 3,0 m, d, = 30 m, d}, = 150 m e d, = 300 m 
da partícula. 

(Dado: constante eletrostática do vácuo: 


k=9,0-10ºN:m?/C2) 
b) Construa o gráfico V X d. 
RESOLUÇÃO 


a) Sendo Q = 3,0 : 1078 C negativa, da expressão 


V= k: 2, temos: 


d 
* para d, = 30m: 
Seje 
V = k a > 
“ —8 
>v=-90-10º. S8:00.., 
=> V = -90V 
e para d, = 30m: 
Sajen 
Y,=—k E 
3,0 108 
>V, = -90:10 a 
>V, =-90V 
* para d} = 150 m: 
o Q 
= p? 
3,0 -108 
=-90-10º.> 
V 9,0 -10 150 
> V,=—18V 
* para d, = 300 m: 
Q 
V, = KER 
3,0-107 
== Bat 
>V, 9,0 -10 300 


b) Com os dados obtidos, construímos o gráfico 
VX d para as distâncias d, de d,: 


AV (V) 

(a,) (d) (d,) 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 d(m) 
+ + } + } + + + + — 


. Nafiguraestãorepresentados as partículas de carga 


Q, = 4,0 - 1078 C, positiva, e Q, = 4,0 - 108 C, 
negativa, e os pontos A, Be C, no vácuo. O ponto C 
é o vértice do triângulo equilátero de 0,20 m de lado 
em cuja base estão as partículas de carga Q, e O. 


C 


a |4 | -<t == 


Determine para cada ponto, A, Be G do campo 
elétrico gerado pelas cargas Q, e Q; 


a) o potencial elétrico resultante; 
b) o módulo do vetor campo elétrico resultante. 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 


k=9,0:10ºN : m?/C2) 
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RESOLUÇÃO 
a) Sendo Q = 4,0 - 108 C, positiva, 
Q, = 4,0 - 107º C, negativa, da expressão 


Q 

V> =k.: T temos: 

* para o ponto A, o potencial elétrico devido 
à partícula de carga Q, positiva, à distância 
d, =010m,é: 

A 
r —8 

AEE gpa OT 

A 0,10 


= V, = +3600 V 


E o potencial elétrico devido à partícula de 
carga Q., negativa, à distância d5 0,30m, é: 


40:10 


V, = -9,0 - 10°- 
A 0,30 


> Vo, = —1200 V 
Logo, o potencial elétrico resultante em A é 
Ve Vi, + Vos 


V, = +3600 — 12005 V, = 2400 V 


para o ponto B, o potencial elétrico devido 
à partícula de carga Q, positiva, à distância 
d, = 010m, é: 
B 
è -8 
V = +9,0 402 - £010 
B 0,10 


= V, = +3600 V 


E o potencial elétrico devido à partícula de 
carga Q; negativa, à distância d, = 0,10m, é: 


4,0-1058 


V, =-9,0-10º- 
B 010 


> Va — 3600 V 
Logo, o potencial elétrico resultante em B é 
V= Via + Vos 


V.=+3600- 3600 = V,= 0 


para o ponto C, o potencial elétrico devido 
à partícula de carga Q, positiva, à distância 
da5 0,20m, é: 
E —8 
V, = +9,0 å 10º = 40-10 
c 0,20 


= V,=+1800V 
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E o potencial elétrico devido à partícula de 
carga Q- negativa, à distância d = 020m,é: 


4,0-10 


vV, = -9,0 : 10°- 
c 0,20 


= V, = -1800 V 


Logo, o potencial elétrico resultante em C é 


V= Vi + Vac portanto: 


V.=+1800 — 1800 = V,=0 


b) Sendo Q = 4,0 - 1078C, positiva, Q, = 4,0 - 1078C, 
negativa, da expressão do módulo do vetor campo 


elétrico, E= k. -S temos: 


* para o ponto A, o módulo do vetor campo 
elétrico gerado pela partícula de carga Q, à 
distância A = 010 m, é: 


4,0 1058 


E, =9,0-10º- 
A 0,10? 


> E, =3,6:10!N/C 


E o módulo do vetor campo elétrico gerado pela 
partícula de carga Qi a distância d = 030m, é: 


4,0-10 


E, 90-10. 


= E, = 4,0: 10°N/C 


— 
A 
nn ©----------------- o 
E; E Q, (+) Q, (=) 


De acordo com o referencial indicado na figura 
acima, o módulo e o sinal do vetor campo elétrico 
resultante em A são: 


E= -E T E > 

>F, = -3,6 : 104 +4,0 -10 

= E, = —3,2 10"N/€ 

O sinalnegativo a frente do módulo indica que o sentido 


do vetor campo elétrico é horizontal para a esquerda, 
de acordo com o referencial indicado na figura. 


* para o ponto B, o módulo do vetor campo elétrico 
da partícula de carga Q, a distância d, = 0,10 m, é: 
B 


4,0 - 1058 
0,10? 


E, =9,0-10º- > E =3,6-104N/C 
B B 


E o módulo do vetor campo elétrico da partícula de 
carga Q; a distância d, = 010m, é: 
B 


y —8 
E =90-10º- 40: > E =36-104N/C 
26 0,102 25 
E 
E 
spice ana =G 
Q, (+) B E Q, (-) 


De acordo com o referencial indicado na figu- 
ra acima, o módulo do vetor campo elétrico 
resultante em B é: 


E = ET E> 
> E, = 3,6 : 104+ 3,6 - 104 E, = +7,2 + 104N/C 
O sinal positivo à frente do módulo indica que o 


vetor campo elétrico é horizontal para a direita, de 
acordo com o referencial representado na figura. 


e para o ponto C, o módulo do vetor campo 
elétrico da partícula de carga Q, à distância 
d = 0,20m, é: 

4,0 + 108 
0,202 

E o módulo do vetor campo elétrico da partícula de 

carga O, a distância d, = 0,20m, é: 


E, =9,0-10º- > E =9,0-10ºN/C 
E C 


40-10 
0,20? 


Como mostra a figura a seguir, o módulo do vetor 


E, = 9,0 -10° - > E, = 9,0 - 10°N/C 
E a 


campo elétrico resultante em C pode ser obtido 
pela regra do paralelogramo. Sendo œ = 120° e 


cos 120º = — 0,50, temos: 

El=E + E +2E, E Cosa 

= E = (9,0 - 10°} + (9,0 - 10°} + 

+ 2- 9,0 : 10? + cos 120° > E = 9,0 - 10°N/C 
O vetor campo elétrico aqui é indicado gra- 
ficamente. Neste caso, por 


simetria, como mostra 

a figura, pode-se con- 

cluir que ele tem dire- 

ção horizontal e está 

orientado para a 

direita. 
EE 9 
Q, (+) Q, (-) 


EXERCÍCIOS 


3. Por que o potencial elétrico pode ser somado alge- 


bricamente e o vetor campo elétrico não? Explique. 


Para os exercícios de 4 a 6, considere a constante ele- 
trostática do vácuo: k = 9,0 -10ºN : m?/C?, 


« Na figura está representado o campo elétrico gera- 


do pela partícula de carga positiva Q, no vácuo, e 
alguns pontos desse campo elétrico. 


20m 20m 50m 100 m 
CA HA + t 
Q(+) 1 2 3 4 


Sabe-se que o potencial V, do ponto 1, à distância 
d, = 2,0 m de Q, é1800 V. 


a) Determine a carga Q. 


b) Determine os potenciais elétricos Va V, €e Vy 
nos pontos 2, 3 e 4, localizados em d, = 20m, 
d, = 50 m e d, = 100 m da partícula de carga Q. 


c) Construa o gráfico V x d. 


- A figura representa um quadrado ABCD de 0,30 m 


de lado, no vácuo. Nos vértices A e C estão locali- 
zadas duas partículas com cargas elétricas 
Q, = 2,0 + 107° C, positiva, e Q, = 2,0 - 108 C, 
negativa. Considere a diagonal BD. 


E & (+) B 
e Q.(-) 
D c 


a) Determine o potencial elétrico resultante nos 
vértices Be D. 


b) Determine o módulo do vetor campo elétrico 
resultante nos vértices Be D. 


c) Os resultados obtidos nos itens anteriores são 
válidos para os demais pontos dessa diagonal? 
Justifique. 
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3. Diferença de potencial elétrico 


No exercício resolvido 4 pudemos notar que nos 
pontos Be Co potencial resultante é zero, mas o vetor 
campo elétrico resultante não é. Esse resultado des- 
taca uma importante diferença entre os dois concei- 
tos: saber o potencial elétrico em um ponto de um 


campo elétrico, mesmo que seja zero, significa muito 
pouco — essa informação não nos diz o que vai ocor- 
rer com uma partícula carregada eletricamente se 


colocada em um desses pontos. Não é possível saber, 


por exemplo, se ela vai se manter em repouso ou 
mover-se. Em relação ao vetor campo elétrico, a situa- 


ção é bem diferente: fica claro que uma partícula de 
carga elétrica q, colocada em B ou C, vai sofrer a ação 
de uma força horizontal para a direita, se q for positiva, 
e para a esquerda, se q for negativa. Assim, pode-se 


dizer que, para a descrição de uma situação estudada 
em campo elétrico, o vetor campo elétrico dá uma 
descrição completa do que acontece, o que não ocor- 
re com o potencial elétrico. Por isso, define-se mais 
uma grandeza associada ao potencial elétrico que, de 
certo modo, o complementa, isto é, torna essa gran- 


deza uma ferramenta matemática de utilidade equi- 
valente ao vetor campo elétrico: trata-se da diferença 
de potencial elétrico, que apresentamos a seguir. Veja 
a figura: 


Suponha que o segmento de reta acima represen- 
te uma linha de força de um campo elétrico em que 
Va 0, 

Qualquer ponto à direita de O tem potencial negati- 
vo e à esquerda tem potencial positivo. 

Assim, pode-se afirmar que uma partícula de carga 
q colocada em O não fica em equilíbrio porque há 
potenciais maiores de um lado e menores de outro. Se 


q for positiva, a partícula tende a ir para potenciais 


menores; se for negativa, tende a ir para potenciais 


maiores. Em outras palavras, a diferença de potencial 


entre dois pontos de um campo elétrico dá informa- 
ções que não se pode obter apenas do potencial em 
um ponto. 


54 UNIDADE 1- ELETROSTÁTICA 


A diferença de potencial (AV) entre dois pontos A e B 
de um campo elétrico, de potenciais elétricos V, e 
V Como o próprio nome da grandeza indica, é, por 
definição: 


AV a = V EE Va 


Dependendo da escolha dos pontos A e E, a dife- 
rença de potencial (V, — V,) pode ser positiva ou 
negativa. Em geral, são adotados pontos A e B tais 
que um agente externo realize trabalho positivo para 
levar uma partícula de carga q de A para B, ou seja, de 
maneira que o agente externo “caminhe” no sentido 
oposto ao das linhas de força (equivale, no campo gra- 
vitacional, a fazer um corpo subir). Veja as situações 


representadas nas figuras abaixo. 


B A F (agente externo) 
di 
ql+) 


linha de força 


Situação 1 
B m 
sy o externo) 
A 
Situação 2 


Note que na situação 1 0 agente externo realiza 
trabalho para levar a partícula de carga q, positiva, de 
A para B. Observe a equivalência com o campo gravi- 
tacional na situação 2, em que o agente externo faz o 
bloco de massa m subir. 


A compreensão desse novo conceito fica mais 
fácil por meio da expressão a seguir, do cálculo do 
trabalho mínimo realizado por um agente externo 
para levar uma partícula de carga q de um ponto A 
para um ponto B de um campo elétrico, Vamos dedu- 


zi-la a seguir. 


Veja a figura: 


Ela representa uma linha de força do campo elétrico 
gerado por uma partícula de carga Q, positiva (em verme- 
ho); um eixo, com origem na partícula, onde estão os pon- 
tos A e B de abscissas d, e d,; e, de modo esquemático, os 
trabalhos realizados para trazer uma partícula de carga q, 
positiva, do infinito aos pontos A e B. Da definição de poten- 


cial elétrico, sabe-se que o trabalho mínimo para trazer 


uma partícula de carga positiva q do infinito ao ponto B, em 
que o potencial é V,, é: 


Toa Wa (1) 


Analogamente, para trazer essa partícula de carga 
qdo infinito ao ponto A, temos: 


ma W AD 


Como o trabalho é uma grandeza escalar, podemos 
concluir que o trabalho mínimo para levar a partícula de 
Aa Bé a diferença algébrica entre esses dois trabalhos, 
isto é: 


Tas 


mB a (1) 
De (1), (ID) e (D, vem: 


Por meio dessa última igualdade, obtemos a 
expressão do cálculo do trabalho mínimo para levar a 


partícula de carga q do ponto A ao ponto B; 


TAB 


Tig Z TAVA q 


O que nos permite definir diferença de potencial 
(d.d.p.) entre dois pontos de um campo elétrico: 


A diferença de potencial elétrico (d.d.p.) entre dois 
pontos de um campo elétrico é a razão entre o tra- 
balho mínimo realizado por um agente externo para 
levar uma partícula de prova de carga q de um ponto 
a outro, e o valor dessa carga. 


A unidade de diferença de potencial é também, o volt 
(V). Lembrando que trabalho é a medida da energia, a 
expressão acima dá origem a uma unidade de energia 
muito utilizada no estudo da Física no nível atômico, o 
elétron-volt (eV). 


O elétron-volt é o trabalho mínimo necessário para 
deslocar um elétron entre dois pontos cuja diferença de 
potencial é 1V. 


Pode-se mostrar que: 


10eV = 1,6-10-2]) 


ELÉTRON-VOLT (ev) 


As unidades habituais de energia, como o joule e 
o quilowatt-hora, são muito grandes para o micro- 
cosmo, universo da Física quântica. 


Por isso, definiu-se uma unidade específica de 
energia para os trabalhos desenvolvidos nessa área: 
o elétron-volt (eV). 


O elétron-volt é o trabalho mínimo realizado por 
uma força externa F sobre 1 elétron num deslocamento 
entre dois pontos cuja diferença de potencial é 1 volt. 


Assim, se considerarmos a carga do elétron, e, 
como uma unidade de carga, q = 1,0e, da expressão 
do trabalho mínimo em um campo elétrico, para 
uma diferença de potencial AV = 1,0 V, temos: 


f = quy = = 11000 10W =" € =1)eY 


Para obter a relação entre essa unidade e o jou- 
le, basta repetir esse cálculo expressando a carga do 
elétron em coulombs, e = 1,6 - 102 C: 


T, = qAV > = 16 : 10 C -10 V >% = 1,6 : 10] 


Então, 1,0 eV =1,6 - 10™ ]. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


5. 


56 


Na figura estão representados uma linha de força 
do campo elétrico de uma partícula de carga 
positiva Q = 6,0 - 10º C fixa e dois pontos Ae B, à 
distância d, = 1,5 me d, = 0,20 m dessa partícula 


no vácuo, 
B A 
e > + 
Q (+) 
EM | 
dy 
Determine: 


a) a diferença de potencial elétrico entre os pontos 
Ae B; 


b) o trabalho mínimo realizado para levar outra 
partícula de carga positiva q = 2,0 - 1078 C do 
ponto A ao ponto B. 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 


k=9,0:10ºN:m?/C2) 


RESOLUÇÃO 
a) Da expressão Va=k* E aplicada ao ponto A, à 


distância d, = 1,5 m de Q, temos: 


6,0 -10 


1 


vV, =+90: 10- = V, = +36- 10°V 


Da mesma expressão aplicada ao ponto B, à 
distância de = 0,20 m de Q, temos: 


60:105 
0,20 
= V= +2,7 -105V 


V, = +9,0 - 10°- 


Logo, a diferença de potencial elétrico entre A e 
Bé: 

AV a= Vi VS AV p= 2710 = 3,6 103 
> AV p = 23 = 10 V (com dois algarismos 
significativos) 


b) Sendo 7, = q(V, — V,) o trabalho mínimo do 
agente externo para levar a carga positiva 
q = 2,0 - 1078 C de A para B, temos: 
T, = 20 :1078(3,6 -104 — 2,7 -10º) > 
> Tp 4: 1073 J (com dois algarismos 
significativos) 
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6. Na figura está representada uma linha de força 


do campo elétrico de uma partícula pontual de 
carga negativa Q = 3,0 + 10º C no vácuo; nessa 
linha de força está superposto um eixo onde 
estão colocados os pontos A e B as distâncias 
d, = 2,7 : 1072m e d, = 9,0 -10"ºm da origem, onde 
está a partícula. 


e 4 = 
o(s) B A 
ds 
d, É 
Determine: 


a) a diferença de potencial elétrico entre os 
pontos A e B; 


b) o trabalho mínimo realizado para levar uma 
partícula de carga positiva q = 5,0 + 1072 C do 
ponto A ao ponto B. 

(Dado: constante eletrostática do vácuo: 

k=9,0-10ºN:m?/C2) 


RESOLUÇÃO 


a) Da expressão V= K= E aplicada ao ponto A, à 


distância d, = 2,7: 10-7? m de Q, negativa, temos: 
E —9 

3,0-10 >V,= 

27 10> 

Da mesma expressão aplicada ao ponto B, à 


1,0 - 103 V 


vV, = -9,0 - 10°- 


distância d, = 9,0 : 107? m de Q negativa, temos: 


Š —9 
3,0-10 EE 


V.=-—9,0-10º- 
j 9,0 -1073 E 


3,0:10ºV 


Logo, a diferença de potencial elétrico entre Ae B 
(AV p = Va- V) é 
AV p= 73,0 -10° = (—1,0 - 10°) => 
=> AV = -2,0 -10° V 
b 


<~ 


Sendo Ti, = q(V, — V,) o trabalho mínimo do 
agente externo para levar a carga positiva 
q = 5,0 - 107” C de A para B, temos: 


T, = 5,0: 1072: (—2,0 10?) = T, = —1,0 107°) 


Observação: A diferença de potencial entre Ae B 
é negativa porque o trabalho mínimo para 
levar uma partícula de carga q de Aa Bé ne- 
gativo — nesse caso, a força exercida pelo 
agente externo tem sentido oposto ao deslo- 
camento da partícula de carga q (o agente 
externo impede que a partícula acelere). 


EXERCÍCIOS TER 


6. Nas definições de energia potencial elétrica e po- 
tencial elétrico aparece a condição de trabalho 
mínimo realizado por um agente externo. Responda 
e justifique: 


a) Quando o agente externo realiza um trabalho 
mínimo, o que acontece com a energia cinética 
dessa partícula? 


b) Seria possível, em uma situação real, realizar um 
trabalho mínimo sobre um corpo que está em 
repouso? 


7. Na figura estão representados uma linha de força do 
campo elétrico de uma partícula de carga positiva 
Q = 8,0 +108 C fixa e dois pontos A e B, à distância 
d, =0,12me d, = 0,020 m dessa partícula no vácuo. 


B A 


Qt) 


Determine: 


a) a diferença de potencial elétrico entre os pontos 
Ae B; 


b) o trabalho mínimo necessário para levar outra 
partícula de carga positiva q = 6,0 + 10-1º C do 
ponto A ao ponto B. 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 
k=9,0-10ºN-m?/C2) 


8. Na figura estão representados uma linha de força do 
campo elétrico de uma partícula pontual de carga 
negativa Q = 2,0-10"*Ceo ponto A, onde o potencial 
é V, = —100 V. 


a A 
Determine: 


a) adistância d A de A à partícula de carga Q; 


b) o trabalho mínimo realizado para levar outra 
partícula de carga positiva q = 3,0 + 10º C do 
ponto A a um ponto B localizado a 3,0 cm da 
partícula de carga Q. 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 
k=9,0-10ºN - m2/C2) 


9. Nafigura está representado o gráfico V (V) x d(m) 
do campo elétrico gerado por uma partícula pon- 
tual de carga Q localizada no ponto d = O no vácuo. 


AV(V) 


2030 40 50 60 d(m) 
+ + + + + = 


Determine: 
a) o valor e o sinal da carga Q; 


b) o trabalho mínimo realizado por um agente 
externo para levar uma partícula de carga 
positiva q = 1,2 + 10-º C da posição d = 10 m 
para a posição d,, = 20 m. 

10. Na figura está representado o gráfico do potencial 
elétrico V (V) do campo elétrico gerado por uma 


partícula de carga Q em função da distância d (m) 
dessa partícula, 


AV (v) 


30+ 
25+ 
20+ 


15+ 


d(m) 


+ = 


0 10 | 20 30 40 50 60 70 80 


Determine: 
a) a carga Q dessa partícula; 


b) o potencial às distâncias d, =10Ome do =10m 
dessa partícula, 
c) o trabalho mínimo realizado por um agente ex- 


terno para levar uma partícula de carga 
q=3,0:-10ºCded,ad, 
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4, Potencial elétrico 
em campo uniforme 


O potencial elétrico e o vetor campo elétrico são 
grandezas que descrevem o mesmo fenômeno físico, 
logo existe entre eles uma relação matemática que pode 
ser obtida com facilidade num campo elétrico uniforme. 

Veja a figura abaixo. Ela mostra uma representa- 
ção esquemática do trabalho mínimo realizado pela 
força externa Fpara deslocar a partícula de carga q, 
positiva, ao longo de uma linha de força de um campo 
elétrico uniforme do ponto A ao ponto B. 


Sabemos que o trabalho mínimo z, realizado por 
uma força externa F para deslocar uma partícula de 
carga positiva q do ponto A, de potencial V, para o 
ponto B, de potencial Va é: 


Tis 7 q V = v) (1) 


Como o campo elétrico é uniforme, o módulo E do 
vetor campo elétrico é constante; portanto, o módulo F 
da força externa exercida sobre a partícula de carga q, 


no deslocamento de módulo d,„ também é constante 


AB! 
e tal que F = qE (a força externa tem o mesmo módulo 
da força exercida pelo campo, caso contrário a partícula 
seria acelerada e o trabalho não seria mínimo). 

Também podemos determinar o trabalho realizado 
por essa força externa pela expressão do trabalho de 
uma força constante, T= Fd- cos q 


Assim, sendo F = qE, d = d,„ œ = 0° e cos 0° = 1, 


AB! 


obtemos: 


tn = Fol COS = Ga GEO aD 
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De (1) e (II), vem: 


Va = Va = Ed, 


ou, simplesmente, para dois pontos quaisquer de um 
campo elétrico uniforme: 


AV= Ed 


Essas expressões dão origem a outra unidade do 


vetor campo elétrico. Como E = + o módulo do vetor 
campo elétrico pode ser expresso em volt/metro (V/m). 


A unidade fundamental do Sl para a eletricidade é a 
unidade de corrente elétrica — o ampère — (assunto do 
capítulo 5) e dela derivam as demais unidades, como o 
volt ou o coulomb. Por isso é indiferente utilizar 
volt/metro ou newton/coulomb como unidade do 
módulo do vetor campo elétrico. Em geral, a primeira é 
mais utilizada por explicitar a relação entre o vetor 
campo elétrico e o potencial elétrico. 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


7. A figura a seguir representa uma placa condutora 
plana, horizontal, positivamente carregada em 
um ambiente isolado, no vácuo, na superfície da 
Terra, e dois pontos 1 e 2, separados pela distância 


d= 0,20 m, na região em que o campo elétrico gerado 
por essa placa pode ser considerado uniforme. 


$+t+ż++}ż+}+ł+}żł+ż+++ż++++++ 


Uma partícula de massa m = 3,0 - 1074 kg e carga 
positiva q = 6,0 - 10º C, colocada em 1, em repouso, 
sobe verticalmente passando por 2 com velocidade 
de módulo v, = 2,0 m/s. Determine: 


a) o módulo do vetor campo elétrico nessa região; 
b) a diferença de potencial entre os pontos 1e 2. 


(Dados: constante eletrostática do vácuo: 
k= 9,0 - 10°N - m?/C?; g = 10 N/kg.) 


RESOLUÇÃO 

a) Seja: 
e m= 3,0 -1074 kg; 
ev= O; 
*v,=20m/s. 


Aplicando à partícula o teorema da energia 
cinética (apresentado no volume 1, capítulo 15), 


T. = AE, entre os pontos 1e 2, temos; 
R 
CEE 
= Te, = E— E> 
Spm- mês 
sg eLp aris 
FR 2 


>= 6,0 -1074J 


Da definição de trabalho, T= Fd: cos a, temos: 
T 5 Fd: cos 0° => 

= 6,0 -107 = F: 0,20 > 

>F = 3,0 -10>°N 


Sendo q = 6,0 -10$C, F = qE o módulo da força 
exercida pelo campo elétrico e P = mg o módulo 
do peso da partícula, pode-se obter o módulo do 
vetor campo elétrico nessa região por meio 
do esquema de forças e o referencial indicado na 
figura: 


ny 


F=F-P5SE=9E-mg> 
=> 30-10 = 60-107" E-= 30-1071-10 
=> E=1000N/C 

b) A diferença de potencial elétrico entre 1e 2, 


AV = Ed é portanto: 
AV=1000:0,20=>AV=200V 


EXERCÍCIOS 


11. 


12. 


13. 


Assim como existe potencial elétrico, também existe 
potencial gravitacional. Qual poderia ser sua expres- 
são matemática no caso do campo gravitacional nas 
proximidades da superfície da Terra? Justifique. 


Sabe-se que em condições de estabilidade atmos- 
férica, há um campo elétrico uniforme junto à super- 
fície terrestre que pode ser representado por um 
vetor campo elétrico vertical para baixo de módulo 
E = 130 V/m, aproximadamente. 


a) Represente no seu caderno um trecho horizontal 
da superfície terrestre e junto a ele as linhas de 
força e as superfícies equipotenciais (separadas 
de 1,0 m) desse campo elétrico adotando V = 0 V 
para o potencial elétrico dessa superfície; 


b) Qual é a diferença de potencial entre um ponto na 


superfície terrestre e um ponto localizado a 10 m 
de altura? 


Na figura está representada uma placa condutora 
plana horizontal muito extensa e positivamente car- 
regada. Uma partícula de massa m = 2,0 + 10º kg e 
carga positiva q = 8,0 + 107º C é lançada vertical- 
mente para baixo de um ponto A, a 0,30 m de altura 
da placa, com velocidade de 20 m/s, e para ao atingir 
um ponto B, a 0,10 m da placa, na região em que o 
campo elétrico gerado por essa placa pode ser con- 
siderado uniforme. 


Determine: 
a) o módulo do vetor campo elétrico nessa região; 
b) a diferença de potencial entre os pontos A e B; 


c) o que acontece com essa partícula depois de 
atingir o ponto B. 


(Dado: g = 10 m/s?.) 


0,30 m 


0,10 m 


1 
+ALHA+HHA+H+H+H+H+H+H+H++ 
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5. Superfícies equipotenciais 


Como vimos no capítulo 2, a visualização do cam- 
po elétrico numa região do espaço pode ser feita 
pelo traçado de linhas de força — linhas que contêm 
ou são tangentes ao vetor campo elétrico em cada 
ponto dessa região. Como o potencial elétrico tam- 
bém descreve o campo elétrico, essa visualização 
pode ser feita a partir do potencial elétrico utilizando 


um conceito equivalente ao de linhas de força — as 
superfícies equipotenciais. 

Este é um caso em que as denominações são pre- 
cisas e auxiliam muito a compreensão dos conceitos, 
As superfícies equipotenciais são, de fato, superfícies: 
planas, esféricas, paraboloidais, etc. Do mesmo modo, 
as linhas de força são, de fato, linhas: retas, circunfe- 
rências, parábolas, etc. Mas ambos os conceitos são 
tridimensionais. 

Assim, como o próprio nome indica, superfícies 
equipotenciais são superfícies de um campo elétrico 
onde todos os pontos têm o mesmo potencial. A repre- 
sentação gráfica dessas superfícies se baseia, em 
princípio, na expressão do trabalho T, = q(V, — V). 
Veja a figura: 


linhas de força 


4 


e 


AB 


rB 


rN superfície equipotencial 


Se Ae B estão na mesma superfície equipotencial, 
então V, = V, Logo, AV = O, portanto, o trabalho do 
agente externo no deslocamento da partícula de carga 
gentre Ae Bé nulo. 

Embora o trabalho seja nulo, nem a força nem o des- 
locamento são nulos. Então, da definição de trabalho, 
T- = Fd » cos a, podemos concluir que o ângulo entre a 
força e o deslocamento deve ser de 90º para que 
cos « = 0. Logo, o deslocamento da partícula de A até B, 
pontos da mesma superfície equipotencial, deve ocorrer 
na perpendicular às linhas de força. Podemos, então, 
concluir que: 


As superfícies equipotenciais são perpendiculares às 
linhas de força em cada ponto do campo elétrico. 
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As figuras a seguir ilustram algumas configurações de 
campos elétricos representados por linhas de força e 
superfícies equipotenciais. Como é costumeiro, represen- 
tamos as superfícies equipotenciais por linhas tracejadas. 

As linhas de força (vermelhas) e as superfícies equi- 
potenciais (azuis) representam campos gerados por: 


* partícula pontual carregada positivamente; 


* placas paralelas infinitas de cargas opostas (campo 
uniforme): 


i 


eis e E E! 


EEFF+E+FFF+F 


e placas paralelas de cargas opostas de dimensões 
finitas. 


Em campos elétricos uniformes, as superfícies equi- 
potenciais são igualmente espaçadas. Em campos não 
uniformes, esse espaçamento é menor nas regiðes em 
que o módulo do vetor campo elétrico é maior (onde a 
densidade de linhas de força é maior). Podemos chegar a 
essa conclusão pela expressão AV = Ed, que nos permi- 
te concluir que, onde E é maior, o mesmo valor AV apare- 
ce entre distâncias d menores. 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


8. Na figura abaixo estão representadas superfícies 


equipotenciais de um campo elétrico uniforme no 
vácuo separadas pela distância d = 0,20 m. 


500 V 400V 300V 200V 
'D o) 'B A 
i ' i l 


a) Determine o vetor campo elétrico num ponto 
desse campo elétrico. 


b) Uma partícula de massa m = 2,0 - 1078 kg e 
carga positiva q = 3,0 - 1078 C é colocada em 
repouso num ponto da superficie em D. Com 
que velocidade ela passa por A? (Despreze a 
ação do campo gravitacional.) 


RESOLUÇÃO 


a) Dafigura conclui-se que a diferença de potencial 
entre superficies equipotenciais separadas 
pela distância Ad = 0,20 m é AV = 100 V. 
Da expressão AV = EAd temos: 


100 = 0,20E => E = 500 V/m 


Como as superfícies equipotenciais são verticais e 
os valores dos potenciais decrescem da esquerda 
para a direita, podemos concluir que o vetor campo 
elétrico Etem módulo E = 500 V/m, direção hori- 
zontal e sentido da esquerda para a direita. 


b) Sendo q = 30 - 
F = qE (módulo da 


1078 C e admitindo-se que 
força exercida pelo campo 
elétrico) seja a única força exercida sobre a par- 
tícula, da definição de trabalho (T, = Fd - cos a), 


podemos calcular o trabalho do campo elétrico para 
deslocar a partícula de carga q da equipotencial D à 
equipotencial A. Assim, sendo Ga =3d=060me 


a=0º: 
T7 gEd,, * COS «=> 
> Tc = 3,0:10"8:500-0,60- cos 0° => 


> Te, = 90:10º) 


EXERCÍCIOS 


14. 


15. 


16. 


Sendo m = 2,0 -10ºkg e H= O, aplicando o 
teorema da energia cinética, Tem == E entre 
os pontos A e D, temos: 


TO E — E = fe Ea T E> 


E ET L 
> SD VS m> 
=90-105=5.20-108+ v- 0> 


53 Vv,= 30m/s 


As linhas de força poderiam ser superfícies de força, 
como as superfícies equipotenciais? 


As pernas verticais de uma mesa podem represen- 
tar linhas de força do campo gravitacional, enquan- 
to o tampo horizontal pode representar uma super- 
fície equipotencial do campo gravitacional. Explique 
por quê. 


Na figura estão representadas superfícies equi- 
potenciais de um campo elétrico uniforme, sepa- 
radas pela distância d = 0,12 m. O módulo do 
vetor campo elétrico é E = 3,6 + 104 V/m. 


a) Determine a diferença de potencial entre duas 
superfícies equipotenciais sucessivas. 


b) Uma partícula de massa m = 2,0 + 1078 kg e car- 
ga positiva q = 1,8 + 1078 C é lançada horizontal- 
mente de qualquer ponto de A com velocidade 
20 m/s para a direita no plano da figura. Com 
que velocidade ela passa por um ponto da 
superfície D? 

c) Suponha que uma partícula de mesma massa, 
mas de carga negativa, q = 2,0 + 108 C, seja 
abandonada em um ponto da superfície D. Com 
que velocidade ela atravessa a superfície A? 


(Em b e c considere desprezível a ação do 
campo gravitacional.) 


Poim ' ' 
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6. Potencial elétrico 
de condutores 


Como vimos no capítulo anterior, o campo elétrico 
no interior de um condutor carregado em equilíbrio ele- 
trostático é nulo; se o campo é nulo, é também unifor- 
me — nesse caso, ao interior do condutor se aplica a 
expressão AV = Ed Mas, se E = 0, a diferença de 
potencial entre dois pontos quaisquer do interior será 
AV = 0, logo todos os pontos internos de um condutor 
em equilíbrio eletrostático têm o mesmo potencial. Essas 
conclusões são exemplificadas na configuração do cam- 
po elétrico do condutor representado abaixo. Note que as 
linhas de força (vermelhas) são perpendiculares às 
superfícies equipotenciais (azuis). A superfície é uma 
equipotencial cujo potencial é o mesmo do condutor. 


V= constante 


E =0 


linhas de 
força 

O valor do potencial elétrico de um condutor 
depende da sua forma e da carga elétrica nele contida. 
Para exemplificar, vamos considerar um condutor 
esférico de raio r, com carga elétrica total Q. Nesse 
caso, como vimos no capítulo anterior, o campo elétri- 
co externo a uma esfera condutora de carga Q, em 
equilíbrio eletrostático, equivale ao campo elétrico de 


uma partícula pontual de mesma carga localizada no 
centro O dessa esfera. Veja a figura: 


E, e V, são os mesmos, seja o campo gerado pela 
d d 
esfera de carga Q ou pela partícula com a mesma carga 


Q localizada no centro O, 
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Logo, o potencial elétrico do campo gerado por essa 
esfera num ponto externo P pode ser obtido pela 
expressão: 


Q 
mi 


em que dé a distância do ponto ao centro da esfera. 


O potencial elétrico atinge um valor-limite na 
superfície da esfera, onde d = r. Daí para dentro, o 
potencial passa a ser constante; portanto, o potencial 
de uma esfera condutora (Vap é o mesmo de qualquer 


ponto do interior e da superfície. 
Neste caso é: 


Tera 
esf Ir 


Concluímos que, no vácuo, de constante eletrostá- 


tica k,o potencial elétrico do condutor esférico depen- 
de apenas da carga Qe do raio r da esfera. 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


9. Uma esfera condutora de raio r = 0,10 m tem carga 
elétrica positiva Q = 2,0 - 1076 C, 


a) Determine o potencial elétrico no interior 
da esfera. (Dado: constante eletrostática do 
vácuo: k = 9,0-10ºN :m?/C2) 


b) Construa o gráfico potencial X distância, com a 
origem das distâncias no centro da esfera. 


RESOLUÇÃO 


a) Sendor = 0,10 m o raio da esfera e 
Q=2,0-10"ºCasuacargaelétrica, da expressão 


Ve=k- — podemos calcular o potencial de 


esf 
qualquer ponto no interior da esfera: 


20-10% 


V = 9,0 : 10°- 
S 0,10 


= V.,=18-10V 


b) Para construir o gráfico V X d, com a origem 
das distâncias no centro da esfera, sabemos 
que nos intervalos: 


“Besos 010m: V= 1,8: 10° V (constante) 
Q 


e 010m<d> œ: V, =k: F 


Para facilitar a construção do gráfico podemos 
obter alguns valores, como: 


d=020m> V=9,0-10*V 
d= 0,30m —> V= 6,0 -104V 
d=040m>sV=45-10ºV 


A partir desses dados, construímos o gráfico 
Vxd 


% 
= 


Gráfico V x d para uma esfera condutora carregada com carga 
positiva. 


Observação: Se a carga Q fosse negativa, o gráfico 
V x dteria exatamente a mesma forma, mas com 
os valores de Vnegativos: 


d (m) 
: 0,10 0,40 
—3,0, 
à lo | 
-—9,0 Ż 
t12 E 
-14,5108 
14,8105 


Gráfico V x d para uma esfera condutora carregada com carga 
negativa. 


EXERCÍCIOS OO RRO 


17. Faça um esboço das linhas de força e das superfi- 
cies equipotenciais do campo elétrico do condutor 
carregado da figura. 


18. Faça um esboço das linhas de força e das superfi- 
cies equipotenciais do campo elétrico gerado pelos 
condutores representados abaixo. 


19. Veja abaixo o gráfico potencial x distância de uma 
esfera condutora. 


oj | 010 0,20 0,30 0,40 


a) Determine a carga elétrica da esfera. 


b) Qual é o potencial de um ponto a 1,0 cm do cen- 
tro da esfera? 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 
k = 9,0-10ºN -m?/C2,) 
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ATIVIDADE PRÁTICA 


Distribuição de cargas na superfície 


Para realizar esta atividade, você vai precisar de uma 
tira de cartolina de aproximadamente 10 cm X 15 cm e dois 
canudos de refresco: 


A 


10 cm E 
cartolina 


15 cm 


1. de refresco 


Esta atividade está dividida em duas partes. Você 
precisará prender as extremidades da cartolina nos dois 
canudos de refresco, como se fosse uma faixa de propa- 
ganda. 


Providencie duas bases de madeira pequenas, encai- 
xe um canudo em cada uma delas, para que a faixa de car- 
tolina possa ser estendida, e eletrize a faixa por contato, 
com um canudo atritado com papel. Veja a figura: 


Ilustrações: Paulo Manzi/ 
Arquivo da editora 


” dá 
Em seguida curve a faixa de cartolina de modo que os 


canudos se aproximem formando um cilindro quase 
fechado. Veja a figura abaixo. 


po 
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Primeira parte 


Agora, nesta parte da atividade, você deve usar o 
“sensor” de campo elétrico construído na atividade do 
capítulo anterior. 


Procure rastrear o campo elétrico circundando essa 
faixa externamente (convém não deixar a seta tocar a faixa 
para facilitar a observação, embora isso não a prejudique). 
Em seguida, introduza a seta no interior da faixa, com cuida- 
do para que a seta não toque nos canudos (se preciso, 
aumente um pouco mais a distância entre os dois canudos). 
Observe se a seta está sendo atraída ou repelida pela placa 
no interior desse semicilindro. 


Compare suas observações com as linhas de força da 
figura do item 6, na página 62. O que você pode concluir em 
relação ao potencial elétrico nessa faixa? (Como vimos nas 
experiências que fizemos até aqui, nestes casos, tanto a car- 
tolina como o papel podem ser considerados condutores). 


Segunda parte 

Para esta parte da atividade, prenda uma fitinha de 
papel de bala de coco de cada lado da faixa de cartolina, de 
maneira que elas possam mover-se livremente para cima, 
como no eletroscópio. Veja a figura abaixo. 


fitinha de papel 
| de bala de coco 


T A 


Recoloque os canudos nas bases com faixa de carto- 
lina e eletrize-a novamente com um canudo atritado. Cur- 
ve novamente a faixa e observe o movimento das fitinhas; 
inverta a curvatura e observe de novo o movimento das 
fitinhas. Veja a figura abaixo: 


Procure explicar suas observações. Em que face da 
faixa de cartolina a carga elétrica se distribui? 


Capacidade, 
capacitores e dielétricos 


m 1777, o físico, matemático e escritor alemão Georg Lichtenberg (1742-1799) observou 
que descargas de alta voltagem podiam gravar o seu rastro sobre a superfície de materiais 
isolantes — resultavam então figuras curiosas e muito bonitas, conhecidas como figuras de 
Lichtenberg. 
Ao serem tocados com uma ponta metálica ligada a um terminal de alta-tensão, esses ma- 
teriais — agora chamados dielétricos — polarizam-se eletricamente; essa polarização ioniza 
átomos ou moléculas e cria esse caminho para os elétrons atravessarem os materiais, como 
uma descarga atmosférica, gerando essas “árvores de luz". Atualmente, os dielétricos têm inú- 
meras aplicações tecnológicas, sobretudo em relação à capacidade de armazenagem de cargas 
elétricas em capacitores, elemento essencial para a fabricação de dispositivos eletrônicos. 
O estudo da capacidade elétrica dos capacitores e dos dielétricos é o assunto deste capítulo. 
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1. Conceito de capacidade 


O conceito de capacidade elétrica tem origem na 
antiga concepção dos físicos de que a eletricidade seria 
um fluido. Pensando assim, concluíram que todo corpo 
deveria ter determinada capacidade de armazená-la. 

Com base nessa ideia, na metade do século XVIII, dois 


pesquisadores em locais diferentes, E. Georg von Kleist 
(1700-1748), bispo da Pomerânia (na época um dos esta- 
dos alemães independentes, atual região noroeste da 
Polônia), e Pieter van Musschenbroek (1692-1761), pro- 
fessor da Universidade de Leyden, na Holanda, construí- 
ram a garrafa de Leyden, primeiro dispositivo capaz de 


armazenar cargas elétricas. Veja a foto abaixo. 


SSPI/Getty Images 


Ao encostar o terminal superior da garrafa em uma 
máquina eletrostática, essa garrafa pode armazenar 
grande quantidade de carga elétrica, o que se evidencia 
por meio do “gancho” condutor na parte direita da foto. 
Quando a garrafa está carregada, encostando-se um ter- 


minal do gancho na face condutora externa da garrafa e 
aproximando-se o outro terminal do gancho do terminal 
superior da garrafa, salta uma intensa faísca entre eles. 

Para definir e exprimir matematicamente o conceito 
de capacidade, vamos verificar quais fatores determi- 
nam a quantidade de carga elétrica (Q .) contida num 


esf 


condutor esférico. Lembrando que o potencial elétrico 
do condutor esférico de raio r e carga elétrica Qua pode 


Qu 
ser dado pela expressão Vos =k.: a podemos esta- 
belecer a igualdade: 


Como r (raio da esfera) e k (constante eletrostática do 


r eA e Qes , A 
meio) são constantes, a razão vV também é constante. 


esf 
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Essa constante estabelece a quantidade de car- 
ga (Qu) contida no condutor esférico para determi- 
nado potencial elétrico (Vap) e é por isso chamada, 
por definição, de capacidade elétrica (Cae) do con- 


dutor esférico. 


20 es 
Sendo a razao- constante para o condutor esféri- 


co, pode-se admitir que ela seja constante para condu- 
tores de qualquer outra forma, pois qualquer condutor 
de qualquer forma pode ser considerado um agrupa- 
mento de esferas de todos os raios possíveis. E o que 
vale para uma esfera vale para todas elas agrupadas. 

Então, para qualquer condutor, define-se a capaci- 


dade elétrica C pela razão: 


em que Q é a carga elétrica contida no condutor e Vo 
correspondente potencial elétrico. 

A unidade de capacidade é coulomb/volt no Sl e 
recebe o nome de farad (F) em homenagem a Michael 
Faraday. O farad (F) é uma unidade muito grande — 
para ter a capacidade de 1,0 F no vácuo, uma esfera 
condutora deveria ter raio r = 9,0 - 10º m, treze vezes 
maior do que o raio do Sol! Por isso, o farad sempre 
aparece na forma de submúltiplos. 


Em princípio, a quantidade de carga armazenada 
em um condutor é ilimitada, mantendo apenas uma 
proporcionalidade direta com o potencial elétrico: 
Q = CV. Mas, logo adiante, vamos conhecer os limites 
dessa capacidade. 

Aplicando a definição de capacidade elétrica ao con- 
dutor esférico, podemos obter uma expressão especi- 


es) 


fica para a sua capacidade (C z): Para isso, basta fazer: 


E e om 
= Vag 
Qg r P PRE 
Mas, como +—— =—, a capacidade elétrica de um 
V k 
esf 


condutor esférico pode ser expressa por: 


Capacidade e associação de condutores 


Vamos supor que dois condutores de capacidades C, 
e C, carregados com cargas elétricas Q, e Q, com 
potenciais elétricos V, e V,, sejam ligados por um fio 
condutor. Se V, é diferente de V,, aparece uma diferença 
de potencial entre dois pontos do condutor e, portanto, 
aparece também um vetor campo elétrico nesse fio 
condutor, Resulta também o aparecimento de uma força 
no sentido oposto ao do vetor campo elétrico E, que faz 
os elétrons (e) do condutor de potencial menor se des- 
locarem para o condutor de potencial maior (no próximo 
capítulo, vamos detalhar um pouco mais que elétrons 
são esses). Veja a representação esquemática: 


fio condutor 


Isso ocorre até que a diferença de potencial entre 
os dois condutores seja nula, quando então o campo 
elétrico no fio condutor deixa de existir e cessa o 
movimento desses elétrons. 

Nessas condições, os condutores A e B passam a 
ter potenciais elétricos tais que: 


v,=V; 


e cargas elétricas Q} e Q}, Admitindo que esse sistema 
seja eletricamente isolado, pelo princípio da conserva- 
ção da carga, podemos afirmar que a carga total do 
sistema antes da ligação (Q, + Q,) é igual à carga total 
do sistema depois da ligação (01 + QU: 


0,+0,=0,+0; 
Q 


Finalmente, da definição de capacidade, C = y 


Q rai 
podemos escrever V = T e aplicá-la aos condutores 


Q' e 
= e V= a (as capacidades são cons- 


A B 


AeB V= 


tantes). Como V; = Vi, podemos escrever: 


As três expressões em destaque estabelecem as 
relações entre o potencial e a carga dos condutores 
antes e depois de serem ligados entre si. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


1. Uma esfera condutora de raio r = 0,10 m está imer- 
sa no vácuo, Determine: 


a) a capacidade elétrica dessa esfera; 
b) a carga armazenada nessa esfera quando ela 
atinge o potencial de 10000 V. 


(Dado: constante eletrostática do vácuo: 
k=9,0-10ºN:-m2?/C2) 


RESOLUÇÃO 
a) A capacidade elétrica da esfera é dada por 
(ep = A logo: 
0,10 E À 
4 E = C = 4-10 TF (com dois 
algarismos significativos) 


b) Sendo V = 10000 V = 1,0 - 104 V, da definição de 


capacidade, C = Q temos: 


= Q= 11:10": 1,0 -10'5 
= Q= 11-107C 


Observação: Como o farad é uma unidade muito 
grande, os resultados nessa unidade costumam ser 
expressos no submúltiplo mais próximo do valor 
obtido; assim, a capacidade da esfera pode ser 
expressa como C, = 1 pF (microfarad). O coulomb 
também é uma unidade grande, mas com ele o uso 
de submúltiplos é menos frequente, provavelmente 


por não ser uma unidade de uso comercial, 


2. Uma esfera condutora de raio r = 0,15 m, contendo 
carga elétrica Qes = 5,0 ; 107° C, é ligada por um fio 
condutor à Terra. Determine: 

a) a capacidade elétrica da esfera e da Terra; 


b) a quantidade de carga que fica na esfera depois 
de ligada à Terra, admitindo-se que a carga ini- 
cial da Terra seja desprezível (Q... = 0) e seu 
potencial seja Vl... = 0. 


Terra 

(Dados: constante eletrostática do ar: 
k = 9,0 - 10° N - m?/C?; raio da Terra: 

r =6,4:106 mt.) 


Terra 


*O raio da Terra mede 6378 km no equador e 6357 km nos polos. 
Utilizando-se dois algarismos significativos, a medida de ambos os 
raios éa mesma, 6 400 km, o que nos permite considerá-la uma esfera. 
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RESOLUÇÃO 
a) A capacidade elétrica da esfera é dada por: 
r 0,15 
esf ' 
esf k esf 9,0- 10º 


= Caf = 1,7 - 10-7" F (com dois algarismos signi- 


ficativos) 
Sendo hya = 64: 10º m, a capacidade elétrica 
da Terra é: 
erra 6 4º 10º 
AN — > = > 
Terra k Terra 9,0- 10º 
=> Cena = 7,1: 1074F (com dois algarismos signi- 


ficativos) 


Ligando-se a esfera à Terra, haverá movimen- 

to de portadores de carga elétrica até que 
1 = d ' ' i 

Veg = V'es Veja a figura a seguir. 


esfera 


Da expressão À = É temos: 
9) o) G B 
esf Terra P a ' 
= = Cri Q E Ea Dai = 
Cos Crerra 


= 7,1: 1070 517 107 Q O 


Sendo Qes = 5,0 -10"º C a carga inicial da esfe- 
ra e a carga total do sistema (admitimos que a 
Terra tem carga elétrica inicial desprezível) no 
equilíbrio, quando o movimento de cargas cessa, 
elas passam a ter cargas OE Q 


Terra 


. Pelo prin- 
cípio da conservação da carga, temos: 


Q'es t Q: E Qu Q'es t Q = 5,0 10> 


Terra Terra 


= Og 5,0 p= O uia (1) 


Substituindo na expressão (1), vem: 


7110-(50-108-0. )=7-1070...> 


Terra Terra 


=> 3,6 -10 — 7,1: 107 Q'a = 17 10" Q2 


Terra 
= 3,6 -10 = (7,1 -1074 +1,7 10") Q'a 2> 
=> 0 = 50- 10"C 


Terra 
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Neste caso, não foi feito o arredondamento para 
dois algarismos significativos porque resultaria em 
uma carga maior que a carga do sistema, 


Portanto, praticamente toda a carga da esfera pas- 
sa para a Terra, ou seja, De O, ou, como se costu- 
ma dizer, a esfera se descarrega. 


Observações 


1) O objetivo deste exercício é ilustrar o significa- 

do da expressão “ligação à Terra” utilizada com 
muita frequência em eletricidade. 
Todo corpo carregado se descarrega quando 
ligado à Terra, porque a capacidade elétrica da 
Terra é imensamente maior do que a de qual- 
quer corpo. 


23) A carga elétrica da Terra não é nula; ela é avalia- 
da em, aproximadamente, 5,0 + 10° C, negativa, 
mas, como se distribui por uma área imensa, 
pode ser considerada nula em qualquer região 
onde a ligação a Terra é feita. 


32) Na verdade, alguma carga elétrica sempre per- 
manece na esfera, mas para que pudéssemos 
determinar esse valor seria necessário traba- 
lhar com, pelo menos, nove algarismos signi- 
ficativos, o necessário para obter na soma de 
7,1 < 1074 + 1,7: 107" um resultado diferente 
de 7,1- 1074, 


Em outras palavras, até nove algarismos signi- 


ficativos o valor da capacidade da Terra, soma- 


do ao valor da capacidade do condutor, dá um 
valor igual ao valor da capacidade da Terra. 


43) Na prática não há necessidade de ligar um corpo 
carregado à Terra, basta ligá-lo a outro condutor de 
capacidade muito maior que a do condutor a ser 
descarregado. 


O critério para saber se a capacidade é muito 
maior, isto é, se um condutor “serve de Terra” para 
descarregar outro, pode ser, portanto, formulado 
assim: a capacidade do condutor que “serve de 
Terra" deve ser tal que, somada à capacidade do 
condutor a ser descarregado, mantém-se inalte- 


rada para um determinado número de algarismos 
significativos. 


3. Na figura estão representadas duas esferas condu- 
toras: a esfera A, de raio r, = 1,0 cm, eletricamente 
neutra, e a esfera B, de raio r, = 10 cm, com carga elé- 
trica Q, = 6,6 - 107º C. Ligam-se essas esferas por 
um fio condutor. Qual é, depois da ligação: 


a) acarga elétrica de cada esfera? 


b) a densidade superficial de carga de cada esfera? 


RESOLUÇÃO 


a) Inicialmente, vamos determinar a capacidade 
de cada esfera, C, e C, em função da constan- 
te eletrostática k. Assim, sendo r, = 0,010 m e 
ra = 0,10 m, obtemos: 


r, 0,010 
G=? K 

r 0,10 
C= K” C= K 


E ri o 
Da expressão À = —É temos: 
Ci Es 


0,010 BÃO 
CO,=C0,> k Q35 k end 


== 100. © 

Do princípio da conservação da carga, vem: 
Q', + Q,=6,6:108C (carga da esfera B) 
Logo, de (1) podemos escrever: 

O +0,= 66010 = 

= 0,+10:0,=6,6:10º= 

=> 0, =6,0-107C 

Voltando em D, temos: 

Q, = 6,0-10 C 


b) A densidade superficial de cargas de um condu- 


tor é dada pela expressão 0 = o Como nes- 


te caso AS = 41r (área da superfície esférica), 
depois da ligação, a densidade superficial de 
carga de cada esfera 0, € 6, É: 


Q, 6,0-107 


O — >5DOo > 
A 4n "A 4.31-0,010? 


> 0,=48:10*C/m? 
Q; 6,0 -10° 


(07 > 0 > 
B Anè B 4-31-0010 


> 0, = 4,8 107° C/m? (com dois algarismos 
significativos) 


Observações 


1) Note que, embora a capacidade elétrica da esfe- 


ra B(C,) seja dez vezes maior do que a da esfera 
A (C) e, por isso, armazene uma quantidade de 
carga elétrica dez vezes maior para o mesmo 
potencial, a densidade superficial de carga da 
esfera A é dez vezes maior que a da esfera B. 
Note ainda que o valor do raio ao quadrado está 
no denominador da fração que define a densi- 
dade superficial; portanto, quanto menor o raio, 
maior a densidade de carga. 


23) Esse exercício ilustra o significado da expressão 


“poder das pontas", que deu origem a primeira apli- 
cação tecnológica da eletricidade — o para-raios. 
Toda ponta pode ser considerada uma esfera cujo 
raio tende a zero: ser > 0, 6 > œ; portanto, as 
pontas tendem a concentrar uma enorme quanti- 
dade de cargas elétricas. A foto abaixo, obtida pela 
técnica descrita no capítulo 2 (reveja página 40), 
mostra uma concentração de linhas de força na 
ponta do condutor, à esquerda, significativamente 


maior do que na face circular, à direita. 
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Princeton University 


Harold M.Waage/Palmer Physical Lab/ 


O para-raios e o poder das pontas 


Na solução do exercício resolvido 3, vimos que a 
esfera A, cujo raio é 10 vezes menor que o da esfera B, 
tem uma densidade de carga 10 vezes maior. Pode-se 
concluir desse resultado que, quanto menor for o raio 
de uma esfera, maior será a sua densidade de carga. 
Observe agora a figura abaixo, em que a esfera A está 
apoiada sobre a esfera B, 


Nessa situação, A pode ser vista como uma ponta 
do condutor B, onde há uma grande concentração de 
carga. Essa concentração será tanto maior quanto 
menor for o raio de A (ou de outras esferas que se 
apoiem sobre A), o que equivale a colocar em B uma 


ponta constituída de esferas de raios extremamente 
pequenos. Veja a figura abaixo: 


Nessa ponta, a concentração de cargas tende a ser 
enorme, o que vai resultar no aparecimento de poten- 


ciais elétricos (ou vetores campo elétrico) extraordina 
riamente grandes junto a ela, fenômeno conhecid 


o 
como poder das pontas, descoberto em meados do 
século XVIII e que possibilitou a Franklin a invenção do 


para-raios. Na época, o poder das pontas era um recur 


so utilizado para escoar cargas elétricas de um condu- 
tor carregado, ou para captá-las de outros condutores., 
Franklin acreditava na existência de eletricidade nas 


nuvens e na atmosfera e, para comprovar sua hipótese, 


se propôs a descarregar essa eletricidade de nuvens 


de tempestade por meio de uma vareta ligada à Terra e 
colocada no ponto mais alto possível. 
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Assim, em 1/52, empinando uma pipa com uma 


vareta presa na ponta, sob nuvens de tempestade, 


Franklin conseguiu carregar um capacitor com uma 


descarga elétrica contínua conduzida por meio da 
linha até uma garrafa de Leyden. Desse modo, além de 


demonstrar a existência da eletricidade atmosférica, 
demonstrou também a possibilidade de conduzi-la 


para a Terra por meio de varetas com ponta, que é o 


princípio do funcionamento dos para-raios que vemos 


no topo de casas e edifícios. 


Fes 
2 
É 
E) 
E 
k: 
o 
e 
S 
z 
E 
© 
18 
S 
f 
t 
E 
5 
E 
O 
(5) 
B 
E 
Ẹ 
o 
fra 


A ELETRICIDADE NAS NUVENS 


Desde que, há pouco mais de dois séculos 
e meio, Benjamin Franklin demonstrou que as 
nuvens de tempestade estão carregadas de eletri- 
cidade, surgiram várias hipóteses para explicar por 
que as nuvens de tempestade se eletrizam. Em sín- 
tese, essas hipóteses procuram explicar como as 
partículas de água e gelo que formam as nuvens 
se eletrizam. Uma das causas da eletrização seria o 
atrito entre as partículas de água e gelo; outras hipó- 
teses atribuem a eletrização a efeitos resultantes 
das diferentes condutividades do gelo em diferen- 
tes temperaturas (vamos ver o que é condutividade 
no próximo capítulo) ou, ainda, ao congelamento 
das gotículas de água. É provável que todas sejam 
verdadeiras, isto é, que a eletrização das nuvens se 
deva a várias causas distintas. 

É certo que as partículas mais leves, ainda sob 
a forma de vapor de água, que se deslocam para a 
parte mais alta da nuvem, estão carregadas posi- 
tivamente, enquanto as partículas de gelo, mais 
pesadas, estão carregadas negativamente e deslo- 
cam-se para a parte mais baixa das nuvens. Assim, 
em geral, as nuvens de tempestade têm carga elé- 
trica predominantemente positiva, na parte supe- 
rior, e predominantemente negativa, na parte infe- 
rior. Veja a figura abaixo. 


Distribuição de cargas elétricas nas nuvens e possíveis 
descargas elétricas entre si e entre elas e o solo. 


EXERCÍCIOS ERR 


1. Qual das analogias é mais adequada ao conceito de 
capacidade elétrica: a capacidade de um tanque 
de gasolina ou a de um balão de aniversário? Explique. 


2. O para-raios evita ou atrai os raios? Justifique. 


3. Afoto mostra uma das demonstrações experimentais 
mais conhecidas da Física. Uma pessoa apoiada em 
uma base que a isola eletricamente do solo, encostan- 
do a mão em um gerador eletrostático (aqui, um gera- 


dor Van de Graaff), fica com os cabelos arrepiados. 


Jens Schlueter/Agence France-Presse 


Explique por que isso acontece. 


4. A figura representa duas esferas condutoras de cen- 
tros Ae B, de raios r, = 18 cmer, = 9,0 cm, imersas no 
vácuo. À esfera A tem carga positiva Q, = 4,0 uC. 


Sabendo que o potencial elétrico resultante dessas 
esferas é nulo no ponto M do segmento que une os 


centros e que AM = 2,0MB, determine: 
a) a carga da esfera B; 


b) a capacidade de cada esfera; 


c) acarga elétrica de cada esfera se elas forem 
ligadas por um fio condutor; 


d) o potencial de cada esfera nas condições do 
item c 


e) a densidade superficial de carga de cada esfera. 
(Dado: constante eletrostática do vácuo: 


k=9,0:10ºN:m?/C2) 


2. Capacitores 


Por definição, sabemos que o potencial V de um 
condutor é igual à razão entre o trabalho mínimo reali- 
zado por um agente externo para trazer uma partícula 
de carga qdo infinito até o condutor e o valor da carga q. 


Veja a figura: 


y Ed linha de força 


Mas, para realizar esse trabalho, o agente externo, 
em geral um gerador eletrostático, deve dispor da 
energia necessária; além disso, quanto mai 
tidade de carga armazenada no condutor, maior o 
trabalho necessário para armazenar mais carga. É 


or a quan- 


fácil perceber que essa é uma condição que limita a 
possibilidade de armazenar carga no condutor. 


Em 
pouco tempo (na prática, microssegundos), o poten- 
cial do condutor se iguala ao do gerador e atinge o seu 
imite de carga. 


Mas é possível ampliar esse limite. Veja a figura a 
seguir. A colocação de um condutor de carga negativa 
à esquerda faz com que o potencial da esfera condu- 
tora positiva se torne V' < V, e o trabalho mínimo rea- 
lizado pelo agente externo passa a ser T< T. 


v 


linha de força 


Com a presença de um condutor de carga negati- 
va ao lado, o mesmo agente externo representado 
na primeira figura torna-se agora capaz de trazer 
uma quantidade maior de carga para o condutor de 


carga positiva. Embora o módulo da força exercida 
pelo agente externo seja variável, em relação à situa- 
ção anterior, temos sempre F'< F. 


Em síntese, essa 
configuração de condutores é mais eficiente para a 
armazenagem de cargas elétricas do que um único 
condutor. 
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Por essa razão, uma configuração como essa, de 
dois condutores de cargas iguais e de sinais opostos, 
representada na figura abaixo, é um capacitor. 


Dois condutores de cargas iguais e de sinais opostos configuram 
um capacitor. 


A carga total dessa configuração é sempre menor 
que a carga em um dos condutores e, como vamos 
ver a seguir, pode ser nula, desde que a carga de cada 
condutor seja a mesma. Além disso, como vimos aci- 
ma, o aumento na armazenagem de cargas depende 
da diminuição do potencial que a presença de um dos 
condutores (o condutor de carga negativa) causou no 
potencial do outro, por isso a definição da capacidade 
C de um capacitor depende da carga Q, em módulo, de 
um dos condutores e da diferença de potencial, AV, 
entre eles, expressa pela razão: 


A unidade de capacidade do capacitor é também 
uma unidade de capacidade elétrica, dada pela razão 
coulomb/volt, portanto é, também, o farad (F), no SI. 

Essa configuração, embora funcione de fato como 
capacitor e armazene mais cargas do que um condu- 
tor isolado, pode se tornar muito mais eficiente se 
aproximarmos ao máximo um condutor do outro, 
ligando cada um aos terminais opostos de um gera- 
dor. Vamos estudar a seguir um capacitor com essa 
configuração. 
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Capacitor de placas paralelas 


O capacitor de placas paralelas se constitui de duas 
placas condutoras paralelas, cada uma com área S, sepa- 
radas pela distância d. Esse capacitor deu origem ao 
símbolo que representa graficamente qualquer capaci- 
tor. Veja as figuras: 


Acima, um capacitor de placas paralelas: S é a área de cada placa e 
dé a distância entre elas. Abaixo, o símbolo gráfico do capacitor. 


Para entender como ocorre o armazenamento de 
cargas nesse capacitor, vamos supor que as placas 
estejam inicialmente sem cargas elétricas. Não há 
campo elétrico e, portanto, não há diferença de poten- 
cial entre elas. Suponha agora que essas placas sejam 
ligadas aos terminais de um gerador, G, como mostra 
a figura a seguir: 


(Geradores desse tipo são apresentados no capítulo 7. 
Provisoriamente, eles podem ser entendidos como 
um dispositivo com dois terminais: em um deles, 
negativo, elétrons são liberados; no outro, positivo, 
eles são recebidos.) 


A diferença de potencial entre os terminais do gera- 
dor faz com que uma placa perca elétrons enquanto a 
outra os recebe; é como se elétrons de uma placa fos- 
sem deslocados para a outra. 

Dessa forma, essas placas vão armazenando car- 
gas elétricas iguais e de sinais opostos; como os elé- 
trons em excesso de uma placa equivalem aos que 
vieram da outra, a carga total das placas continua 
sendo nula. 

Assim, a placa de onde saem elétrons, ligada ao ter- 
minal positivo do gerador, adquire carga elétrica +Q, e 
a placa aonde chegam elétrons, ligada ao terminal 
negativo do gerador, adquire carga elétrica — Q. 

À medida que essas placas adquirem cargas elétri- 
cas, aparece entre elas um campo elétrico e, portanto, 
uma diferença de potencial, que aumenta até se igualar 
à diferença de potencial (AV) entre os terminais do 
gerador; isso ocorre depois de um determinado inter- 
valo de tempo; quando o movimento de cargas cessa, O 
capacitor está carregado. 


TEMPO DE CARREGAMENTO E 
DESCARREGAMENTO DE UM 
CAPACITOR 


Os gráficos abaixo descrevem o processo de car- 
regamento (figura a) e descarregamento (figura b) de 
um capacitor. 


Tempo Tempo 


Figura a Figura b 

Note que, nos dois casos, esse processo demo- 
ra algum tempo para se completar: no início é bem 
rápido e logo se torna gradativamente mais lento. 
Isso ocorre, no carregamento, porque, à medida que 
as placas adquirem carga, elas dificultam a “chegada” 
de mais carga de mesmo sinal. No descarregamento 
o processo é semelhante: à medida que a placa perde 
carga, torna-se mais difícil a “saída” de mais carga de 
mesmo sinal. 


Da definição da capacidade de um capacitor, 
C= E pode-se obter uma expressão específica da 
capacidade do capacitor de placas paralelas, 

Para isso, vamos tomar como ponto de partida o 
módulo do vetor campo elétrico obtido na solução do 


Ra ; o f 
exercício resolvido 6 do capítulo 2, E = p emque o é 
0 


a densidade superficial de cargas de cada placa e e, é 


a permissividade elétrica do vácuo entre as placas. 


Lembrando que o = “= que Aq = Q (carga de 


cada placa) e que AS = S (área de cada placa), o módu- 
lo do vetor campo elétrico no interior do capacitor é: 


o) 
ao O 


Mas, como a diferença de potencial entre dois pon- 
tos A e B de um campo uniforme é AV = EAd, se 
A estiver numa placa e Bna outra, podemos escrever: 


AV=Ed 


A partir dessa relação, podemos obter: 
ear q 


Sendo C = < a definição de capacidade do capa- 


V 
citor de placas paralelas, obtemos: 


— ES 
CA 


O valor de ĉj permissividade elétrica do vácuo, 
constante já apresentada no capítulo 2, página 44, é 
8,9-102C2/N imr. 

Observe que, ao contrário do condutor esférico, em 
que só o raio pode ser alterado para aumentar a sua 
capacidade elétrica, no capacitor de placas paralelas 
essa capacidade pode ser enormemente ampliada. 

Isso pode ocorrer pelo aumento da área S das pla- 
cas, pela diminuição da distância d e, principalmente, 
pelo preenchimento do espaço entre elas com deter- 
minados materiais isolantes, que apresentamos a 
seguir. 
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Dielétricos 


S 
A expressão C = e mostra que a capacidade do 


capacitor de placas paralelas é diretamente proporcional à 
permissividade do vácuo (eo). O vácuo é um isolante per- 
feito porque é ausência total de matéria, mas não é o mei 
de maior constante de permissividade (ao contrário d 


(0) 
que o nome sugere, quanto maior essa constante, mais 
(o) 


isolante é o meio). Existem materiais que, imersos n 
campo elétrico do capacitor, sofrem alterações micros- 
cópicas que não só isolam as placas, mas geram um cam- 


po elétrico próprio, que se opõe a travessia dos elétrons 
de uma placa a outra. Essa propriedade confere a esses 


materiais uma constante de permissividade muito maior 
que a do vácuo — são dielétricos, materiais que se polari- 
zam eletricamente, e, do ponto de vista tecnológico, 


indispensáveis na fabricação de capacitores: 
Veja as figuras abaixo: 


9666; 
IECERI 
IIGOCOG E 
Figuraa | OS 
ALALAJI 
à GOO S E 
[9666 
f 1 t 
placa dielétrico placa 
E - É, +i 
H - : ' +| 
HJ- i SS +07 
Figura b MS E a 
a E E 
- RS + IE 
- RR + E 
a E 
+ = 
t t t 
placa dielétrico placa 
A polarização do dielétrico representada esquemati- 


camente em a decorre do campo elétrico gerado pelas 
cargas armazenadas nas placas do capacitor e dá origem 
a um campo elétrico induzido no seu interior, representa- 
do em b pelo vetor campo elétrico induzido E, Esse vetor, 
somado ao vetor campo elétrico do capacitor sem dielé- 
trico (com vácuo) entre as placas, E, dá o módulo do 
vetor resultante Eno interior do capacitor: 


E=E -E 


i 
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A razão entre o módulo do vetor campo elétrico 
resultante (com o dielétrico), E, e o módulo do vetor 
campo elétrico sem o dielétrico, Eyré dada por: 


É 
| 
x 


em que K (letra grega capa) é a constante dielétrica do 
material, expressa por um valor numérico puro e válida 
até um valor-limite do módulo do vetor campo elétrico 
inicial E. Quando esse valor é ultrapassado, o dielétrico 
se rompe e perde seu caráter isolante (é o que dá origem 
as ramificações da figura da foto de abertura deste capí- 
tulo). Por essa razão, o módulo do vetor campo elétrico 
limite de um dielétrico (ou de qualquer outro meio) é cha- 
mado de rigidez dielétrica (veja a tabela abaixo). 

A introdução do dielétrico entre as placas de um 
capacitor aumenta em muito a sua capacidade. No 
caso de um capacitor de placas paralelas, a capacidade 
passa a ser dada pela expressão: 


emquee = Kg, é a permissividade do dielétrico. Se entre 
as placas houver vácuo ou ar, para os quais K = 1,00 (até 
três algarismos significativos), adota-se £ = E 


Constantes dielétricas 


VEEN Constante dielétrica | Rigidez dielétrica 
K E, (10º V/m) 
Vácuo 1,00000 — 
Ar 1,00054 3,0 
Parafina de 2,0a2,5 10 
Teflon 2,1 60 
Óleo de silicone 2,5 15 
Isopor 2,6 24 
Náilon 3,5 14 
Papel 3,7 16 
Baquelite 4,9 24 
Vidro pirex de4a 6 14 
Neoprene 6,7 12 
Água 80 — 


Observação: Alguns valores variam muito com a temperatura e com 
as condições de utilização. 


Energia potencial elétrica de um 
capacitor 


Quando as placas de um capacitor carregado são 
ligadas por um fio condutor, ele se descarrega. Isso 
significa que elétrons passam da placa negativa para 
a positiva até que ambas as placas se neutralizem. 
Nesse processo, o capacitor realiza trabalho e pode, 
por exemplo, acender brevemente uma lâmpada (L) 
ligada aos seus terminais, como mostra o esquema 
abaixo. 


Pode-se concluir que o capacitor carregado armaze- 
na energia potencial elétrica, fornecida anteriormente 
pelo trabalho realizado por um gerador para transferir 


elétrons de uma placa para outra. O valor desse trabalho 
é, portanto, igual à energia potencial elétrica (E arma- 
zenada no capacitor. 

Para determinar esse valor, vamos supor um capa- 
citor de capacidade C sendo carregado eletricamente 
por um gerador. Como, da definição de capacidade, 
Q = CAV e Cé constante, o gráfico Q x AV é uma reta 
de coeficiente angular C que passa pela origem. Veja o 
gráfico a seguir. 


Diferença 
de potencial 


m 


Nesse gráfico, o retângulo azul tem altura Q, e lar- 
gura ôV, que corresponde a uma diferença de potencial 
infinitamente pequena. 


Lembrando que 7 = qAV, podemos concluir que a 
área desse retângulo (Q, - 8V) é igual ao trabalho reali- 
zado para elevar de ôV o potencial da carga Q, contida 
no capacitor em cada instante. Como podemos cons- 
truir retângulos como esse ao longo de toda a reta, 
concluímos que o trabalho total realizado pelo gerador 
para fazer com que a carga final Q do capacitor adquira 
a diferença de potencial AV) é a área total da figura: um 


triângulo de base AV e altura Q. 
Logo, podemos escrever: 


a Q-AV 
T. = área do triângulo => 7 =—— 
gerador gerador 2 


Mas esse trabalho, realizado sobre o capacitor, fica 
“armazenado” nele como energia potencial elétrica 
RES 


E 


Portanto, essa energia pode ser expressa na forma: 


QAV 
E 


Dessa expressão e da definição de capacidade 
podem ser obtidas outras duas. A primeira delas 
relaciona a capacidade C do capacitor e a carga Q de 


uma das placas. Assim, da definição C = — pode- 


Q o., E 
mos escrever AV = T e, substituindo na expressão 
acima, temos: 


A segunda relaciona a capacidade Cdo capacitor e 
a diferença de potencial AV entre as placas. Da defi- 
nição, escrevemos Q = CAV, e, substituindo na pri- 
meira expressão, temos: 


Todas as expressões são equivalentes e a aplicação 
de uma ou outra depende da conveniência na análise 
da situação física. 
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F Dominec/Wikimedia Commons 


Capacitores comerciais 


Historicamente, os capacitores foram criados para 
armazenar cargas elétricas, mas hoje têm inúmeras 
outras aplicações tecnológicas, sobretudo em Eletrôni- 
ca. Eles são empregados para construir geradores de 


alta voltagem (alto potencial elétrico), dispositivos 
amplificadores, sintonizadores, filtros, retificadores, etc, 
Não há aparelho eletrônico que não possua inúmeros 
capacitores em seus circuitos. 

Veja a foto abaixo. 


3 ng 
za 


| 


Alguns tipos de capacitores. 


Como se pode notar, todos esses capacitores têm 
seus valores nominais impressos em seu invólucro — 
são indicações do fabricante sobre o valor de sua 
capacidade, tolerância e tensão máxima admitida, 

Às vezes, quando o tamanho do capacitor permite, 
esses valores estão explícitos (vamos ver um exem- 
plo no exercício resolvido 5), mas há capacitores mui- 
to pequenos, nos quais não há espaço para essas 
informações, por isso são adotados alguns códigos 
para fornecê-las, 

Como há vários códigos diferentes e informações 
genéricas não explícitas, apresentamos apenas um 
exemplo ilustrativo, 

Veja a figura abaixo: 


1º dígito tolerância 


2º dígito 


fator de 
multiplicação 


Adrio Communications Ltd/Shutterstock 


Tensão máxima 
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Os dois primeiros dígitos (1e 0) ficam como estão; o ter- 
ceiro (4) é o fator de multiplicação, que indica o expoente da 
potência de 10 que multiplica os dois primeiros dígitos. 
Temos, portanto, 10 + 104, 

A unidade não é dada, mas os consumidores desse tipo 
de capacitor — poliéster metalizado — sabem que é picofa- 
rad (pF). Logo, a capacidade desse capacitor é 1,0 - 10º pF. 
Como aletra Jindica uma tolerância de 5%, essa capacidade 
pode ser escrita na forma: (1,00 + 0,05) - 10º pF. O valor 
numérico em volts é sempre a tensão máxima na qual esse 
capacitor pode ser ligado sem que seu dielétrico se rompa. 

Há capacitores de vários formatos. Os cilíndricos, 
por exemplo, são capacitores planos compostos de 
lâminas condutoras isoladas por uma película isolante, 
enroladas e embaladas num invólucro cilíndrico, como 
mostra a figura a seguir. 


Capacitor cilíndrico. 


As folhas azul e verde são as placas condutoras liga- 
das aos terminais (fios) da mesma cor e isoladas pela 
película rosa. Os demais elementos fazem parte do 
invólucro protetor. 

Existem, ainda, os capacitores cerâmicos, de pelícu- 
la metalizada, e os eletrolíticos, de alta capacidade, nos 
quais o dielétrico é obtido quimicamente com a deposição 
de camadas finíssimas de cerca de 107 m de um sal de 
alumínio em folhas de alumínio, e é essa espessura que dá 
a esse tipo de capacitor alta capacidade. No entanto, além 
de ter baixa rigidez dielétrica, esse capacitor deve ser uti- 
lizado com muito cuidado. Ao contrário dos demais tipos 
de capacitor, o eletrolítico tem polaridade que não pode 
ser invertida. Se ligado com a polaridade invertida, ocorre 


nele uma reação qui- 


terminal 
negativo 


terminal 


mica que destrói o ni 
positivo 


capacitor, além de 


papel 
impregnado 


gerar gases tóxicos e, pre 
quimicamente 


eventualmente, pro- 
vocar a sua explosão. 
A figura ao lado re- 
presenta o esquema 


folha de 
alumínio 


recipiente 
de alumínio 


de um capacitor ele- 
trolítico. 


isolante 
plástico 
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Capacitor eletrolítico. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 


4. Um capacitor tem placas paralelas de área S = 40 cm? 


separadas 2,0 mm uma da outra no vácuo. Determine: 


a) a capacidade desse capacitor com vácuo entre 


as placas; 


b) a capacidade desse capacitor quando entre as 


suas placas se coloca uma película de silício; 


c) a carga armazenada nesse capacitor quando 


ligado a uma diferença de potencial de 6,0 V para 
ositens aeb, 


(Dados: permissividade elétrica do vácuo: 
& = 89-10"? C?/N - m? constante dielétrica do 


silício: K = 12.) 


RESOLUÇÃO 


a) Sendo g, = 8,9-1072C2/N - m?, 


b) 


C 


<~ 


S = 40 cm? = 4,0 -1073 m? e 
d = 2,0 mm = 2,0 ; 10° m, da expressão da 
capacidade do capacitor de placas paralelas com 


, ES 
vácuo, C = Ea temos: 


8,9107? - 4,0-10 
' 200 


> C=18-10"F 
(com dois algarismos significativos) 


Sendo K = 12 a constante dielétrica do silício e 
£ = 8,9 : 107? C?/N + m?, da relação £= Kg, temos: 
E= 12- 8,9- 107? > £= 11-107" C/N - m? 

Como a expressão da capacidade do capacitor 


S 
de placas paralelas com o dielétrico é C = 
temos para o capacitor com silício: 

11- 107” - 4,0 -107° 
C. = > C= Za Pr 


à 2,0 -107° 


Sendo AV = 6,0 V, da definição de capacidade 


; ER 
do capacitor, C= AV! temos: 


* para a carga Q, armazenada no capacitor com 
Vácuo; 


Q, — 
AV Q,=CAV> 


G= 


> Q, = 1,8 < 107" - 6,0 = Q, = 11 - 107? C 


(com dois algarismos significativos) 


* para o capacitor com silício: 
= FGA 


> Q, = 2,2 - 107™ - 6,0 = Q, = 1,3 : 107° C 


(com dois algarismos significativos) 


Observação: Note que, no item a, com vácuo entre 
as placas, a capacidade do capacitor equivale apro- 
ximadamente à de uma esfera condutora de 15 cm 
de raio (esse cálculo foi feito no exercício resolvido 
2); com a película de silício, equivale à de uma esfera 
de 1,8 m de raio! 


5. O capacitor comercial da foto tem os seguintes valo- 


res nominais: 1000 uF e 10 V. Determine: 


a) a quantidade máxima de carga armazenada por 
esse capacitor; 


b) a energia potencial elétrica máxima armazena- 
da por esse capacitor. 


RESOLUÇÃO 


Os valores nominais do capacitor correspondem 
aos valores de utilização recomendados pelo fabri- 
cante. Por isso, eles podem ser entendidos como 
valores-limite aplicados aos terminais do capacitor. 


a) Sendo AV = 10 V a diferença de potencial máxima 
que esse capacitor suporta e 


C=1000 uF = 1,0 - 10? - 107° F = 1,0 - 107° F a sua 
capacidade, da definição de capacidade de um 


capacitor de placas paralelas, C = £ , temos: 


Q= CAV=>Q=1,0 -107-10 = 


=> Q= 1,0 -107C 


b) Sendo E: + a energia potencial elétrica do 
capacitor, temos: 
10-10-10 
E, = E = E = 50-10) 


CAPÍTULO 4 — CAPACIDADE, CAPACITORES E DIELÉTRICOS 77 


EXERCÍCIOS O İİ 


5. Você introduz uma placa de um material dielétrico 

entre as placas paralelas de um capacitor onde 
antes só havia ar. 
O que acontece com a energia potencial elétrica 
desse capacitor se a diferença de potencial entre as 
placas for mantida constante? Se há variação, 
como você a justifica? 


6. Em um site da internet, encontramos as seguintes 
orientações para restaurar a alimentação elétrica de 
um modem, de um roteador e de um computador: 


“Faça o seguinte: 

1. Desligue o modem. 

2. Desligue o roteador (se presente na rede). 
3. Desligue o computador. 


4. Aguarde 30 segundos para que a energia se dis- 
sipe dos dispositivos. 


5, Ligue o modem. 


6. Quando todos os LEDs disponíveis estiverem 
acesos no modem, conecte o cabo de alimenta- 
ção ao roteador”. 


Justifique os procedimentos indicados nos itens 
4e6. 


7. Um capacitor tem placas paralelas de área S = 80 cm?, 
separadas 0,50 mm uma da outra por uma película 
de náilon. 

Determine: 

a) a capacidade desse capacitor; 

b) a carga máxima que pode ser armazenada nes- 
se capacitor, sabendo-se que a rigidez dielétrica 
do náilon é de 4,0 + 107 V/m; 

c) a energia potencial acumulada no capacitor nas 
condições do item b. 

(Dados: permissividade elétrica do vácuo: 

&= 8,9 + 10-2 C2/N - m?; constante dielétrica do 

náilon: k = 3,5.) 


8. Um capacitor comercial tem os seguintes valores 
nominais: 50 nF e 10 V. Determine a quantidade de 
carga máxima armazenada por esse capacitor e a 
energia potencial elétrica máxima armazenada 
por ele. 
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3. Associação de capacitores 


Os fabricantes produzem grande variedade de 
capacitores com diferentes valores nominais, inclusive 
alguns tipos com capacidade variável (os chamados 
capacitores variáveis), mas é sempre possível que haja 
necessidades específicas para as quais não há no 


comércio o capacitor indicado. Uma das soluções para 
essa situação é associar capacitores para obter a capa- 
cidade desejada. 

Há dois modos básicos de associar capacitores: em 
série ou em paralelo, além da associação mista das 


duas. Essas associações têm características próprias e 
expressões matemáticas simples para a obtenção do 
seu respectivo capacitor. Essas expressões são apre- 
sentadas em seguida. 


CAPACITORES VARIÁVEIS 


O princípio de funcionamento dos capacitores de 
capacidade variável é simples. 
A capacidade de um capacitor plano é diretamen- 


Es 
te proporcional à área, S, das placas G = 2 mas 


essa área é a área comum ou de intersecção entre as 
placas — se elas forem deslocadas, a área de inter- 
secção varia e, com ela, varia também a capacidade 
do capacitor. O tipo mais comum de capacitor variá- 
vel é composto de dois conjuntos de placas semicir- 
culares que se encaixam, mantendo uma distância, 
d, fixa entre elas. Na verdade, é uma associação em 
paralelo de capacitores em que o dielétrico é o ar. 
Veja as figuras. 

A figura a mostra um esquema de um capacitor 
variável: a capacidade é diretamente proporcional à 
área S de intersecção entre as placas; a figura b mostra 
um capacitor variável comercial: quando o eixo gira, 
as placas móveis entram nos vãos das placas fixas (ou 
saem deles), aumentando (ou diminuindo) a área de 
intersecção S e, por consequência, a capacidade do 
capacitor. 


Arquivo da editora 
Andrew Lambert/SPL/Latinstock 


Formato Comunicação/ 


Figura a 


Figura b 


Associação de capacitores em série 


Em uma associação em série de n capacitores, as pla- 
cas são ligadas entre si, sucessivamente, e os terminais da 
associação a dois terminais A e B, como mostra a figura: 


Vamos supor que os terminais A e B dessa asso- 
ciação sejam ligados a uma diferença de potencial A V; 
Podemos afirmar que essa diferença de potencial se 
“distribui” em cada capacitor, mas as cargas das pla- 
cas são sempre iguais, em módulo, como está repre- 
sentado na figura a seguir: 


AV, 


5 


snsc 


— 


C 


1 


| 


E 
+ 
(0) 
o k 
i 
I 
I 
l 
BE 
O 
I 
O 
su nos E EE E yY- ------------ 
[en] 


> 


Assim, podemos concluir que essa associação tem 
as seguintes características: 


e todos os capacitores, inclusive o capacitor equivalen- 
te à associação, têm em cada placa a mesma carga 
elétrica Q, em módulo; 


e a diferença de potencial nas extremidades da asso- 
ciação, AV, é a soma algébrica das diferenças de 
potencial em cada capacitor: 


© AV, = AV, + AV, ++ AV 


e a capacidade (C) do capacitor equivalente a essa 
associação é dada por: 


Uma característica importante dessa associação é 
que a capacidade do capacitor equivalente é sempre 
menor do que a capacidade de qualquer um dos capa- 
citores componentes. 


Associação de capacitores 
em paralelo 


Em uma associação em paralelo de n capacitores, 


todos são ligados aos mesmos terminais A e B, como 
mostra a figura: 


Il 4 


Vamos supor que os terminais A e B dessa asso- 
ciação sejam ligados a uma diferença de potencial A V, 
Podemos afirmar que todos os capacitores ficam 
submetidos a essa diferença de potencial, mas as car- 
gas das placas se "distribuem" em todos os capacito- 
res, como está representado na figura a seguir: 


Assim, podemos concluir que essa associação tem 
as seguintes características: 
e todos os capacitores estão ligados à mesma dife- 


rença de potencial AV; 


e a carga total da associação, Q, é a soma algébrica 
das cargas de cada capacitor: 


e a capacidade (C) do capacitor equivalente é a soma 
algébrica das capacidades de cada capacitor: 


Nessa associação, como é fácil de ver, ocorre o 
oposto da associação em série: a capacidade do capa- 
citor equivalente é sempre maior do que a capacidade 
de qualquer um dos capacitores componentes, 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


6. 


80 


Na figura estão representados três capacitores, de 
capacidades Ci G e E ligados em série. 


JHH 


Sendo G = 60 pR, G = 30 pF e C; = 20 pF, 

determine: 

a) a capacidade C.do capacitor equivalente a essa 
associação; 

b) acarga em cada placa e a diferença de potencial em 
cada capacitor quando os terminais Ae B da asso- 
ciação têm uma diferença de potencial de 12 V. 


RESOLUÇÃO 


a) Daexpressão da capacidade do capacitor equiva- 
lente a uma associação em série, para n = 3, vem: 


ODE OS E E ES 
EE CEC do” 


S 1 2 3 


>C, =10pF 


b) Como a carga elétrica é a mesma em todas as 
placas, incluindo o capacitor equivalente, e sendo 


Q 


AV = 12 V, da definição de capacidade, C = AV 


vem: 
Q=C. AV>Q=10. 107? . 12 > 
>0=0,=0,=12-10-C 


Então, da definição de capacidade, C = = 
Q 
ye determinamos a diferença 
de potencial em cada capacitor: 


obtemos AV = 


Q 12-10” 

anm STAs E = AV, =20V 
Q 12 -10 

AVS >A4AV =z 0 >A4AV,=40V 
2 
Q 12 +10 

AV =E SANS OE > AV,=60V 
3 


Observação: Como vimos nas características da 
associação em série, a capacidade do capacitor equi- 
valente é menor do que a capacidade de cada um dos 
componentes da associação; note que a soma das 
diferenças de potencial é igual à diferença de poten- 
cial nas extremidades da associação. 
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7. No esquema a seguir estão representados cinco 


capacitores, de capacidades C, G, C, Ce C ligados 


em paralelo. 


AV=12V 
C C, C; C, C; 


Sendo G, = 10 pF C, = 20 pF, G = 30 pF, C, = 40 pF 
e C; = 50 pF determine: 


a) a capacidade C,do capacitor equivalente a essa 
associação; 

b) a carga em cada placa e a diferença de potencial 
em cada capacitor quando entre os terminais 
Ae Bda associação há uma diferença de poten- 
cial A V = 12 V. 


RESOLUÇÃO 


a) Da expressão da capacidade do capacitor equi- 
valente a uma associação em paralelo, para 
n = 5, vem: 
C=C+C+C+CA+AC= 


=C, =10 +20 + 30 +40 + 50 > = 150 pF 


b 


— 


Como a diferença de potencial é a mesma em 
todas as placas, incluindo o capacitor equivalen- 
te, a diferença de potencial em cada capacitor é 
AV = 12 V; da definição de capacidade, C = £, 
determinamos a carga em cada placa de cada 
capacitor da associação: 

Q = G AV Q =10 -10:12 

> Q= 120C 


Q, =G- AV>Q=20: 10- 2 

>Q, =2,4 .10"9C 

Q,=€C,:AV>0,=30-102.12= 

= O, = 3,6 + 1079C 

Q, = G: AV>0,=40:10".02= 

=> Q, = 4,8 - 10-"C 

Q.= QG AVQ. =50: 107: 2 

=> Q, =6,0 -10C 
Observação: Note que a carga total da associação 
é Q = 1,8 - 107? C, valor que pode ser obtido direta- 


mente pelo produto Q, = C, - AV (verifique!). 


8. No esquema a seguir estão representados três 


capacitores de capacidades C, C, e C em uma 


associação mista. 


G 


= 
| 


C 


Sendo € = 30 pF, C, = 20 pF e C, = 40 pF, determine: 


a) 


b) 


St 


Cc 


a Capacidade C, do capacitor equivalente a essa 
associação; 
a carga em cada placa e a diferença de potencial 
em cada capacitor quando entre os terminais a 
e b da associação há uma diferença de poten- 
cial de 12 V; 


a energia potencial armazenada nessa asso- 


ciação quando submetida a uma diferença de 
potencial de 10 V. 


RESOLUÇÃO 


a) 


b) 


De início determinamos a capacidade do capacitor 
equivalente, Cai 
Res 


C =G +C >G, = 20 + 40> C, =60pF 


da associação em paralelo de C, 


Obtemos então a associação em série de C, e 
G> Veja a figura, 


mr 


Logo, o capacitor equivalente a essa associa- 
ção é: 

1 1 1 1 1 1 

EE CCE co 


1 


> €C.=20pF 


Se a diferença de potencial nos terminais da 
associação é 12 V, a carga elétrica, Q, nas placas 
do capacitor equivalente é: 

Q= C AV>0,=20-10-2> 

=> Q, = 2,4 -1070C 


Então, sendo AV = £ determinamos a diferen- 


ça de potencial em cada capacitor da associação 
intermediária, em série. 


Então, para Q, = 2,4 - 107" C, temos: 


2,4. 10” 
av= > AV = ——— 5 AV =8,0V 
C, 30-10 


Ainda nessa associação intermediária, em série, 
temos: 


AV= AV, + AV, =12=8,0 + AV, => 
= AV, = 40V 


Como C e C estão associados em paralelo, 
ambos têm a mesma diferença de potencial, 
AV então: 

AV =AV,=40V 

Podemos, então, obter as cargas em É. e Gi 

Q, = G- AVQ, =20 -10.40 

= Q, = 8,0-10""C 
Q= G: AV> Q, = 40 - 107? . 4,0 > 
= Q0, = 1,6 -10C 


Como o capacitor equivalente tem capacidade 
C, = 20 pF = 2,0 - 107" F e a diferença de poten- 
cial nela aplicada é AV = 12 V, temos: 
C- AV 2,0 - 107" . 10? 
E = >E = 
ER 2 RE 2 
> E =10- 10º) 


Observação: Nesse caso convém reunir os valo- 
res obtidos em uma tabela, o que nos ajuda a 
fazer algumas verificações: 


Capacitor Q(C) AV (V) 
&=30pF 2,4+:10-10 8,0 
G = 20 pF 8,0 +10" 4,0 
C = 40 pF 1,6 :1071º 4,0 


Note que a carga de C, é igual à soma das cargas 
de C, e C, o que é o esperado, pois, como se vê 
no esquema da associação, as cargas de C, se 
distribuem entre C, e C, também pode-se veri- 
ficar que a soma da diferença de potencial em C 
e C, com a diferença de potencial em C resulta a 
diferença de potencial total, o que também con- 
fere com o esquema da associação. 
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EXERCÍCIOS 


9. 


Sciencephotos/Alamy/Other Images 


10. 


11. 


82 


A foto mostra um capacitor variável. 


(CELLARS 


- 


~ 


Quando o botão gira, as placas se encaixam umas nas 
outras sem se encostar. Explique como funciona 
esse capacitor. Você acha que é um único capacitor 
ou uma associação de capacitores? Qual é o seu 
dielétrico? Para que serve? 


Vimos que, na associação em série, a capacidade do 
capacitor equivalente é sempre menor do que qual- 
quer um dos capacitores componentes, enquanto na 
associação em paralelo ocorre o oposto, isto é, a 
capacidade do capacitor equivalente é sempre maior 
do que a capacidade de qualquer componente. Quan- 
to à energia potencial elétrica armazenada nessas 
associações, quando seus terminais são ligados a 
uma determinada diferença de potencial, que relação 
existe entre a energia potencial elétrica armazenada 
no capacitor equivalente e a energia potencial arma- 
zenada em cada capacitor componente? Justifique. 


Um técnico de eletrônica construiu uma associação 
de três capacitores de polipropileno, de mesma 
capacidade, C = 100 pF, do modo esquematizado 
abaixo, para ser inserida em um determinado dis- 
positivo por meio dos terminais A e B. Diz ele que foi 
preciso fazer essa associação porque não dispunha 
do capacitor com a capacidade especificada para 
esse dispositivo. Qual é a capacidade do capacitor 
de que ele precisava? Justifique. 


Fonte: <www.diytrade.com>. 
Acesso em: 6 abr. 2013. 


UNIDADE 1 — ELETROSTÁTICA 


12. Na figura estão representados três capacitores, de 
capacidade C, Ce G; ligados em série. 


e» 
em 


Cc, C, G 


Sendo C, = 12 pF, C, = 6,0 pF e 
(a = 6,0 pF, determine: 


a) a capacidade C, do capacitor equivalente a essa 
associação; 


b) a carga em cada placa e a diferença de potencial 
em cada capacitor quando os terminais Ae Bda 
associação têm uma ddp de 12 V. 


13. Na figura estão representados cinco capacitores, 
de capacidade G; C, C Ce Cis ligados em paralelo. 


Sendo C, = 15 pF, C, = 40 pF, C, = 30 pF, C, = 45 pF 
e C, = 60 pF, determine: 


a) a capacidade C,do capacitor equivalente a essa 
associação; 

b) a carga em cada placa e a diferença de potencial 
em cada capacitor quando os terminais Ae Bda 
associação têm uma ddp de 12 V. 


14. No esquema a seguir estão representados três 
capacitores, de capacidade C, C e C, em uma 
associação mista. Sendo C, = 18 uF, C, = 3,0 uF e 
C, = 6,0 pF, determine: 


a) acapacidade C.do capacitor equivalente a essa 
associação; 


b) a carga em cada placa e a diferença de potencial 
em cada capacitor quando os terminais a e b da 
associação têm uma diferença de potencial de 
12 V. 


ATIVIDADES PRÁTICAS 


1. O poder das pontas 


Esta atividade pode ser considerada continuação da 
Atividade Prática do capítulo 1. Recorte num pedaço de 
cartolina o perfil de uma igrejinha, prendendo na ponta da 
torre um alfinete, como se fosse a ponta de um para-raios. 
Como no eletroscópio, prenda uma tira de papel de seda de 
embalagem de bala de coco, de forma que ela possa ele- 
var-se livremente. Veja a figura: 


q alfinete 
/ i N 
de 
fita de N 


papel de - 
bala 


canudo de refresco 


EEE base 
Igrejinha com para-raios. 
Eletrize um canudo e o aproxime em seguida da pon- 


ta do alfinete, sem tocar, como se fosse uma nuvem acima 
do para-raios. Veja a figura: 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Eletrização da igrejinha a distância. 


Observe que, a partir de certa distância, em geral entre 
5 e10 mm, elétrons do canudo passam pelo ar para o alfinete 
eaigrejinha — a fita de papel de seda começa a elevar-se. 


Como já destacamos na página 21, consideramos os 
canudos de plástico “recebedores" de elétrons na eletrização 
por atrito, por isso eles os têm em excesso. É fácil mostrar 
que essa passagem de elétrons a distância pelo ar se deve ao 
poder das pontas, pois, tirando-se o alfinete, essa passagem 
não ocorre (refaça a experiência e compare). 


Avalie a diferença de potencial entre o alfinete e o 
canudo eletrizado. Para isso, basta calcular a distância em 
que a passagem de elétrons começa a ocorrer. Suponha 
que essa distância seja de 10 mm. Como a rigidez dielétrica 
do ar é de cerca de 3000 V/mm (veja tabela na página 74), 
a diferença de potencial será de 30000 V. É bem provável 
que você se espante com esse valor, mas na verdade ele 
não tem nada de extraordinário nem de perigoso — o ele- 
mento mais perigoso dessa experiência é o alfinete. 


Lembre-se da relação entre trabalho e diferença de 
potencial, T = qAV. Se a carga elétrica q for pequena como 
a carga gerada no canudo, pode-se obter grandes diferen- 
ças de potencial com um trabalho relativamente pequeno 
(o atrito ou esfregação do canudo no papel). Como vamos 
ver nos capítulos seguintes, o fator relevante nesse caso é 
a intensidade da corrente elétrica entre o canudo e o alfi- 
nete, que nessa situação é muito pequena. 


2. Arrepiando “cabelos” 


Para entender melhor a experiência descrita no exer- 
cício 3, da página 71, você pode aproveitar o material da Ati- 
vidade Prática da página 64 e, com um pouco de habilidade, 
montar um cilindro de cartolina como o da figura abaixo. 

Depois, corte pedacinhos de linha ("cabelos") e pren- 
da-os ao longo da face externa do cilindro, de preferência 
no alto. Quanto mais você colocar, melhor. Veja a figura 
abaixo. 


—— fita adesiva 


fios de linha 


Em seguida, eletrize a cartolina com um canudo atri- 
tado e observe o que acontece. A explicação aqui é a mes- 
ma que a do exercício 3. 
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3. À garrafa de Leyden 


Para construir uma garrafa de Leyden, você precisa 
de uma caixinha de plástico de filme fotográfico ou de 
remédio, um pedaço de papel-alumínio, dois grampos 
latonados (de prender folhas de papel em pastas) e um 
chumaço de palha de aço. Revista as paredes laterais da 
caixinha por dentro e por fora com uma faixa do papel- 
-alumínio e prenda-o com cola ou fita adesiva. Abra um 
dos grampos e prenda-o por uma perna à face lateral. Veja 
a figura abaixo: 


chumaço de palha de aço 


grampo de 
pasta entortado 


caixinha 
de filme 


| —— fita adesiva 
prendendo uma 
perna do grampo 


papel- 
-alumínio 


Revestimento da caixinha com o grampo lateral fixado. 


Faça um pequeno corte na tampa passando por ela o 
outro grampo latonado. Abra as pernas do grampo de 
maneira que elas estabeleçam contato com o revestimen- 
to de papel-alumínio da face 
interna. Como, em geral, as per- 
nas não alcançam a face interna 
ou não estabelecem um bom 
contato com ela, coloque den- 
tro da caixinha o chumaço de 
palha de aço. Em seguida, feche 
a caixinha com a tampa. É 
importante que não haja conta- 
to entre o revestimento interno 
e o externo da caixinha. Veja a 
figura: 


A tampa com o grampo 
superior. 


A garrafa montada. 


Para carregar eletricamente a garrafa de Leyden, atrite 
um canudo de refresco e raspe-o muito bem na cabeça do 
grampo da tampa. É muito importante que, em todas as vezes 
que você carregar a garrafa com o canudo, a face exterior dela 
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esteja ligada à Terra, bastando para isso segurar firme a gar- 
rafa pelo revestimento de papel-alumínio e encostar alguma 
parte do corpo diretamente a uma parede ou ao chão; o seu 
corpo estabelece a ligação dessa “placa” à Terra. Outra forma 
mais eficiente, embora menos prática, é prender junto com o 
grampo lateral um fio condutor fino e ligá-lo a uma parede 
com fita adesiva. 


Ilustrações: Paulo Manzi/ 
Arquivo da editora 


Forma de carregar eletricamente a garrafa. 


Depois de repetir muitas vezes o procedimento de 
carga com o canudo de refresco, aproxime a perna solta do 
grampo latonado lateral à cabeça do grampo latonado da 
tampa (veja a figura a seguir). 


Se você conseguir gerar e transferir à garrafa a quan- 
tidade de carga suficiente, verá uma faísca e ouvirá um 
pequenino estalo. 


Produção de faísca. 


Se você não obtiver sucesso, repita todo o procedi- 
mento, carregando o capacitor mais vezes do que antes. 
Verifique se o canudo está de fato sendo carregado (veja se 
ele gruda facilmente na parede, por exemplo), se as faces 
laterais não estão em curto (lembre-se de que, em eletros- 
tática, só o plástico é um isolante confiável) e melhore a 
ligação da face externa à Terra. 

Obtido êxito, explique o que aconteceu. Identifique 
todos os elementos do seu capacitor e do processo de car- 
ga e descarga. Quais são as placas, o dielétrico, o gerador, 
etc.? Compare com a igrejinha. Qual deles armazena maior 
potencial elétrico? Por que na igrejinha há descarga, mas 
não se vê faísca? É possível utilizar o capacitor para trans- 
ferir carga à igrejinha? Experimente. 


Este livro é 
não consumível. 
Faça todas as 


QUESTÕES DO ENEM E DE VESTIBULARES atividades no 


caderno. 


Testes 3. (PUC-RJ) O que acontece com a força entre duas cargas 
elétricas (+Q) e (—q) colocadas a uma distância (d) se 
1. (Enem) Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de es- mudarmos a carga (+Q) por (+40), a carga (=9) por 
tudos combinaram de comprar duas caixas com tampas (+39) ea distância (d) por (2d)? 
para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, ; : ; 
a) Mantém seu módulo e passa a ser atrativa. 


evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. 


Uma delas comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de b) Mantém seu módulo e passa a ser repulsiva. 


madeira de área e espessura lateral diferentes, para facili- c) Tem seu módulo dobrado e passa a ser repulsiva. 

tar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para d) Temseu módulo triplicado e passa a ser repulsiva. 
rova de Física e, ao se acomodarem na mesa de estu- A o : 

a pevaca Hiag ome sat t e) Tem seu módulo triplicado e passa a ser atrativa. 


dos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas cai- 
xas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações tele- 
fônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e 
recebiam a mensagem de que o celular estava fora da 
área de cobertura ou desligado. 


4. (UFRN) Uma nuvem eletricamente carregada induz car- 
gas na região imediatamente abaixo dela, e essa região, 
por sua vez, também se eletriza. 


A figura que melhor representa a distribuição de cargas 


Para explicar essa situação, um fisico deveria afirmar que $ A Tare ; j 
no interior da nuvem e na região imediatamente abaixo 


o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as li- 


fletia todo tipo de radiação que nele incidia. 


d) metal, e o telefone não funcionava porque a área late- 
ral da caixa de metal era maior. b) dio Sd dd) (RE Rec ed 


+ptetete tati toda ts t+ petista teta ts ts ts t+ 


Rea desta é: 
gações é de: 

a) madeira, e o telefone não funcionava porque a madei- a) ttrtetetatetetetetos C) ttetetatetatetetetes 
ra não é um bom condutor de eletricidade. Sí NA a : 
b) metal, e o telefone não funcionava devido à blinda- a 
Bo 1 - dn +++ z 
gem eletrostática que o metal proporcionava. mi RE E ttk KE, š 
s A È 
= E - - > 
c) metal, e o telefone não funcionava porque o metal re- 2 - K | x E) 
E e) + + + EE 


e) madeira, e o telefone não funcionava porque a espes- 
sura desta caixa era maior que a espessura da caixa 


titie +. t=+4 
de metal. Dr “= ss ë aS 
+ + = + 
2. (Uern) Analise as superfícies equipotenciais do campo 


elétrico apresentado. 


E Problema 


5. (Uerj) Três pequenas esferas metálicas, E, E, e E, eletri- 
A camente carregadas e isoladas, estão alinhadas, em po- 
sições fixas, sendo E, equidistante de E, e E, Seus raios 
possuem o mesmo valor, que é muito menor que as dis- 
tâncias entre elas, como mostra a figura: 


D q e ° 
i 2 E, 
—80 V 80 V 
e (6 40V As cargas elétricas das esferas têm, respectivamente, os 
oy seguintes valores: Q, = 204C,0,= ma eeo e 


Admita que, em um determinado instante, E, e E, São Co- 
nectadas por um fio metálico; após alguns segundos, a 
conexão é desfeita. 


O trabalho da força elétrica no deslocamento de uma car- 
ga de —5 uC será positivo e de maior módulo quando es- 
te ocorrer de: 

Nessa nova configuração, determine as cargas elétricas 
de E, e E, e apresente um esquema com a direção e o 
b) EparaC. d) DparaA. sentido da força resultante sobre E, 


a) AparaD. c) BparaA. 
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EE CONEXÕES TN 


A eletricidade em nosso corpo 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Muitas das ações do nosso organismo dependem da transmissão elétrica dos impulsos nervosos. 


Você já imaginou que poderia não estar lendo o texto desta página se não fosse a eletricidade? Isso não tem 
nada a ver com a lâmpada da sua escola ou da sua casa estar acesa. Na verdade, muitas de nossas atividades 
— como um simples piscar de olhos, a resolução de um cálculo matemático ou mesmo os batimentos do nosso 
coração — só são possíveis porque existem pulsos elétricos “correndo” por nosso corpo. Esses pulsos elétricos 
são chamados em Biologia de impulsos nervosos, porque se propagam pelo nosso sistema nervoso graças aos 
neurônios, células básicas desse sistema. Veja a figura acima, 

Os neurônios são constituídos de um corpo celular e duas ramificações externas: os dendritos e o axônio. 

Os dendritos são extensões do corpo celular através das quais passam impulsos nervosos de outros neurônios 
nas sinapses, região em que se estabelece a conexão entre eles. O axônio é uma extensão fina e longa do neurônio 
por meio da qual esses impulsos são 
transmitidos a outros neurônios, 

Se o potencial elétrico do impulso 
nervoso recebido pelos dendritos ou sinapses 


pelo corpo celular estiver acima de a 
ss 
E 


corpo 
celular 


núcleo 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


um determinado limite, esse impulso 

E axônio do 
se propaga ao longo do neurônio e do AT 
axônio até as suas ramificações ter- anterior 
minais. Uma vez atingidas as sinap- 


corpo 
celular 
axônio 


à E: AE dendritos 
ses, nas terminações do axônio junto terminações do próximo 
a outra célula - que pode ser outro do axônio neurônio 


neurônio (como está representado 
na figura), uma célula muscular, uma 
célula endócrina, etc, - são liberadas sinapse 
substâncias neurotransmissoras, por 
meio das quais o impulso nervoso é 


pulso elétrico 


dendritos 


transmitido à próxima célula. Movimento do pulso elétrico, ou impulso nervoso, entre dois neurônios. 
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BIOLOGIA E QUÍMICA 


neurônio em repouso exterior do neurônio 
Podemos entender de modo bem Mad, Aa, Nab, Na Kad Nab Nad ad a No) Nod, fa) 
SE + + + E 5 


simplificado como se dá essa propaga- E = ES A a S a 
ção conhecendo a composição físico- membrana celular 
-química dessas células. No meio inter- 
no delas — em geral, o citoplasma — há 
uma grande concentração de íons de 
potássio, K*, No meio externo, isolado 
do meio interno pela membrana celular, 
há uma grande concentração de íons de 
sódio, Na*. Veja a figura a, ao lado, 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Figura a 


porta de 
passagem 


Figura b Aqui, o sinal de mais indica carga maior; menos indica 
carga menor. Porém, ambas são positivas. 


Note que a concentração de íons de sódio é maior do que a de íons de potássio. Por isso, o lado da membrana ce- 
lular junto aos íons de sódio tem carga maior (+) do que o lado onde estão os íons de potássio (—). Temos, portanto, 
um capacitor em que o dielétrico é a membrana celular que se mantém em equilíbrio, enquanto a diferença de potencial 
entre as “placas” se mantém aproximadamente em 70 milivolts, chamada potencial de repouso (porque se mantém 
praticamente constante na maioria das células do organismo). Mas alguns tipos de células, como os neurônios, quan- 
do estimuladas, podem gerar flutuações de voltagem. Quando isso acontece, íons de sódio, em maior concentração 
no meio externo da célula, atravessam a membrana celular e penetram rapidamente no meio interno por meio de 
aberturas — portas de passagem — que se formam na área estimulada. Ao mesmo tempo, íons de potássio passam 
para o meio externo. Essa dupla transição altera a carga elétrica dos dois lados da membrana celular, aumentando re- 
pentinamente a diferença de potencial entre eles. Isso dá origem a um impulso nervoso que se transmite ao restante 
da célula e dela a uma região do organismo, 

Veja a figura b, acima. Ela mostra o início dessa passagem, que se processa numa espécie de movimento de 
vaivém dos íons K+ e Na”. Esse movimento se completa quando o neurônio volta à situação inicial de equilibrio. Em 
síntese, podemos descrever essa transmissão de impulsos nervosos da seguinte forma: o pulso elétrico, gerado 
em uma região da membrana do neurônio, afeta a região adjacente, antes em repouso, e a estimula a gerar um novo 
pulso, e assim sucessivamente. Esse pulso percorre todo o neurônio até atingir o axônio e dele, por meio das sinap- 
ses, passar a outra célula, até atingir um tecido nervoso ou muscular. 

Note que não há movimento de portadores de carga, por isso esse processo não caracteriza uma corrente 
elétrica (assunto que será visto no capítulo 5). Neste caso, o movimento transversal e simultâneo de íons K* e Na+ 
dá origem a uma espécie de pulso que se propaga pelos axônios, levando o sinal que desencadeou o movimento 
inicial dos íons K* e Na* de um neurônio a outro. 


AMPLIANDO O CONHECIMENTO 


1. A distribuição de cargas nas superfícies da membrana celular dos neurônios equivale a um capacitor carregado de pla- 
cas paralelas. Sabemos que a diferença de potencial de repouso entre as duas faces da membrana é de aproximada- 
mente 70 mV e que um valor típico da espessura dessas células é d = 7,0 nm (nanômetros). Com esses dados, calcule 
o módulo do vetor campo elétrico no interior da membrana e da força exercida por esse campo elétrico sobre um íon de 
sódio ou potássio. 


2. De acordo com a descrição do texto, o que de fato se propaga quando um impulso nervoso percorre alguma região do 
nosso sistema nervoso? 


3. Por que é importante a propagação de pulsos elétricos pelos neurônios e pelas demais células do nosso organismo? 


4. Do ponto de vista eletrostático, qual a origem do potencial de repouso? 
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Reprodução/Nasa 


é Persia. 


A iluminação artificial é um dos maiores efeitos da revolução a yr 
causada pelo descobrimento da eletricidade. Originada Rá 
predominantemente da transformação da corrente elétrica em 

calor e luz, ela evidencia também a importância da ciência — e, 

em particular, da Física — no desenvolvimento das nações: as 

mais desenvolvidas são também as mais iluminadas. Nesta 

unidade, vamos estudar os conceitos que contribuiram de modo 

mais decisivo para o início dessa revolução. 
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CONTEÚDO 
DIGITAL 


H á pouco mais de um século esta paisagem de estranha beleza era inimaginável. Hoje, ela é o 
testemunho da ousadia humana, capaz de antepor ao pôr do sol essas gigantescas torres 
de aço que por centenas de quilômetros sustentam cabos elétricos e transmitem energia elé- 
trica das usinas aos centros consumidores. Para tanto, por esses cabos elevados a grande altu- 
ra, propagam-se correntes elétricas originadas por campos elétricos que, por sua vez, pos- 
suem altíssimos potenciais elétricos oscilantes, gerados nas usinas de eletricidade. Neste 
capítulo começamos a estudar a corrente elétrica, o agente dessa transmissão, suas caracte- 
rísticas e propriedades. 


90 


1, Introdução 


Já estudamos o comportamento estático de partícu- 
las carregadas eletricamente e o movimento dessas par- 
tículas em curtos intervalos de tempo, em que alguns 
corpos são carregados ou descarregados eletricamente. 

Sabemos como essas partículas se distribuem 
num condutor e o que as faz se deslocarem de um 
corpo ao outro, 

Mas ainda não vimos como elas podem se man- 
ter em movimento de forma duradoura, ou seja, 
como é possível estabelecer, num condutor, uma 
corrente elétrica. 

A expressão corrente elétrica está relacionada à 
antiga concepção de que a eletricidade seria um fluido 
e, como tal, poderia ser canalizada por condutores, 
encanamentos hipotéticos desse fluido elétrico. Assim 
como há água corrente, deveria haver também eletrici- 
dade corrente ou correntes elétricas. 

Na verdade, embora a analogia entre corrente elé- 
trica e água corrente em encanamentos seja ainda hoje 
muito utilizada, esses fenômenos têm características 
muito diferentes: 


e Na água encanada, o movimento é do líquido, e prati- 
camente todo o líquido se desloca uniformemente. 
Na corrente elétrica, o movimento é dos portadores 
de carga, que, embora existam em quantidades fan- 
tásticas, são uma parcela ínfima de toda a matéria de 
que é constituído o condutor. 


e A velocidade média de qualquer ponto de um fluido em 
movimento dentro de um tubo depende da posição 
desse ponto em relação a uma seção normal do tubo, 
mas, em média, pode-se dizer que, com exceção de 
uma fina película que adere às paredes interiores do 
tubo, todo fluido se desloca pelo encanamento. 


e Na corrente elétrica não há distinção entre fluido e 
encanamento — a ínfima parcela que se movimenta 
pertence à estrutura do próprio encanamento. 


e À água sempre flui continuamente, o que nem sem- 
pre ocorre com a corrente elétrica, sobretudo a 
doméstica (a que essas analogias costumam se 
referir), que não flui, oscila. Os portadores de carga 
não se deslocam ao longo do fio, mas executam um 
movimento de vaivém em torno de posições fixas. 

A corrente elétrica se estabelece em um condutor 
quando nele existe um campo elétrico e tem como 
elemento básico o portador da carga elétrica sobre o 
qual esse campo atua, 


Em condutores sólidos — metais —, esses portado- 
res de carga são elétrons livres, assim chamados por 
não estar rigidamente presos à estrutura cristalina do 
condutor; pertencem, em geral, à camada mais distante 
do núcleo dos seus átomos. Veja a figura: 


e <—— elétron livre 
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Representação esquemática do átomo de cobre. 


Quando não há campo elétrico no interior do con- 
dutor, não há corrente elétrica; pode-se supor que os 
elétrons livres se movimentam em todas as direções 
e sentidos, mas, em média, eles estão sempre na 
mesma posição. Se houver um campo elétrico unifor- 
me no interior do condutor, esses elétrons livres, ape- 
sar de continuar a se mover em todos os sentidos, 
passam a ter um movimento médio resultante em um 
sentido determinado — o condutor é percorrido por 
uma corrente elétrica contínua. Veja a figura: 


Representação esquemática do deslocamento de um elétron 
livre em um condutor sólido onde há campo elétrico. 


Na verdade, de acordo com a Física moderna, não é 
possível definir a posição de um elétron, nem faz senti- 
do falar na trajetória do movimento de um elétron, mas 
é possível concluir que existe essa irregularidade, pois a 
velocidade média com que esses elétrons se deslocam 
através do condutor é extremamente lenta (vamos nos 
referir novamente a essa velocidade no item 3). 

Se o campo elétrico no interior do condutor for osci- 
ante, os elétrons têm também um movimento médio 
resultante, no entanto não mais em um único sentido, 
eles oscilam em torno de posições fixas — o condutor é 
percorrido por uma corrente elétrica alternada. 
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2. Intensidade da 
corrente elétrica 


Assim como o campo elétrico é um fenômeno físi- 
co que pode ser descrito matematicamente por uma 
grandeza vetorial (o vetor campo elétrico E) e uma 
grandeza escalar (o potencial elétrico V) a ele asso- 
adas, é possível fazê-lo também com a corrente 
étrica. No entanto, como a região onde a corrente 


fa 
e 
elétrica se propaga é quase sempre restrita aos fios 
c 
q 


ondutores, basta, em geral, a descrição escalar para a 
ual foi definida a intensidade da corrente elétrica i. Para 


definir essa grandeza, observe a figura: 


ME 


condutor 
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seção normal 


plano 
normal 


Representação esquemática de elétrons atravessando a seção 
normal S do condutor. 


Vamos supor que determinada quantidade de carga 
elétrica passe através da seção normal S de um con- 
dutor em determinado intervalo de tempo. Pode- 
-se afirmar que, quanto maior a quantidade de carga 
Ag que atravessa essa seção normal no intervalo de 
tempo At, mais intensa será a corrente de portadores 
de cargas que atravessa esse condutor. Assim, define- 
-se a intensidade da corrente elétrica |, que atravessa a 
seção normal S do condutor, pela razão: 


AG 
DE NE 

Sendo a quantidade de carga Ag medida em cou- 
lombs (C) e o intervalo de tempo At em segundos (s), a 
unidade da intensidade da corrente elétrica no SI é C/s. 
Essa unidade recebe o nome de ampére (A) em home- 
nagem ao físico francês André-Marie Ampère. É impor- 
tante ressaltar que a definição de ampére pela razão 
coulomb/segundo é provisória. O ampére é uma das 
unidades fundamentais do SI, cuja definição será dada 
no estudo do Eletromagnetismo, 
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O ampère é uma unidade bastante prática em relação 
aos valores habituais de intensidade de corrente elétrica 
das instalações elétricas domésticas ou industriais; 
porém, em relação aos dispositivos eletrônicos, ela é 
grande demais. Por isso é frequente o uso de alguns 
submúltiplos, como o miliampére (1 mA = 10º A)e o 
microampeêre (1 uA = 10º A), por exemplo. 

Como a carga elétrica é quantizada, e seu valor mínimo 
ou elementar é e = 1,6 +10" C, sempre é possível expres- 
sar a quantidade de carga (Aq) pelo produto ne (Ag = ne), 
em que n é um número inteiro. Assim, a intensidade da 


corrente elétrica pode ser expressa ainda na forma: 


j= ne 
At 


ANDRÉ-MARIE AMPÈRE 


André-Marie Ampére (1775-1836), físico e mate- 
mático francês, destacou-se também na Química, 
Psicologia e Filosofia. Em 1814, estabeleceu a distinção 
entre átomos e moléculas e formulou, de forma inde- 
pendente, a mesma hipótese de Avogadro (volume 2, 
capítulo 13), segundo a qual volumes iguais de qual- 
quer gás, nas mesmas condições de pressão e tempe- 
ratura, contêm o mesmo número de moléculas. 

Sua primeira contribuição à Física data de 1820, 
quando estabeleceu a regra que determina o sentido 
do campo magnético gerado por uma corrente elétrica. 
Descobriu que a atração e a repulsão magnéticas não 
ocorrem apenas com os ímãs, mas também entre cor- 
rentes elétricas em condutores paralelos. E que, assim 
como os condutores retilíneos geram campos mag- 
néticos cilíndricos, os condutores em forma de espiral 
cilíndrica geram campos magnéticos retilíneos. 

Ampère mostrou um talento extraordinário para 
compreender fenômenos eletromagnéticos e for- 
mulou uma das suas leis básicas, denominada lei 
de Ampère. 


André-Marie Ampére. Retrato do pintor francês 
Ambroise Tardieu (1788-1841). 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


1. A seção normal de um condutor é atravessada pela 
quantidade de carga Ag = 6,0 - 1074 C no intervalo 
de tempo At = 1,5 : 1072s. 


a) Qual a intensidade da corrente elétrica que 
atravessa essa seção normal? 


b) Seos portadores de carga são elétrons, quantos 
elétrons atravessam essa seção normal nesse 
intervalo de tempo? (Dado: carga elementar: 
e= 1,6 : 107” C.) 


RESOLUÇÃO 


l e SO 
a) Aplicamos a expressão i = AF 


Então, temos: 
i- 6,0 -10-+ 
1,5 :10-2 


=> i=4,0:102Aoui=40mA 


b) Aplicamos a expressão Aq = ne. 
Daí, temos: 
6,0:10*=n:1,60-10" > 
> n= 3,8 - 10º elétrons (com dois algarismos 
significativos) 
Observação: É interessante, de vez em quando, 
escrever o número por extenso para não perder de 
vista seu significado físico. 
Nesse caso, o número de elétrons que atravessa 


uma seção normal do condutor em 15 milésimos de 
segundo én = 3800000 000000000 elétrons. 


EXERCÍCIOS O MD 
1. Quala correspondência entre os conceitos de: 
a) campo elétrico e vetor campo elétrico? 
b) corrente elétrica e intensidade de corrente elé- 
trica? 
2. A seção normal de um condutor é atravessada, em 


média, por 2,0 - 108 elétrons por segundo. 


a) Qual a carga elétrica que atravessa essa seção 
em 1,0 min? 


b) Qualaintensidade da corrente elétrica que atra- 
vessa essa seção? 


(Dado: carga elementar: e = 1,6 + 107° C.) 


3. Sentido da corrente elétrica 
e gráfico intensidade x tempo 
Embora a intensidade da corrente elétrica seja uma 


grandeza escalar, é importante definir um sentido 
associado a ela. Veja a figura. 


Figura b 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Note que em a está representada a situação mais fre- 
quente: elétrons movimentam-se para a esquerda — 
esse é o sentido eletrônico da corrente —, mas o sentido 
convencional”, representado pela seta | está orientado 
para a direita. Em b o sentido da corrente elétrica coincide 
com o sentido do movimento de portadores de carga 
positiva. Em cos portadores de carga são íons positivos e 
negativos — o que ocorre em um gás ou em uma solução, 
por exemplo. 

Nesse caso, pelo sentido convencional, mantém-se o 
sentido da corrente coincidente com o sentido do movi- 
mento dos portadores de carga positiva. 

Na corrente contínua, em que os portadores de car- 
ga mantêm-se em média em um único sentido, a inten- 
sidade da corrente, i é constante em relação ao tempo; 
na corrente alternada o sentido médio dos portadores 
de carga varia, por isso a intensidade da corrente tam- 
bém varia com o tempo, do mesmo modo que a posi- 
ção de um ponto material varia com o tempo em um MHS, 


* Apesar de a Eletrônica ser um ramo da Física, nela não se adota o 
sentido convencional da corrente elétrica, mas o sentido real do mo- 
vimento dos elétrons, 
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Veja as figuras. Na corrente contínua, a intensidade ié 
constante, por isso é representada pela reta paralela ao 
eixo dos tempos. Na corrente alternada, a intensidade i 


varia senoidalmente entre os valores +i.. e-i 


máx máx” 


À Intensidade da corrente 


Tempo 


Corrente contínua 


Intensidade da corrente 


Corrente alternada 


Apesar de nos referirmos a sentidos médios dos por- 
tadores de carga, pois, como já foi dito, não é possível defi- 
nir o movimento individual de um portador de carga, do 
ponto de vista macroscópico, considerado o movimento 
conjunto de milhões e milhões de portadores, esses gráfi- 
cos representam adequadamente a variação com o tem- 
po da intensidade da corrente em cada caso. 

A diferença entre as correntes contínua e alternada 
decorre do modo como elas são geradas, o que será 
apresentado nos capítulos 6 e 9. Provisoriamente, pode- 


mos dizer que a corrente contínua se origina da liberação 


constante e uniforme de elétrons em geradores químicos 
(pilhas ou baterias), enquanto a corrente alternada se ori- 


gina de campos elétricos oscilantes gerados mecanica- 
mente, por meio da rotação de bobinas ou imãs. 
Como vimos algumas vezes no volume 1, pode-se 


demonstrar que a “área sob a curva”, em um gráfico, 
representa o módulo ou valor da grandeza expressa pelo 
produto da grandeza da ordenada pela grandeza da abs- 
cissa. Como a grandeza correspondente ao produto i- té 
igual à quantidade de carga elétrica (Q), podemos afirmar 
que “a área sob a curva" (A) em um gráfico | X t é a quan- 
tidade de carga que atravessa uma seção normal desse 
condutor no intervalo de tempo considerado: 


A=Q 
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Veja a figura. A “área sob a curva" (A) do gráfico ix té 
igual à quantidade de carga, Q, que atravessa uma 
seção normal do condutor no intervalo de tempo con- 
siderado. 


hi 


Tm 


Velocidade de arrastamento 


Como vimos no início deste capítulo, em um condutor 
metálico, os portadores de carga são elétrons livres, que 
se supõem elétrons das camadas mais distantes do 
núcleo. Na observação da resolução do exercício resolvido 
1, chamamos a atenção para um resultado fantástico: 


numa corrente elétrica de intensidade 40 miliamperes 
uma seção normal do condutor, em 15 milésimos de 
segundo, é atravessada por 3,8 quatrilhões de elétrons! 


impossível imaginar o que isso significa ou como 
esse movimento se processa, mas é fácil supor que não 


pode ser como o movimento de um fluido. Elétrons são 


partículas de mesma carga e, portanto, repelem-se 
enquanto se movem pelos vãos — imensos, é importante 


saber — de uma estrutura cristalina rígida. Mas é possível 
uma representação esquemática de como esse processo 


ocorre, baseada em conceitos da Física moderna que 
vamos estudar mais adiante. Veja a figura a seguir. 


a É ni o: 
E ed. Pê Ei 
»/ 4 o No o o £ 
dg JE N s quê 

o o o a? o & f 


Os pontos em azul-escuro representam o núcleo dos 
átomos da estrutura cristalina de um condutor metálico; 
as regiões em azul-claro representam o espaço ocupado 
pelos elétrons vinculados a esses núcleos. Os pontos e 
as setas em vermelho representam o movimento dos 
elétrons livres desse condutor quando não há campo 
elétrico no interior desse condutor. Nesse caso, como o 


movimento desses elétrons é aleatório, pode-se afirmar 
que o “movimento resultante de todos eles” é nulo, 


Mas, se no interior desse condutor houver um campo 


elétrico cujas linhas de força são paralelas ao condutor, 


pode-se afirmar que nele se estabelece um “movimen 
resultante de todos esses elétrons" na direção do cond 
tor, em determinado sentido: aparece no fio uma corren 
elétrica. 


Para descrever esse processo, definiu-se uma gra 


deza vetorial com o significativo nome de velocidade de 


arrastamento. É como se pode imaginar que ocorra esse 


“movimento resultante” no mundo microscópico p 
analogia ao mundo macroscópico. 


or 


Apesar de o formalismo matemático para a obtenção 


da expressão do módulo desse vetor não estar ao alcan- 


ce do Ensino Médio, o resultado é muito simples. Para uma 


corrente elétrica de intensidade i, que percorre um condu- 


tor cujo número de elétrons livres por unidade de volume 


é Ne cuja área da seção normal é S, o módulo da velocida- 


de de arrastamento dado pode ser obtido pela expressão: 


i 
Mao NSe 


em que eé o valor da carga elementar. 


Então, se um condutor de cobre, cuja área da seção no 


mento dos elétrons livres nesse condutor será: 
= 1,0 = 

0 84 1032 -1,0 -107° -1,6 107” 

=vy=74" 10"*m/s 


V 


Exemplificando: Sabe-se que o cobre tem um elétron 
ivre por átomo e 8,4 - 10% átomos por metro cúbico. 


r- 


mal é 10 mm? (1,0 - 10-*m), for percorrido por uma corren- 
te elétrica de 1,0 A, o módulo da velocidade de arrasta- 


Essa velocidade é tão pequena que os elétrons gas- 


tam cerca de 750 h (1mês de 31 dias!) para percorrer uma 


distância de 20 m! 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


2. A figura abaixo representa o gráfico da intensidade 


da corrente elétrica que atravessa a seção normal 


de um condutor em função do tempo. Determine a 


quantidade de carga 4 i (mA) 
que atravessa essa 
seção normal no 
intervalo de tempo 
total representado 


na figura. 


0o 0,50 


10 1,5 


EXERCÍCIOS 


3. 


RESOLUÇÃO 


Sabendo que A = Qe a "área sob a curva", A é a área 

de um trapézio cuja base maior, B, equivale a 1,5 s 

(intervalo de tempo total); a base menor, b,a 1,0 sea 

altura, h, equivale a 12 mA = 1,2 - 10™? A, temos: 
(B+b)h 

= 


trapézio 2 


1,5 + 1,0): 1,2 -107° 
=> 


> Q= 3 


> 0=1,5-10C 


Observação: Este é um gráfico hipotético, improvável na 
prática. Como em outras situações semelhantes, pro- 


pusemos um gráfico que permite o cálculo da área por 


meio da Matemática do Ensino Médio; o mais impor- 


tante aqui é você conhecer este recurso de cálculo. 


É possível haver corrente elétrica em um condutor 
sem que os portadores de carga se desloquem ao 
longo desse condutor? Explique. 


A figura abaixo representa o gráfico da intensidade 
da corrente elétrica que atravessa a seção normal 
de um condutor em função do tempo: 


Determine a quantidade de carga que atravessa 
essa seção normal no intervalo de tempo total 
(At = 8,0s), representado na figura. 


Sabe-se que uma lâmpada miniatura acende ao ser 
percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 
i = 0,50 A, que atravessa um fio de cobre de seção 
normal S = 4,0 mm”. Quanto tempo, em média, um 
elétron livre percorre uma distância de 1,0 cm nesse 
fio? 

(Dados: número de átomos de cobre por metro 
cúbico: 8,4 - 1028; e = 1,6 +10" C) 
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4, Diferença de potencial, 
resistência elétrica e lei de Ohm 


Como já dissemos, os portadores de carga de um 
condutor só se deslocam preferencialmente em determi- 
nada direção e sentido se em cada um deles for exercida 
uma força orientando esse deslocamento nessa direção e 
sentido. Em outras palavras, um condutor é percorrido 
por uma corrente elétrica quando no seu interior é gerado 
um campo elétrico, o que equivale a estabelecer uma 
diferença de potencial entre dois pontos desse condutor. 
Veja a figura. No instante em que se estabelece uma dife- 
rença de potencial AV entre os pontos A e B do condutor, 
aparece (se propaga) um campo elétrico, no seu interior, 
que causa e orienta o movimento dos portadores de car- 
ganele contidos. 


linhas de 


p Pe E 


do campo 
equipotenciais 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


elétrico 


É por isso que as lâmpadas se acendem assim que 
ligamos o interruptor. Embora os elétrons livres se 
movimentem, em média, a uma velocidade de arrasta- 
mento incrivelmente lenta, o campo elétrico, origem da 
força elétrica que movimenta os elétrons livres, se pro- 
paga pelo condutor com a velocidade das radiações 
eletromagnéticas nesse meio, ou seja, igual à velocida- 
de da luz se ela se propagasse nesse meio. Assim, os 
efeitos da corrente elétrica se manifestam quase ins- 
tantaneamente, pois todos os elétrons livres, que são 
os portadores de carga de um condutor metálico sóli- 
do, começam a se movimentar praticamente ao mes- 
mo tempo, 

Se os portadores de cargas tiverem carga elétrica 
negativa, caso dos elétrons livres nos condutores 
metálicos, o sentido do seu movimento, que é o senti- 
do da força elétrica F exercida sobre cada um deles, é o 
oposto ao sentido do vetor campo elétrico E no inte- 
rior do condutor. Como o sentido do vetor campo elé- 
trico indica o sentido dos potenciais elétricos decres- 
centes, conclui-se que os elétrons livres deslocam-se 


dos potenciais menores para os potenciais maiores. 
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Em síntese, o sentido convencional da corrente elétri- 
ca coincide com o sentido do vetor campo elétrico E eé 
oposto ao sentido eletrônico, do movimento dos elétrons 
livres, e à força exercida pelo campo elétrico sobre eles. 

Mas a intensidade i da corrente elétrica depende 
ainda de outro fator. 

Verifica-se experimentalmente que a mesma dife- 
rença de potencial e, portanto, o mesmo campo elétri- 
co geram correntes elétricas de diferentes intensida- 
des em condutores diferentes. 

Pode-se supor que os condutores percorridos por 


correntes elétricas de menor intensidade oferecem 
maior dificuldade ou resistência ao movimento dos 
portadores de carga elétrica, enquanto aqueles per- 
corridos por correntes elétricas de maior intensidade 
oferecem menor resistência. Assim, define-se a resis- 
tência elétrica (R) de um condutor pela razão: 


v 
i 


em que V é a diferença de potencial nas extremidades 
do condutor e i é a intensidade da corrente elétrica 
que o atravessa. (Por simplificação, e seguindo a 
notação mais frequente em todo o mundo, vamos 
passar a representar a diferença de potencial por V 
apenas, em vez de AV.) 

A unidade de resistência elétrica no Sl deriva da razão 
volt/ampêre e recebe o nome de ohm (Q) em homena- 
gem a Georg Simon Ohm (1789-1854), físico alemão. O 
inverso da resistência elétrica é denominado condutân- 
cia, C, e sua unidade no Sl, ampêére/volt, recebe o nome 
de siemens (S), em homenagem a outro físico alemão, 
Ernst Werner von Siemens (1816-1892). 

Assim, um condutor que tem as extremidades liga- 
das a uma diferença de potencial V = 12 V e é percorri- 
do por uma corrente elétrica de intensidade | = 0,60 A 


tem resistência elétrica R dada por: 


v 2 
RS R= 
pol 


>R=20Q 


E sua condutância, C, é dada por: 


E E E 
V 2 


O valor da resistência elétrica (R) de qualquer con- 
dutor não é constante, mas varia com a intensidade da 
corrente elétrica que o atravessa. 


No entanto, esse valor quase sempre pode ser con- 
siderado constante dentro de determinados intervalos 
de variação da intensidade da corrente elétrica. Nesse 
caso, a diferença de potencial (V) nas extremidades do 
condutor é diretamente proporcional à intensidade da 
corrente elétrica (i) que o atravessa. E o valor da resis- 
tência é a constante de proporcionalidade. Assim, da 
definição de resistência elétrica, podemos escrever: 


V=Ri 


Essa expressão é conhecida como lei de Ohm. 
Quando a lei de Ohm é válida para um condutor, ou seja, 
quando a sua resistência elétrica é constante, ele é 


chamado de resistor ôhmico. E um resistor só pode ser 
ôhmico dentro de determinados intervalos de valores 
da intensidade da corrente elétrica que o atravessa, 


É importante ainda uma breve reflexão sobre a o sig- 
nificado da palavra resistência, porque ele interfere na 
compreensão do conceito expresso por essa grandeza. 


A palavra resistência nos leva a pensar apenas 
na dificuldade da travessia dos elétrons livres pelo 
condutor, mas esse não é o único fator que altera a 
intensidade da corrente elétrica. Na verdade, a in- 
tensidade da corrente elétrica num condutor 
depende tanto da dificuldade que esses elétrons 
livres encontram ao atravessar o condutor como do 
número de elétrons livres existentes no condutor. 


Assim, se dois condutores de dimensões iguais são 
submetidos à mesma diferença de potencial, terá 
resistência elétrica menor aquele que tiver maior 


número de elétrons livres, pois a intensidade da cor- 
rente nele será sempre maior. 
Veja os esquemas representados nas figuras 


o, Oo 
o— 


condutor | 


abaixo: 


o— Oo [Oo O 
AO - O 
o Oo o 

o— o o O 
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condutor Il 


Eles mostram que a intensidade da corrente elé- 
trica no condutor | é menor do que no condutor ll, 
não porque seja mais difícil para os elétrons livres 
percorrerem o condutor |, mas porque há menos 
elétrons livres em | do que em ll, 


5, Resistores e curva 
característica 


Resistores são componentes elétricos destina- 
dos, em geral, a limitar a intensidade da corrente elé- 
trica. Dentro de determinadas especificações, os 
resistores têm o valor nominal da sua resistência 
elétrica bem determinado. Simbolicamente, o resis- 
tor costuma ser representado nas formas indicadas 
na figura abaixo: 


RETA VA VA VA VA 
— > Lo |—s 


Representações simbólicas dos resistores. 


O gráfico V X i permite saber de forma prática e 
imediata quando um resistor (ou qualquer outro dispo- 
sitivo que exerça esse papel) tem resistência elétrica 
constante, Isso porque, se a resistência R do resistor for 
constante, a lei de Ohm é válida e o gráfico V X ié uma 
reta, cujo coeficiente angular é o valor da resistência 
elétrica desse resistor. Veja o gráfico abaixo: 


iy | 


Exemplo de gráfico V X i de um condutor ou resistor 
ôhmico. 


Na prática, essa linearidade só é obtida em determi- 
nados intervalos ou trechos em que o condutor ou 
resistor é considerado ôhmico. Mas como é sempre 
possível deslocar a origem da escala do gráfico para o 
ponto em que essa linearidade se inicia, esses condu- 
tores ou resistores também podem ser considerados 
ôhmicos. 
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Seguem alguns exemplos possíveis de gráficos V X i 
de diferentes resistores. Observe que em a e b, há tre- 
chos praticamente lineares (sombreados) em que o 
resistor é chamado ôhmico; em c, o valor do resistor 
aumenta com a diferença de potencial e, em d, o valor 


do resistor diminui com a diferença de potencial. 


A curva resultante do gráfico V X i, para qualquer dis- 
positivo elétrico ou eletrônico, costuma ser chamada de 


curva característica, pois ela permite uma avaliação ime- 


diata do comporta 


mento desse dispositivo quando sub- 
metido a diferentes valores de diferença de pote 


ncial, 


urva característica é muito usada em 


AV 


Figura a 


Figura b 
AV 
i 
Figura c 
Vv 
i 
Figura d 
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A expressão ci 


Eletricidade e Eletrônica. São 


num gráfico apropriado, as dependências funciona 


curvas que representam, 
SVXi 


V X RR X i aplicadas a um resistor ou outro componen- 


te. É frequente ainda, nos ma 


nuais técnicos, que essas 


curvas sejam representadas com os eixos invertidos, 


ix V (neste 
dente ao gráf 
Veja a se 


favorece a p 
em sentido 


sidade da co 
maiores do q 


mesmo valo 


livro adotamos apenas a curva co 


ico V X i). 


respon- 


guir exemplos de curvas características. 
A figura a mostra a curva de um diodo, dispositivo que 


assagem 


ue no semieixo 


permitida" a passagem da 


da diferença d 


dades de corrente, 


de corrente preferencialmente 


único. A figura b mostra a curva de um 
transistor, dispositivo eletrônico que amplifica a inten- 
rente ou controla a sua passagem. Note 
que, em a, as escalas no semieixo negativo são bem 


positivo, região em que é 
corrente. Em b, para um 


e potencial V, o mesmo 


transistor pode ser percorrido por diferentes intensi- 


i(mA) 
60 + 
40+ 
20 + 
-60 V-40 V-20 V V 
Figura a 
ie 
40 pA 
30 pA 
20 pA 
V| 
= 
Figura b 
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Resistores comerciais 


Mesmo que a limitação da corrente elétrica se dê à 
custa da dissipação da energia elétrica na forma de 
calor, os resistores não são componentes destinados 
a geração de calor. Pelo contrário, o calor neles gerado 
é um complicador, pois altera o seu valor nominal e 
pode prejudicar outros componentes próximos. Por 
isso os resistores, ou a região onde estão localizados, 
costumam conter dispositivos dissipadores de calor. 
A maior parte dos resistores comerciais é constituída 
de um material mau condutor de eletricidade, como 
carvão em pasta, ligado por dois terminais conduto- 
res, Veja a figura: 


mau condutor 
(carvão em pasta) 


Formato Comunicação/ 
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Resistor visto por dentro. 


Na foto abaixo apresentamos vários tipos de resis- 
tores usados em diferentes dispositivos elétricos e 
eletrônicos. Note que alguns deles têm faixas coloridas 
em uma das extremidades — elas são um código pelo 
qual são dados os valores nominais desses resistores, 
pois muitos deles são tão pequenos que não há espaço 
no corpo do resistor para escrever esses valores. Esse 
código é apresentado no exercício resolvido 5. 


Alguns resistores comerciais. 


Existem resistores destinados exclusivamente ao 
aquecimento. Podem aquecer água em chuveiros e 
torneiras elétricas ou ar ambiente. São construídos em 
geral com fio de níquel e cromo enrolado em espiral. 


Veja as fotos abaixo. 


Fotos: Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


Resistência elétrica de chuveiro “nua” 
e outra blindada. 


Aquecedor elétrico de ambiente. 


As imagens das fotos não estão na mesma proporção. 


Esses resistores são costumeiramente chamados 
de resistências elétricas ou, simplesmente, resistên- 
cias. É uma distinção conveniente porque são resisto- 
res que têm utilização e finalidade diferentes dos 
demais; enquanto o aquecimento dos resistores é um 
fator prejudicial, que deve ser atenuado, a função das 
resistências é o aquecimento. 
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CAPÍTULO 5 — CORRENTE ELÉTRICA 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


3. Um condutor, quando submetido à diferença de 


potencial de 5,0 V, é percorrido por uma corrente 
elétrica de intensidade 25 mA; quando submetido 
a diferença de potencial de 25 V, a corrente 
elétrica tem intensidade de 100 ma, 


a) Qual o valor da resistência elétrica desse 
condutor em cada caso? 


b) Esse condutor é ôhmico nesse intervalo? 


RESOLUÇÃO 


a) Basta aplicar a definição de resistência elétrica 
V 
R=—: 
i 
e para V=5,0Ve i = 25 mA = 2,5 - 107? A, 
temos: 


5,0 


Sega O R=2009 


e para V=25Ve 
i= 100 mA = 100 - 10º A = 010 A, temos: 


25 
R=—— 5 R=250Q 
0,10 
b) Não, pois o valor da resistência desse condutor 


não é constante nesse intervalo. 


- Suponha que a curva a seguir seja a curva carac- 
terística de um resistor obtida do catálogo do 
fabricante, 
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a) Para que intervalo de valores da diferença de 
potencial a lei de Ohm é válida, no caso desse 
resistor? 


b) Quala resistência desse resistor nesse intervalo? 


c) Qual a resistência desse resistor ao ser sub- 
metido à diferença de potencial v= 40 V? 


d) Qual a maior resistência que esse resistor pode 
atingir de acordo com a curva característica 
fornecida? 


RESOLUÇÃO 


a) O gráfico mostra que a linearidade se mantém 
no intervalo de O V a 25 V, ou seja, a lei de Ohm é 
válida nesse intervalo, 


b) Como nesse intervalo a resistência do resistor é 
constante e a reta passa pela origem, podemos 


determiná-la num ponto qualquer dessa reta e 
E dus pea V 
aplicar a definição de resistência elétrica, R = 


Assim, escolhendo V = 10 V obtemos i = 0,20 A, 


portanto: 
10 

R = —— R=50Q 
020 7 


c) Do gráfico, para V = 40 V a intensidade da 
corrente elétrica é i = 0,60 A. Então, da definição 


de resistência elétrica acima, temos: 


R A => R = 67 Q (dois algarismos sig- 


nificativos) 


d) A curvatura do gráfico, a partir da diferença de 
potencial de 25 V, mostra que a resistência do 
resistor aumenta, chegando ao valor máximo 
quando V = 60 V e i = 0,80 A. Aplicando a 
definição de resistência elétrica para esses 
valores, obtemos: 

60 


p= u R750 
os 7 


Observação: Note que, como a curva inclinou-se 
para cima, a resistência do resistor aumentou, pois, 
para a mesma variação da intensidade da corrente, 
houve uma variação maior da diferença de potencial. 
Por raciocínio análogo, pode-se concluir que, se a 
curva se inclinasse para baixo, o valor do resistor 
diminuiria. 


5. A tabela abaixo apresenta o código de cores criado 
para dar o valor nominal de resistores, dispositivos 
em geral muito pequenos. 


De acordo com esse código, as duas primeiras faixas 
representam os dois primeiros dígitos; a terceira, o 


fator de multiplicação; e a última, a tolerância. Assim, 
determine o valor nominal do resistor abaixo. 


Fator de 


im «| Tolerância 
multiplicação 


Branco 9 10º — 


Observação: Na extremidade oposta a essas faixas 
pode aparecer mais uma faixa indicando a tolerância 
desses valores: dourada (5%) ou prateada (10%). Se 
não houver essa faixa, a tolerância é de 20%. 


RESOLUÇÃO 


Como a primeira faixa é vermelha, o primeiro dígito é 
2; a segunda é azul, o segundo dígito é 6; a terceira é 
amarela, o fator de multiplicação é 104; então o valor 
nominal desse resistor é: 


R=26:10"0Q0UR = 2,6-10 Q 
A última faixa, prateada, indica uma tolerância de 


10%. Isso significa que o valor nominal pode variar 
de 2,6 - 10º Q para mais ou para menos. 


EXERCÍCIOS O İO 


6. Nos gráficos estão representadas as curvas carac- 
terísticas de dois resistores. Em que trechos esses 
resistores são ôhmicos? Justifique. 


7. A tabela mostra o valor da diferença de potencial V 
a que um resistor é submetido e a correspondente 
intensidade da corrente elétrica que o atravessa: 


v (v) i (mA) 
1,2 240 
1,5 300 
2,0 400 
3,0 500 


a) Qual o valor da resistência elétrica desse resis- 
tor em cada caso? 


b) Esse resistor é ôhmico? Justifique. 


8. Qual é o valor nominal do resistor abaixo? 
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1. Código de cores, valor nominal 
e medida direta de resistores 


Conhecendo o código de cores (veja o exercício resol- 
vido 5) e se você ou sua escola dispuser de um multímetro, 
que atualmente já é um equipamento acessível e barato, é 
possível fazer uma atividade muito simples. Compre em 
lojas especializadas alguns resistores diferentes com o 
código de cores bem visível (são mais baratos do que 
balas). Meça o valor de cada um com o multímetro. Para 
isso, veja o manual de instruções do aparelho ou peça aju- 
da ao seu professor. Em multímetros digitais, é muito fácil 
fazer essas medidas Veja a foto abaixo. Note que o botão 
central está selecionado na escala inferior, corresponden- 
te à medida do resistor. 


Acervo do autor/Arquivo da editora 


Medindo o resistor com o multímetro digital. 


Compare o valor de cada leitura no multímetro com 
as especificações do fabricante dos resistores (código de 
cores). Verifique se o valor obtido está dentro da faixa de 
tolerância. 


2. Verificação da lei de Ohm 


Para esta atividade vamos nos antecipar um pouco em 
relação a alguns conteúdos que serão apresentados nos 
capítulos 6 e 7; são conhecimentos e procedimentos simples 
que, com a ajuda do professor, você poderá entender e reali- 
zar sem grande dificuldade. 

Você vai precisar de um ou dois multímetros, quatro a 
seis pilhas pequenas (tipo AA ou AAA), um pedaço de fio fino 
(cabinho) e um ou mais resistores (sugerimos valores entre 
10 2€ 10000 Q). 

De início, é preciso improvisar um suporte de pilhas em 
que elas possam ser colocadas em série; pilhas pequenas 
(AAA) podem ser encaixadas com facilidade em algumas 
canaletas de pastas, com o auxílio de alfinetes. 
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Veja a foto abaixo: 


A B (0; D E F G 


Os alfinetes devem prender as pilhas e estabelecer 
contato com elas para que possam servir também de termi- 
nais externos. Em seguida, prenda aos terminais do resistor 
pedaços de fio (cabinho) que possam servir de extensões 
desses terminais com os multímetros e as pilhas. Por fim, 
faça as ligações desse resistor aos terminais Ae B Ae C Ae 
D; A e E; A e F, e A e Ge meça as respectivas diferenças de 
potencial e as correspondentes intensidades de corrente. 

A foto abaixo exemplifica como essa ligação deve ser 
feita entre os terminais A e C; para as demais medidas, basta 
colocar o terminal em B, D, E, F ou G. 


O multímetro à esquerda mede a diferença de potencial 
(V); o outro mede a intensidade de corrente elétrica (i). Com os 
dados obtidos, construa uma tabela como o modelo abaixo: 


Terminais 
AeB 
AeC 
AeD 
AeF 
AeG 


Construa agora o gráfico V (V) x i (A) com os valores das 
colunas correspondentes e verifique se a lei de Ohm é válida 
para esse resistor nesse intervalo de diferenças de potencial 
nesse caso, determine a resistência do resistor e compare 
com o seu valor nominal. Se possível, repita esse procedimen- 
to com outro resistor e compare os resultados. Discuta seus 
resultados com os colegas e com o professor. 
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Eduardo Santaliestra/ 
Arquivo da editora 


Eduardo Santaliestra/Arquivo da editora 


À direita, uma das primeiras lâmpadas construídas por > 
Thomas Edison; à esquerda, a primeira lâmpada comercializada. ED 


4 
/ 
The Bridgeman Art Library/Keystt 


CAPÍTULO ` 


6 


Potência elétrica, associação 
de resistores e resistividade 


aquecimento e a iluminação foram as primeiras aplicações da eletricidade. A possibili- 

dade de transformar o calor dissipado em um fio muito fino em luz foi percebida muito 
cedo, já no início do século XIX, mas a sua realização prática demorou décadas. Durante todo 
esse tempo, inúmeros pesquisadores e inventores buscaram um filamento capaz de brilhar 
de forma intensa e duradoura. A figura acima ilustra o final desse processo; à direita, uma das 
primeiras lâmpadas construídas pelo inventor e empresário norte-americano Thomas Alva 
Edison (1847-1931), que utilizava um filamento de bambu previamente carbonizado e prote- 
gido da oxidação num bulbo de vidro a vácuo; à esquerda, a primeira lâmpada comercializada. 
O estudo da potência elétrica dissipada em resistores, que se transforma em calor e luz, é o 
objeto de estudo deste capítulo. 
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1, Potência elétrica dissipada num 
resistor 
Suponha que um resistor de valor R, ligado a uma di- 


ferença de potencial V, seja atravessado por uma corren- 
te elétrica de intensidade i Veja a figura: 


R 
dmg 
mimo 
v ' 


Para que isso ocorra, algum agente externo deve 
realizar um trabalho sobre os portadores de carga, 
fazendo com que eles atravessem o resistor. Como 
esse trabalho se desenvolve em determinado inter- 
valo de tempo, pode-se obter uma expressão mate- 
mática para a potência desenvolvida nesse processo. 

Vamos supor que uma quantidade de carga Ag 
seja transportada, num intervalo de tempo At, através 
de um resistor R submetido à diferença de potencial V. 
Veja a figura abaixo: 


Lembrando que a relação entre trabalho e diferen- 
ça de potencial elétrico é tT = gAV (capítulo 3), o 
trabalho 7, realizado por um agente externo para 
deslocar a carga q = Ag através da diferença de 
potencial V = AV, é: 


T= AgV 
Mas, da definição de intensidade de corrente, vem: 
i= ala Aq= i^t 
At 


Se admitirmos que o resisitor é infinitamente 
estreito, pode-se levar em conta que o intervalo de 
tempo At considerado na definição de intensidade de 
corrente é o mesmo em que o trabalho foi realizado. 
Então, podemos escrever 


t=iAtV>—= Vi 
At 


ge Ms ar 
Lembrando que a razão a é a potência com que 


um trabalho é realizado, obtemos: 


P= Vi 
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Como V = Ri essa expressão pode ser escrita ain- 
da na forma: 


P= Ri? 
; oV , 
ou, ainda, sendo i = R' pode ser escrita como: 


v2 
poe 
R 


Essa potência é quase sempre dissipada em calor, 
um fenômeno conhecido como efeito Joule. 


O EFEITO JOULE 


As contribuições do físico inglês James Prescott 
Joule (1818-1889) à Física são muitas, por isso já nos 
referimos a ele outras vezes nesta coleção. Neste 
caso, tratamos do seu estudo do calor gerado pela 
corrente elétrica que atravessa um condutor, que se 
iniciou quando ele estava com apenas 18 anos. Em 
1840, aos 22 anos, Joule formulou a lei que relaciona 
a intensidade da corrente elétrica (i) que atravessa 
um condutor com a resistência elétrica (R), com o 
calor dissipado (Q) e com o intervalo de tempo (At) 
correspondente. Ele obteve uma expressão mate- 
mática que veio a se chamar lei de Joule: 


Q = Ri2At 
A expressão acima pode ser escrita na forma 


= Ri. Como a quantidade de calor Q é energia 


a razão Te é potência dissipada, essa expressão 


equivale a P = Ri’. 


The Bridgeman Art Library/Keystone 


Retrato de James Prescott Joule, por John Collier, pintor 
clássico inglês. Óleo sobre tela. 1882. 


Uma vez que a dissipação de calor pode resultar 
em luz, como comentaremos mais adiante, no qua- 
dro Luz e calor, no capítulo 13 (página 260), esse 
efeito deu origem não só à invenção de aquecedores 
elétricos, mas também à invenção da lâmpada elé- 
trica incandescente, 

Em Eletricidade, a potência é uma grandeza extre- 


mamente útil, porque permite medir a energia elétrica 
consumida por qualquer aparelho elétrico, Basta conhe- 


cer a potência consumida por esse aparelho, que sem- 
pre consta de seus valores nominais. Veja o exemplo ao 


lado, que mostra a etiqueta de um aparelho elétrico com 
suas especificações. Note que, nesse caso, há dois inter- 
valos de potência: de 900 W a 1450 W, correspondente à 


potência consumida pelo magnétron (válvula geradora 
das micro-ondas), e de 800 W a 860 W relacionado à 
potência consumida pelo circuito que aciona e controla o 
magnétron, 


VALORES NOMINAIS EM 
APARELHOS ELÉTRICOS 


Os valores nominais indicam as condições de 
funcionamento de um equipamento de acordo 
com o fabricante. 

Em geral, são fornecidas a potência total que 
o aparelho consome em watts ou quillowatts e a 
diferença de potencial ou tensão em volts (veja a 
foto da etiqueta ao lado). 

Essa diferença de potencial é a “tensão de entra- 
da”, ou seja, a tensão ou diferença de potencial em 
que o aparelho deve ser ligado, que sempre é maior 
do que o “necessário” (as aspas indicam denomina- 
ção provisória; mais adiante, no capítulo 7, ela será 
definida como força contraeletromotriz) para com- 
pensar as perdas decorrentes da resistência interna 
do aparelho. 

Às vezes, no lugar da potência, é fornecida a 
corrente elétrica, sobretudo para equipamentos 
eletrônicos ou aparelhos que funcionam a pilha 
ou bateria. Equipamentos importados ou fabri- 
cados para exportação devem ter especificada, 
também, a frequência de variação da diferença de 
potencial. 

Alguns países, como o Brasil, adotam a fre- 
quência de 60 Hz, outros adotam 50 Hz. Esse últi- 
mo dado não aparece nos exercícios que apresen- 
tamos no volume 3 porque só se aplica a circuitos 
de corrente alternada. 


BQF0160 


CUIDADO 
ENERGIA DE MICRO-ONDAS 
NÃO REMOVA O GABINETE 


ATENÇÃO 
e A MANUTENÇÃO DESTE APARELHO DEVERÁ SER EXECUTADA POR 
TÉCNICOS DAS OFICINAS AUTORIZADAS. 
e NÃO REMOVA O GABINETE COM O APARELHO CONECTADO, PARA NÃO 
EXPOR O TÉCNICO A DESCARGAS DE ALTA-TENSÃO. 
e UTILIZE O FIO TERRA PARA SUA MAIOR SEGURANÇA. 


FORNO MICRO-ONDAS MODELO: NN-G69BH 
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 120V 60 Hz 
FREQUÊNCIA DE MICRO-ONDAS: 2.450 MHz 
POTÊNCIA DE SAÍDA / CONSUMO: (MICRO-ONDAS) 900 W / 1.450 W 

(RESISTÊNCIA) 800 W / 860 W 


PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS 


INDÚSTRIA BRASILEIRA 


x 

Lembrando que P RE e que o trabalho é a medida 
da energia, pode-se determinar a energia elétrica E con- 
sumida por um aparelho elétrico pela expressão: 


E=pPAt 


em que Até o intervalo de tempo em que essa potên- 
cia é consumida, ou seja, em que esse aparelho está 
em funcionamento. 

Essa expressão deu origem a uma unidade prática 
de eletricidade, o quilowatt-hora (kWh). 

Assim, 1kWh é a energia consumida por um apare- 


lho com potência de 1 quilowatt funcionando durante 
Thora. 

Lembrando que 1kW = 1000 W e 1h = 3600 s5, a 
relação entre essa unidade prática de energia e o joule, uni- 
dade de energia do SI, é: 

1,0 kwh =1 000 W - 3 600 s = 3,6 -10° W - s = 3,6 - 10° J 

O quilowatt-hora é uma unidade muito maior do que o 
joule e, por isso, mais prática para a medida do consumo 
de energia elétrica. Uma residência de classe média, por 
exemplo, consome cerca de 200 kWh por mês, número 
mais prático do que 720 milhões de joules. 


A rigor, a energia elétrica, que se mede e se paga em 
quilowatt-hora, é o trabalho realizado pela corrente elétri- 
ca que faz funcionar os mais variados equipamentos elé- 
tricos ou eletrônicos. Como o conceito de trabalho foi defi- 
nido com o objetivo de medir energia, essa denominação 
se justifica. 

Embora seja uma unidade mista, atípica e não faça 
parte do SI, nós também a usaremos, dada a sua ampla 
utilização em nossa vida cotidiana. 
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Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS “HH 


1. Um resistor, submetido à diferença de potencial de 


3,0 V é percorrido por uma corrente elétrica de in- 

tensidade i = 0,20 A. Determine: 

a) a potência dissipada por esse resistor; 

b) a potência dissipada por esse resistor quando 
é percorrido por uma corrente de intensidade 
i= 2,0 A supondo que sua resistência seja cons- 
tante. 


RESOLUÇÃO 

a) Basta aplicar a expressão da potência elétrica, 
P= Vi 
Para V = 3,0 Vei = 0,20 A, temos: 
P = 3,0 : 0,20 >P = 0,60 W 


o 
— 


Da definição de resistência elétrica, R = V aplica- 
i 


mos os valores do item a (admitimos que a resis- 
tência do resistor tem valor constante), obtendo: 


- 3,0 = 
"= o n" 150 
Aplicando agora a expressão P = Ri?, para 
i=2,0 A temos; 


P=15:202>P=60W 


Observação: A intensidade da corrente elétrica 
tornou-se 10 vezes maior (de 0,20 A para 2,0 A), 
enquanto a potência dissipada tornou-se 100 vezes 
maior (de 0,60 W para 60 W), pois a potência dissi- 
pada depende do quadrado do valor da intensidade 
da corrente. 


- Um ebulidor é capaz de levar 1,0 L de água (1,0 kg) 

de 20°C a 100 °C em 3,0 min. Calcule: 

a) a potência dissipada por esse ebulidor; 

b) o consumo mensal de energia elétrica desse 
ebulidor, supondo que ele seja utilizado em média 
10 min por dia. 

(Dado: calor específico da água: c = 4,2 : 10? J/kg + °C.) 


RESOLUÇÃO 


a) Admitimos que todo o calor fornecido seja absor- 
vido pela água, lembrando que Q = cmAT (veja 
capítulo 14, volume 2: usamos AT em vez de At 
para não confundir com o intervalo de tempo, 
representado por At). 
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Assim, temos param = 1,0 kg, 

c= 4,2-10? J/kg -°C e AT = 100 — 20 = 80 °C: 
Q= 4,2-10? -1,0 -80 > Q= 3,4-10°J 

Como P=- At=3,0min = 180set = Q, 


temos: 


p = 24-10 L p = 19 -103 W = 19 kW (com 
180 
dois algarismos significativos) 
b) Como o ebulidor funciona em média 10 min por dia, 


portanto 300 min ou 5,0 h por mês, a energia elé- 
trica consumida, dada pela expressão E = PAt, é: 


E =1,9 -5,0 E = 9,5 kWh 
Observação: Nos exercícios resolvidos 1 e 2, con- 
sideramos apenas a potência consumida. Não nos 


preocupamos com o rendimento, que será aborda- 
do no próximo capítulo. 


- Um estudante se propõe a economizar energia elé- 


trica em sua casa e a sua primeira resolução é redu- 
zir o tempo de banho e a potência do chuveiro. Em 
vez de meia hora por dia com o chuveiro na posição 
inverno, cuja potência é 5 400 W, ele resolve tomar 
banhos de quinze minutos com o chuveiro na posi- 
ção verão, cuja potência é 3000 W. Qual é a econo- 
mia mensal de energia elétrica, em quilowatt-hora, 
que ele vai conseguir se cumprir sua promessa? 


RESOLUÇÃO 


Se o estudante cumprir sua promessa, a redução da 
potência usada com chuveiro é: 
P=5400-3000>P=2400W=24kW 
Sendo 15 min = 0,25 h o tempo, em horas, econo- 
mizado por dia, temos: 

At a = 0,50 — 0,25 > At = 0,25h 

A energia elétrica economizada por dia é: 

Ej = Pst ia Ep 240,25 E= 0,60kWh 
Logo, a energia que o estudante economiza por 
mês (30 dias), E, será: 

Ec 30: E, > Enes 7 30 0,60 > E pes = 18 kWh 


Observação: Não colocamos o preço do quilowatt- 
-hora por ser um valor muito variável, mas você pode 
fazer esse cálculo e avaliar, em reais, a economia que 
esse estudante faria. Basta determinar o custo do 
quilowatt-hora por meio da conta de energia elétrica 
de sua casa. Verifique. 


EXERCÍCIOS TER 


1. Se uma lâmpada incandescente fabricada para ser li- 
gada em uma diferença de potencial de 110 V (ou 127 V) 
for ligada em uma diferença de potencial de 220 V, 
seu filamento se queima; se ocorrer o contrário, isto 
é, se uma lâmpada fabricada para ser ligada em uma 
diferença de potencial de 220 V for ligada em uma di- 
ferença de potencial de 110 V (ou 127 V), ela não quei- 
ma e acende com um brilho muito fraco. Explique por 
que isso acontece por meio da potência que seria dis- 
sipada no filamento se ela fosse ligada nessas dife- 
renças de potencial. Para facilitar a resposta, suponha 
que a resistência da lâmpada permaneça constante. 


N 


Um resistor, submetido a uma diferença de potencial 
de 3,0 V, dissipa uma potência de 12 W. Determine: 


a) a resistência elétrica desse resistor; 


b) a potência dissipada quando o resistor é percor- 
rido por uma corrente de intensidade i = 2,0 A, 
supondo a resistência constante. 


3. Uma banheira de 100 L de água (100 kg) deve ter 
sua temperatura elevada de 20 °C para 35 °C. Utili- 
za-se para isso uma resistência elétrica de 3,0 kW. 
Supondo que as perdas para o ambiente sejam 
desprezíveis, avalie: 


a) o tempo necessário para esse aquecimento; 


b) o consumo mensal de energia elétrica se essa 
resistência for utilizada diariamente. 


ado: Calor específico da agua: C — 4,2 + eos 
(Dado: cal ífico da ág 42:103]/kg ºC) 


4. Uma dona de casa resolve trocar cinco lâmpadas 
incandescentes de 60 W de sua casa pelo mesmo 
número de lâmpadas fluorescentes de 12 W. Supon- 
do que essas lâmpadas fiquem acesas em média 
6 horas por dia, qual a economia mensal de energia 
elétrica, em quilowatt-hora, que ela vai conseguir 
com essa troca? 


Lâmpada 
fluorescente 
de 12 W 


ò 


Wavebreakmedia/Shutterstock 


É Pr 


incandescente 
de 60 W 


2. Associação de resistores 


A tecnologia moderna tem possibilitado a criação 
de dispositivos elétricos e eletrônicos muito sofisti- 
cados, em que inúmeros componentes já adequada- 
mente associados atendem às mais variadas exigên- 
cias. Mas, em alguns casos, pode ser necessário 
associar dois ou três resistores, Por isso, é interes- 


sante saber como é possivel associá-los e qualo valor 
do resistor equivalente à associação. 

As associações podem ser feitas colocando-se os 
resistores em série, quando todos são percorridos pela 
mesma corrente elétrica, ou em paralelo, quando todos 
têm seus terminais ligados à mesma diferença de 


potencial. É possível ainda compor uma associação 
mista. Veja exemplos de associações de resistores: 


—NVW TAVA A ə 


R. R, R, 


2 3 


1 


Três resistores em série. 


R, 


Três resistores em paralelo. 


R, 


R, 


Associação mista de três resistores. 


O valor R, do resistor equivalente a uma associação 
em série de resistores, cujos valores são Ri Ra Rg Ro é: 


R =R +R +R +. +R, 


Se a associação for em paralelo, o valor do resistor 
equivalente será Ry dado pela expressão: 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


4. Dispõe-se de três resistores de resistência 
R=200,R,=300eR,=600. 
Qual a resistência do resistor equivalente quando 
esses resistores: 
a) são associados em série (R)? 
b) são associados em paralelo (Rj)? 
c) compõem a associação mista (R) da figura 

abaixo? 


R, 


3 


Observação: Em todos os esquemas de associa- 
ções de resistores, as linhas que representam as 
ligações entre eles são supostos condutores de 
resistência nula. 


RESOLUÇÃO 


a) Se os resistores estão associados em série, 
conforme a figura abaixo: 


R=200 R, =309 R,=600 


www 


basta somar o valor de suas resistências: 
R =R +R, +R =R, = 20 + 30 + 60> 
>R =N0Q 


b) Se os resistores estão associados em paralelo, 
conforme a figura a seguir: 


R, = 20 0 


R,=300 


R,= 600 


basta aplicar a expressão: 


114,44 
=—+—+ 
R R R RR 20 30 60” 


= 
=s 
=à 
=ð 
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c) Naas 


sociação mista, R; e R, estão associados 


em paralelo e ambos estão associados em série 


com R, o que permite simplificar o esquema, 


como mostra a figura a seguir: 
R, 
R, K N, 
AAA 5 o 
HA R, Fi 
R; 
R, é a resistência equivalente a R, e R, 


Em seguida, obtém-se a resistência do resistor 


equivalente a R, e R, a partir da expressão 


A 

R 
p 

1 


R 
p 


1 1 
a + ea 
R, R, 


1 1 


= 50 ton >R 200 


30 60 


Para obter R „basta associar em série R, com o 


resistor equivalente Ry Obtemos, então: 


R =R +R =R,=20+20=R,=400 


Observação: Na associação em paralelo (item b), 


a resistê 


ncia do resistor equivalente é sempre 


menor do que a resistência de qualquer resistor 


da assoc 


iação. Isso porque qualquer resistor em 


paralelo representa um caminho a mais para a cor- 


rente elé 


trica e, desse modo, nessa associação, 


sempre passa uma corrente de maior intensidade 


que emq 


ualquer de seus resistores. 


Na associação a seguir, os resistores têm resistências 
R, = 100 Q, R, = 200 Q, R, = 300 Q e R, = 300 Q. 
Sabe-se que entre os pontos A e B há uma diferença 
de potencial de 120 V. 


R, 
R, R, 
o AAA o 
A R, B 


Determine: 

a) a resistência do resistor equivalente a essa 
associação; 

b) aintensidade da corrente elétrica em cada resistor; 

c) a potência dissipada em cada resistor. 


RESOLUÇÃO 
a) Podemos redesenhar a associação do seguinte 
modo: 
R, R, R, 
A B 
R 


4 


vê-se, então, que os resistores do ramo superior 
estão em série, cuja resistência equivalente, R, é: 


R. =R, +R, + R =R, = 100 + 200 + 300 = 
> R,= 6000 


Redesenhando a associação agora com R, e R, 
temos: 


R, 


Logo, os resistores R, e R, estão associados em 
paralelo, então a resistência equivalente, R, à 
associação é: 


A Mad AA 
“RR 600300 


> R,=200 0 


b) Voltando à última figura, podemos notar que os 
terminais dos resistores R, e R, estão ligados 


aos pontos A e B, entre os quais há uma diferen- 
ça de potencial Vig 20 V. Logo, da lei de Ohm, 
podemos determinar a intensidade da corrente, 
l que atravessa Ri 


Va =R, i = 120 = 600- i = i = 0,20 A 


Como a corrente elétrica que passa por R. pas- 
sa também por R, R, e Ras intensidades das 
correntes que passam por esses três resistores 
(i, e L) são iguais a i, Logo: 


i=} =i =0,20A 


1 


Para o resistor Ry temos: 
V 7 R, 4 => 120 = 300 -i =i, = 0,40 A 


c) Para determinar a potência dissipada em cada 
resistor, pode-se usar qualquer das três pri- 
meiras expressões do item 1, página 104. Como 
temos as resistências e a intensidade de cor- 
rente em cada uma, optamos pela expressão 
P = Ri2, Temos então: 


e para R; 
P = R => P, = 100 : 0,20 > P= 4,0 W 


e para R; 
P, =R >P = 2000,20 >P,=8,0 W 


e para Ry; 
P= RÉP = 300: 020P =12W 


* para R; 


P, = R} =P, = 300 - 0,40? =P, =48W 


Observação: Podemos verificar a validade desses re- 
sultados determinando a intensidade da corrente 
total que atravessa essa associação e a potência to- 
tal nela dissipada. Como a resistência R, = 200 Q 
está ligada à diferença de potencial V,, = 120 V, a in- 
tensidade da corrente, i que atravessa toda a asso- 
ciação é: 

Va 7 Ro i= 120 = 200 -i= i= 0,60 A 

E a potência total, P, dissipada é: 


P=R?>P=200:060º>P=72W 


Note que | = i, + i, ou seja, a intensidade da corren- 
te, i = 0,60 A, se divide em dois ramos, um de inten- 
sidade Ei 0,40 A e outro de intensidade = 0,20 A, 
o que está de acordo com o princípio da conser- 
vação da carga elétrica. Verificamos também que 
P=P+P,+P,+P,oquenessecaso, está de acor- 
do com o princípio da conservação da energia, uma 
vez que a potência é a razão da energia pelo tempo. 
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EXERCÍCIOS TS 


5. As figuras representam três associações de resis- 
tores, entre os pontos A e B. Identifique cada uma 
(série, paralela ou mista). Justifique. 


Ao 
Figura a 
oB 
Figura b 
o O 
A B 
A 
Figura c 
L opg 


6. Em uma associação de resistores, qual a relação entre 
a soma das potências dissipadas em cada resistor e a 
potência dissipada no resistor equivalente? Justifique. 


7. Dispõe-se de quatro resistores de resistências 
R, = 100 Q, R, = 200 Q, R, = 300 Q e R, = 600 Q. 
Qual é a resistência do resistor equivalente quando 
esses resistores: 

a) são associados em série (R_)? 
b) são associados em paralelo (Rj)? 
c) compõem a associação mista (R ) da figura 


mc 


abaixo? 
R, 
R, 
o O 
R, 
R, 
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3. Resistividade 


Considere três pedaços de fios de mesmo material 
com diferentes comprimentos Ze diferentes áreas de 
seção normal S, como mostram as figuras abaixo. 


Pode-se verificar experimentalmente que a resistên- 
cia elétrica (R) de cada um desses pedaços de fio varia de 
acordo com as seguintes relações de proporcionalidade: 


e Ré diretamente proporcional ao comprimento 4; 


e Ré inversamente proporcional à área da seção nor- 
mal S. 

Reunindo esses dois resultados experimentais, a 
expressão matemática do valor da resistência elétrica 
R de cada pedaço de fio de comprimento € e área de 
seção normal S pode ser escrita na forma: 


A constante p (letra grega "rô"), como sempre ocorre 
nas relações de proporcionalidade obtidas experimental- 
mente, depende do fator que permaneceu constante na 
experiência, Nesse caso, esse fator é o material de que é 
feito o fio. Por isso essa constante é chamada de resistivi- 
dade do material. 

A expressão matemática que permite determinar a 
resistividade (p) de determinado material decorre da 
expressão anterior: 


Como no Sl a resistência elétrica é medida em ohm, 
a área é medida em metro quadrado e o comprimento 


QX m? 
m 1 
ou simplesmente Q -m (ohm - metro). Por ser uma 


em metro, a unidade de resistividade no Sl é 


grandeza utilizada na prática para o cálculo da resis- 
tência de fios condutores, para os quais o comprimen- 


to se mede em metro e o diâmetro, em milímetro, a 
resistividade costuma ser expressa em uma unidade 
mista: O -mm?/m. 

Assim como a resistência elétrica, a resistividade 
expressa a maior ou menor fluidez com que a corrente 
elétrica atravessa determinado material, 

Veja a tabela: 


Resistividade de alguns materiais (a 20 ºC) 
Material p (Q-m) 

Condutores 
Prata 1,6 : 10-8 
Cobre 1,7 +1078 
Ouro 2,4: 1078 
Alumínio 2,8 : 1078 
Tungstênio 5,6: 1078 
Ferro 1,0 -107 
Platina 11:107 
Chumbo 2,2107 
Níquel-cromo 15:10 
Semicondutores 
Carbono (grafite) 3,5105 
Germânio 4,6: 1071 
Silício 2,5107 
Isolantes 
Vidro de 10° a 10 
Borracha dura =10” 
Enxofre 10” 
Quartzo fundido 7,52107 


Uma aplicação imediata da resistividade dos mate- 
riais são os reostatos, resistores de fio que se tornam 
variáveis por meio da variação do seu comprimento. 


Veja as figuras. A figura a mostra um reostato de labo- 
ratório didático. Movendo o cursor acima do fio metáli- 
co enrolado no suporte cilíndrico, varia-se o compri- 
mento do fio e sua resistência elétrica. A figura b é o 
símbolo do reostato. 


lan M. Butterfield/Alamy/Other Images 


Figura b 


Figura a 


A resistividade de um material não é constante. Para 
a maioria dos metais, a resistividade aumenta com a 
temperatura. O filamento de uma lâmpada acesa tem 
uma resistência elétrica muito maior do que o mesmo 
filamento à temperatura ambiente, pois a resistividade 
do tungstênio, material de que é feita a maioria dos fila- 
mentos, aumenta com o aumento da sua temperatura. 

A expressão matemática que relaciona resistivida- 
de e temperatura é obtida experimentalmente. Sendo 
p, aresistividade à temperatura t, (em geral, t, = 20°C), 
a resistividade à temperatura t é dada por: 


p= pl t alt= tol 


em que a é o coeficiente de resistividade em relação 
à temperatura, medido em K!ou ºC”, Veja a tabela: 


Coeficiente de resistividade de 
alguns materiais (a 20 °C) 
Material a (KouºC-) 
Cobre 3,9 - 10=™ 
Platina 3,9 -10 
Tungstênio 4,5 +10" 
Níquel-cromo 4,0 -1074 
Carbono (grafite) —5,0-10-4 
Manganina 1,0 - 10º 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


6. Dispõe-se de um fio de cobre e outro de níquel- 


-cromo (liga de níquel e cromo), ambos de seção 
normal de 1,0 mm” de área. Qual deve ser o com- 
primento de cada fio para obter-se uma resistên- 
cia elétrica de 10 0? 

(Dados: resistividade do cobre: Pa Z517: 108E Q. m; 
resistividade do níquel-cromo: Pac 15:10º0:-m) 


RESOLUÇÃO 


Aplicando a expressão R = p L ao cobre, sendo 


R=10Q eS = 1,0 mm? = 1,0 -10º m?, obtemos o 
valor do comprimento do fio de cobre (€, ): 
lou 
—— > 
10 -105 
> £l = 590 m (com dois algarismos significativos) 


€ 
R= pp a S1070: 


Aplicando os mesmos valores ao fio de níquel-cro- 
mo, obtemos: 


€ £ 
R=p c = 210=15:10º%:-—— > 
S 10 : 1076 


> l = 6,7 m (com dois algarismos significativos) 


Observação: Esse resultado mostra bem o signifi- 
cado da resistividade elétrica. Mostra também por 
que a maioria das resistências elétricas de fio para 
aquecimento é feita de níquel-cromo, liga metálica 
desenvolvida especificamente para essa finalidade. 


- Os fios elétricos são aproximadamente cilíndricos e 
comercializados de acordo com sua bitola, que cor- 
responde aproximadamente ao diâmetro da seção 
normal. Qual a razão entre as resistências elétri- 


cas de dois rolos de fio de mesmo material, mesmo 
comprimento e bitola de 0,50 mm e 2,0 mm? 


RESOLUÇÃO 


Sejam R, a resistência elétrica do rolo de fio de 
0,50 mm de diâmetro, de seção normal S, e R, a 
resistência elétrica do rolo de fio de 2,0 mm de diâ- 
metro, de seção normal S. 


Lembrando que as seções normais desses fios são 
circulares, que a área de um círculo de diâmetro d é 


S = ]T. de que ambos os rolos têm o mesmo 
4 


comprimento £, da expressão R = p: £ temos: 
5 
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* para o rolo de resistência R, e diâmetro d; 
La E 
R, =P Tg © 
4 1 


* para o rolo de resistência R, e diâmetro d,; 


€ 
R =p; p (1) 

Ei 

4 
Sendo d, = 0,50 mme d, = 2,0 mm os diâmetros 
desses fios, dividindo (1) por AD membro a mem- 
bro, obtemos: 
R d R 2020 R 16 


> > 
R ER, 05020 R 1 


2 2 2 


>R = 16R, 


. A resistência elétrica de um termômetro de platina 


éR - 50 Q, à temperatura = 20 ºC, Determine 
o valor dessa resistência quando esse termômetro 
mede 100 “C (temperatura da água em ebulição à 
pressão normal). 

(Dados: resistividade da platina a 20 ºC; 

ps 1070: m; coeficiente de resistividade em 
relação à temperatura da platina: œ, = 3,9 - 107º ce) 


RESOLUÇÃO 

De início, determinamos a resistividade da platina a 
100 °C: 

p=pli+alt- t)]= 

=> p=1,1:10[1+3,9-10(100 — 20)] = 

=>p= 14:107 Q.:m 


Aplicando a expressão R = p- £ a 20 °C, temos: 


50=11:107 -£ © 


Como a razão + é praticamente constante para 


essa variação de temperatura, a resistência R a 
100 °C pode ser assim expressa: 


R=14:107:£ 


De O e AD obtemos: 


R = 64 Q (com dois algarismos significativos) 


Observação: Note que, mesmo considerando o 
coeficiente de resistividade constante para essa 
variação de temperatura, o que nesse caso é váli- 
do, o resultado mostra que é quase sempre falsa a 
suposição de que a resistência de um condutor não 
varia com a temperatura. 


EXERCÍCIOS 


10. 


11. 


12. 


Suponha que você divida um pedaço de fio metálico 
em dez pedaços iguais e os reúna, formando um 
feixe. Qual a razão entre o valor da resistência elé- 
trica do pedaço de fio inicial e o valor da resistência 
elétrica desse feixe? 


Se a resistência de um resistor aumenta quando ele 
se aquece, a lei de Ohm é válida para resistores des- 
tinados ao aquecimento? 


Dispõe-se de um fio cilíndrico de cobre de 1,0 mm 

de diâmetro. 

a) Qual deve ser o comprimento desse fio para 
obter-se uma resistência elétrica de 1,0 Q? 

b) Qual deveria ser o diâmetro de um fio de níquel- 
-cromo para se obter a mesma resistência com 
o mesmo comprimento do fio de cobre? 

(Dados: resistividade do cobre: 

Pa = 1,7 : 1078 Q - m; resistividade do níquel-cromo: 

Py = 1,5 -1075 Q- m.) 


Você quer construir um ebulidor com um fio de 
níquel-cromo de 0,50 mm de diâmetro que dissipe 
uma potência de 1200 W quando ligado a uma dife- 
rença de potencial de 220 V. 


a) Qual o comprimento desse fio? 

b) Se o fio tivesse 0,80 mm de diâmetro e fosse 
ligado em 127 V, qual seria o seu comprimento 
para dissipar a mesma potência? 

(Dado: resistividade do níquel-cromo: 

Pac = 1,5 -100 - m.) 


Observação: Como o coeficiente de resistividade do 
níquel-cromo é muito pequeno (4,0 - 1074°C7)) até a 
temperatura de ebulição da água, a resistividade do 
níquel-cromo (p, - = 1,5 - 1078 Q - m, medida a 20 ºC) 
pode ser considerada constante. 


A resistência elétrica de um termômetro de platina 
é R, = 50 Q à temperatura t, = 20 °C. 

A que temperatura deve estar esse termômetro 
quando essa resistência chegar a 75 0? 


(Dados: resistividade da platina a 20 °C: 
Pp = 11:1070 - m; coeficiente de resistividade em 
relação à temperatura da platina, o, = 3,9 - 10º SC) 
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13. Depois da lâmpada incandescente e do ferro elé- 


trico, a torradeira elétrica foi o eletrodoméstico 
em que a nascente indústria de eletrodomésticos, 
surgida no final do século XIX, mais investiu. 

O grande obstáculo para a sua construção foi a 
obtenção de um material que pudesse ser aquecido 
pela passagem da corrente elétrica ao ar livre sem 
oxidar-se, o que foi conseguido em 1905, com a cria- 
ção da liga níquel-cromo. Três anos depois, foi lança- 
do o primeiro modelo comercial de torradeira elétri- 
ca, logo aperfeiçoado com o lançamento de um novo 
modelo no ano seguinte (veja imagens a seguir). 


TheToaster Museum Foundation/Arquivo da editora 


Torradeira GE-D72, lançada no mercado em 1909. 


cesta metálica isolantes (1 de 4) 


para fatia de 
pão 


T resistências 
de 
aquecimento 
(1 de 4) 


conectores 
elétricos 


base de porcelana 
decorada 


Descrição dos elementos da torradeira GE-D12. 


A potência dessa torradeira era de 600 W, quando 
ligada a uma diferença de potencial de 120 V. 
Sabe-se ainda que uma fatia de pão se torna uma 
torrada de aparência e gosto agradável quando 
aquecida a cerca de 150 ºC, e que, até essa tempe- 
ratura, a variação da resistividade do níquel-cro- 
mo (pc = 1,5 - 10-80 - m, medida a 20 °C) é des- 
prezível. Supondo que o diâmetro do fio fosse de 
0,50 mm (não encontramos dados a respeito), 
determine o comprimento total do fio usado nes- 
sa torradeira. 
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Smithsonian Institution Libraries/Arquivo da editora 


1. O efeito Joule e a queima 
da palha de aço 


Esta demonstração é muito simples, segura e de gran- 
de efeito. 

Providencie duas ou três pilhas grandes, novas e alcali- 
nas, e ligue-as em série num suporte de pilhas com dois 
terminais de fios flexíveis com pontas descascadas. Colo- 
que uma palha de aço sobre uma base metálica (uma 
assadeira de alumínio, por exemplo) e encoste os termi- 
nais na superfície da palha, em dois pontos próximos. Veja 
a figura: 


pilhas 


fio 


pontas descascadas 
palha de aço 


Á ms) \ 


A corrente elétrica que percorre os fios da palha de aço 
entre esses terminais vai aquecê-los. Como eles são muito 
finos, rapidamente tornam-se incandescentes, e toda a 
palha acaba pegando fogo. É um fogo tênue, sem chama, 
que não oferece perigo algum, desde que não se propague 
— daí a necessidade da proteção da base metálica. 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


assadeira de 
alumínio 


CONTEÚDO 
DIGITAL 


2. Cálculo do valor de uma 
conta de energia elétrica 


Você pode avaliar o consumo mensal de energia elétrica 
de sua casa e conferi-lo com a medida direta do consumo no 
wattímetro, o “medidor de luz", e com o valor que aparece na 
conta fornecida pela concessionária. 

Para avaliar o consumo mensal, faça um inventário de 
todas as lâmpadas, aparelhos elétricos e eletrodomésticos 
de sua casa. Anote a potência nominal de cada um, P, em 
quilowatts, e avalie o tempo médio diário de uso de cada 
aparelho, At, em horas. Com o produto P - At obtém-se a 
energia elétrica média que cada lâmpada ou aparelho con- 
some por dia, E, em quilowatt-hora. Multiplicando esse 
valor por 30, você obtém o consumo médio mensal, E, es 
dessa lâmpada ou aparelho. A soma de todos esses valores 
dá o total mensal do consumo médio de energia elétrica de 
sua casa. A tabela a seguir, com dois exemplos, vai facilitar 
muito seu trabalho. 
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Descrição Lemmpack Geladeira 
da sala 
Potencial nominal 
P (kW) 0,10 0,50 
Tempo médio diário de 
funcionamento At (h) a GO 
Energia consumida por dia 
E. (kWh) 0,50 3,0 
Energia consumida por mês 1 90 
E e = 30E,, (kWh) é 


No caso da geladeira, o tempo médio é uma avaliação 
sugerida pelas empresas distribuidoras de energia. As gela- 
deiras ligam e desligam de acordo com o uso, com a quan- 
tidade de vezes que a porta é aberta. Como você pode ver, 
esses valores são avaliações e devem ser conferidos. 

Para medir o consumo real com o auxílio do wattime- 
tro, você pode escolher um intervalo de 10 dias, pelo 
menos, fazendo a leitura no primeiro e no último dia. 
Atualmente, os wattímetros instalados nas residências 
são digitais e fornecem a medida direta do consumo até o 
momento da leitura. Mas ainda há muitos wattímetros 
antigos, cuja leitura explicamos a seguir. Veja duas possi- 
veis configurações dos ponteiros dos marcadores do watti- 
metro e as medidas correspondentes: 


Medida no décimo dia: 3564 kWh 


Note que cada relógio é percorrido num sentido e cor- 
responde a um dígito, o primeiro na casa do milhar (10º), o 
segundo na casa das centenas (10º), o terceiro na casa 
das dezenas (10'), e o último na casa das unidades. No 
nosso exemplo, o consumo de energia nesse periodo é 
3564 kWh — 3478 kWh = 86 kWh, o que dá uma média 
mensal de 258 kWh. 

Essa medida real permite que você confira suas avalia- 
ções anteriores e a própria conta de energia elétrica. 


ATIVIDADES PRÁTICAS 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Para isso, basta verificar o valor do consumo na conta 
correspondente ao mês em que você fez sua avaliação e 
medidas. É importante notar que as companhias distribui- 
doras não costumam medir o consumo todo mês. Em geral, 
fazem a medida em um mês e repetem esse resultado nos 
dois ou três meses seguintes, quando medem novamente 
e fazem os acertos. Se houver grandes discrepâncias, você 
deve rever suas avaliações e medidas. Caso você não se 
convença de seus erros, consulte seu professor ou mesmo 
a companhia fornecedora. 


3. Lâmpada de arco 


Um dispositivo relativamente simples de fazer e que pro- 
duz um efeito notável é uma lâmpada de arco. Ela permite que 
você reviva um dos estágios da evolução tecnológica da 
invenção da lâmpada elétrica. Em 1850, o físico francês Léon 
Foucault (1819-1868), com a colaboração de Louis Jules 
Duboscq (1817-1886), técnico em Óptica e hábil construtor 
de instrumentos científicos, inventou esse dispositivo 
movido a corda — o regulador de Foucault-Duboscq -, que 
mantinha os carvões a uma distância constante, criando 
uma lâmpada de arco com iluminação controlada e unifor- 
me. Veja a foto abaixo: 


arco de luz 


Fac-simile/Arquivo da editora 


Você deve pedir ao seu professor que retire o carvão 
que existe dentro de uma pilha grande comum, não alcali- 
na. A pilha pode ser usada, mas não muito velha; caso con- 
trário, o carvão dificilmente poderá ser retirado. Para que a 
lâmpada acenda, você deve providenciar, sempre com o 
auxílio de um adulto, dois suportes metálicos de lâmina 
ou fio de cobre sólido, de 2 mm a 3 mm, por exemplo, nos 
quais os carvões possam ser presos e encostados ou afas- 
tados. Afile as pontas dos carvões que vão ser encostadas. 


Veja a foto: 


dos fotógrafos 


Rui Vieira/Emerson Izidoro/Acervo 


Dois carvões de pilha afilados na ponta, presos por duas 
lâminas de cobre, de maneira que possam ser encostados. 


Para que a lâmpada acenda, é necessário uma tensão 
de cerca de 70 V, por isso é preciso colocar em série, com o 
dispositivo, outra resistência elétrica. É difícil saber qual 
funciona melhor. 

Em geral, resistências de chuveiros elétricos comuns 
funcionam bem, mas devem ser imersas na água. De qual- 
quer forma, é preciso experimentar. A foto abaixo mostra 
uma sugestão para a montagem completa. 


Rui Vieira/Emerson Izidoro/Acervo dos fotógrafos 


Lâmpada montada com a resistência 
colocada em série. 


Como o brilho da lâmpada é muito intenso, recomenda- 
-se proteger a vista com um vidro escuro colocado à frente 
da lâmpada. Para fazê-la acender, ligue na tomada, em 127 V 
ou 220 V, e encoste os carvões com o auxílio de uma chave 
de fenda, por exemplo. Tenha o cuidado de segurar a chave 
de fenda pela parte isolante plástica. Assim que o contato se 
estabelecer e as pontas do carvão se tornarem incandes- 
centes, basta afastá-las um pouco. Forma-se um arco lumi- 
noso, de luminosidade muito intensa, entre as duas pontas 
do carvão. 

Se a lâmpada não acender, é porque a tensão está mui- 
to baixa; deve-se então substituir a resistência em série. 
Se acender com muita intensidade e os carvões queima- 
rem, é porque a tensão está muito alta e a recomendação é 
a mesma, 

Nunca é demais prevenir: embora não seja uma expe- 
riência perigosa, você não deve tentar fazê-la sozinho. 
Peça ajuda ao professor ou a alguém familiarizado com 
eletricidade. 
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Geradores e circuitos 
elétricos 


no ou poraquê, peixe de água doce da região amazônica, tem de 1a 2,5 m de 
comprimento e até 25 cm de diâmetro. Na cauda, que ocupa cerca de quatro quintos do seu 
comprimento, está situada a sua fonte de energia elétrica — os eletrócitos. Dependendo do 


tamanho e da vitalidade do animal, esses eletrócitos podem gerar uma potência de até 1200 W, 
em pulsos que duram cerca de 3 milésimos de segundo, descarga suficiente para atordoar uma 
pessoa e matar pequenos animais. Curiosamente, foi a descoberta de uma eletricidade animal 
— equivocada, na época — que levou o ser humano à invenção da sua primeira fonte contínua de 
energia elétrica e permitiu que se construíssem os primeiros circuitos e aparelhos elétricos. 

A geração de corrente elétrica e o estudo de circuitos elétricos simples são o assunto deste 
capítulo. 
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o Enguia-elétrica ou poraquê, 
oe +. (Electrophorus electricus) 


Photos.com/Jupiter Images 


1. Da eletricidade animal 
a pilha de Volta 


Na década de 1780 o anatomista italiano Luigi Gal- 
vani (1737-1798) iniciou uma série de estudos sobre 
um fenômeno descoberto havia quase um século, 
ilustrado na gravura abaixo: um bastão, depois de car- 
regado eletricamente em uma máquina eletrostática 
(à esquerda da figura), ao tocar as pernas de uma rã, 
morta e dissecada, ligada à Terra (sobre a mesa, à 


direita da figura), provocava nelas uma forte e repenti- 
na contração. Muitos pesquisadores se interessaram 
por esse fenômeno que, para Galvani, demonstrava a 
existência de uma eletricidade animal, teoria que 
publicou em 1791. 


- BENEH k = 
Am AVES ABES Aa O SETE SAR 


7 


Extraída de GALVANI, Luigi. De viribus electricitatis in motu 
musculari commentarius. De Bononiensi Scientiarum et Artium 
Instituto atque Academia Commentarii, v. 7, Bononiae, Ex 
Typographia Instituti Scientiarum, 1791. 


CONEXÕES: BIOLOGIA 


Galvani imaginava que os animais geravam eletricida- 
de externa (ou algo semelhante), mas essa ideia não tem 
elação com o que sabemos hoje sobre a eletricidade ani- 
mal. Como foi dito, Volta percebeu que os pulsos elétricos, 
que faziam com que as pernas da rã se mexessem, resul- 
tavam das reações químicas entre os metais e os líquidos 
com os quais Galvani manipulava essas rãs. Mas Volta 
também errou porque negou a existência da eletricidade 
animal, e hoje sabemos que ela existe, inclusive externa- 
mente (como no poraquê). 


Alessandro Volta (1745-1827), físico italiano, já cita- 
do no capítulo 2, não aceitou essa teoria e orientou 
suas pesquisas na procura de pares metálicos e solu- 
ções líquidas que sempre apareciam nesses experi- 
mentos e que eram, para ele, a origem dessa eletricida- 
de. Para isso procurou “mostrar que é possível gerar 
um fluxo durável de eletricidade pelo simples 'contato 
de substâncias condutoras de diferentes espécies! 
(como ele diria mais tarde), isto é, sem o uso de nenhum 
elemento biológico no circuito. Mas, como não obteve 
resultado com o simples contato de dois metais, Volta 
teve a feliz ideia de interpor entre esses metais uma 
solução líquida (hoje chamada de eletrólito). Essa foi a 
verdadeira chave de sua descoberta”. (DECKER, Fran- 
co. Volta and the “pile”. Departamento de Química 
da Universidade de Roma La Sapienza, jan. 2005. 
Disponível em: <http://electrochem.cwru.edu/encycl/ 
art-v01-volta.htm>. Acesso em: 6 abr. 2013.) 

Volta passou, então, a experimentar com sucesso 
pilhas de pares de discos de diferentes metais separa- 
dos por discos de cartão ou feltro embebidos em dife- 
rentes soluções. Em 20 de março de 1800, apresentou 
o relato de sua descoberta em uma carta, que conti- 
nha a ilustração abaixo. Nela se veem quatro pilhas de 
pares de discos de zinco (Z) e prata (A) separados por 
discos de papelão umedecidos em uma solução liqui- 
da (que é recolhida nas tinas, logo abaixo), ligados em 
cima e embaixo por barras condutoras (C). O polo 
positivo fica na base do disco de prata, à esquerda,e o 
negativo, na base do disco de zinco, à direita. 


Royal Society, Londres/Arquivo da editora 


Ilustração original de Volta, publicada em 1800 em 
um artigo na revista Philosophical Transactions, da 
Royal Society, Londres, Inglaterra. 


117 


CAPÍTULO 7 — GERADORES E CIRCUITOS ELÉTRICOS 


Segue-se a transcrição de um trecho do artigo 
citado na legenda da página anterior, Além de mostrar 
o entusiasmo de Volta por sua descoberta, ele retrata 
também a informalidade com que eram tratadas as 
descobertas científicas naquela época: 
“Sim! O aparelho de que falo e que, sem dúvida, 
vos surpreenderá, consiste apenas na montagem de 
um certo número de bons condutores de diferentes 
tipos dispostos de determinado modo, São necessá- 
rias trinta, quarenta, sessenta ou mais peças de cobre 


ou, melhor ainda, de prata, ficando cada uma delas em 


contato com uma peça de latão ou, melhor ainda, com 


peças de zinco, e um igual número de camadas de 
água ou outro líquido que seja melhor condutor que a 


água pura, de preferência água salgada ou uma solu- 
ção alcalina, ou então, camadas de cartão ou couro 
bem impregnadas por esses líquidos”, 


Por causa dessa disposição de discos empilhados, 
esse dispositivo tornou-se conhecido como pilha de 
Volta. Foi o primeiro gerador químico capaz de produ- 
zir uma quantidade continua de cargas elétricas 
durante um intervalo de tempo razoavelmente longo. 
Curiosamente, Volta, que fez sua descoberta negan- 
do a existência de uma eletricidade animal, acabou por 


reproduzir em sua montagem a eletricidade animal, que 


de fato existe e já era conhecida na época, embora ainda 
não identificada como tal. É o que revela o relato a seguir, 
do livro O mundo da eletricidade, de Otaviano de Fiore di 
Cropani. São Paulo: Eletropaulo, 1987. p. 41, 

“Os povos da Antiguidade conheciam bem certos 
bagres, raias e enguias, dotados de um temível poder: 
segurá-los ou apenas estar próximos deles na água 
podi 


a causar doloridas contrações musculares, mal- 
-estar súbito, perda dos sentidos e, para pequenos 
animais, até mesmo a morte. No caso de algumas 


doenças, os médicos receitavam ao paciente um con- 
tato com esses peixes. Faziam-no sem desconfiar 
que o espasmo provocado era um fenômeno de natu- 
reza semelhante ao raio celeste, 

Apenas no século XVIII, os estudiosos da eletricida- 
de começaram a suspeitar que os choques provocados 
pela garrafa de Leyden pareciam-se muito com os cau- 
sados pelos peixes. Com as primeiras provas experi- 
mentais, a certeza logo se espalhou: havia, de fato, ani- 
mais que produziam espontaneamente fluido elétrico"! 
Faraday demonstrou isso de forma cabal ao medir a 
corrente dos animais com um galvanômetro.” 


118 UNIDADE 2 - ELETRODINÂMICA 


O estudo da eletricidade animal revelou uma sur- 
preendente semelhança com a montagem de Volta, 
Veja a figura abaixo, que mostra um esquema da ana- 
tomia do órgão elétrico do poraquê, peixe que ilustra a 
abertura deste capítulo: 


Daniel Zukowski/Yale University 


O primeiro detalhe mostra as pilhas de eletrócitos, 
células ligadas em série (para aumentar a diferença de 
potencial) e em paralelo (para aumentar a intensidade 
da corrente). O segundo e o terceiro detalhes mos- 
tram uma célula individual e canais que, quando aber- 
tos, permitem a passagem das substâncias químicas 
que reagem e geram a diferença de potencial neces- 
sária para a descarga elétrica. 

A disponibilidade de uma fonte contínua de eletricida- 
de deu um extraordinário impulso no estudo e conheci- 


mento da eletricidade. Ela deixou de ser apenas um fenô- 
meno cuja maior aplicação era despertar a curiosidade 
científica em espetáculos públicos de choques e faíscas 


para se tornar uma das mais importantes tecnologias 
que o ser humano desenvolveu ao longo da História. 


A invenção da pilha tornou Volta uma celebridade em sua época. 
Nesta pintura, em pé, ele a apresenta a Napoleão Bonaparte 
(afresco de Gaspero Martinellini sobre desenho de Nicola 
Cianfanelli). 


Museo di Fisica e Stori: 


Akg-Images/Nimatallah/Latinstock 


2. Geradores químicos e 
força eletromotriz 


A propriedade dos geradores químicos de produzir 
quantidades contínuas e uniformes de carga elétrica 
levou os físicos a formularem um novo conceito e uma 
nova grandeza física, capaz de definir essa proprieda- 
de: a força eletromotriz. 


GERADORES QUÍMICOS 


Sempre que dois metais diferentes são imersos 
num eletrólito, solução líquida que se dissocia em 
íons, obtemos um gerador químico. 

Vamos considerar um gerador químico elemen- 
tar: uma placa de cobre e outra de zinco imersas 
numa solução diluída de ácido sulfúrico. Veja a 
figura abaixo: 
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Pilha elementar: uma placa de cobre e uma de 
zinco imersas numa solução de ácido sulfúrico. 


Cada molécula de ácido sulfúrico (H SO) em 
água decompõe-se em dois íons H* e um SOZ. 
Por sua vez, essa solução ácida desloca íons Cu”te 
Znº*da estrutura cristalina das placas de cobre e de 
zinco. Como o zinco é mais solúvel do que o cobre, 
passa para a solução uma quantidade muito maior 
de íons Znº* do que íons Cu”. 

Então, a placa de zinco se torna “mais negativa” 
do que a de cobre, ou seja, ela terá uma quantidade 
muito maior de elétrons livres em excesso do que a 
de cobre. Se ambas forem ligadas por um fio con- 
dutor, os elétrons livres da placa de zinco fluem 
para a placa de cobre, estabelecendo uma corrente 
elétrica entre elas. Esse processo é lento, o que per- 
mite a utilização da corrente elétrica durante um 
tempo razoavelmente longo, até que os reagentes, 
como a própria placa de zinco, se extingam. 


Esse nome, apesar de inadequado, foimantido por 
tradição. Ele foi adotado numa época em que, além de 
não estar muito clara a distinção entre força e energia, 
a natureza da eletricidade e do funcionamento dos 
geradores químicos era pouco conhecida. 

Para entender a ideia que originou e justifica esse 
novo conceito, apresentamos uma analogia, ilustrada 
na figura abaixo. 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


O menino eleva a bola do nível mais baixo da rampa 
ao nível mais alto da calha — ele realiza trabalho, e a bola 
adquire energia potencial gravitacional. Solta a bola no 
alto da calha, ela desce e durante a descida faz girar 
pequenas roletas, numa espécie de fliperama, realizan- 
do trabalho. Além disso, nos choques da bola com os 
obstáculos ambos se aquecem, como garante a pri- 
meira lei da Termodinâmica, dissipando energia. A bola 
então chega ao nível mais baixo da rampa com energia 
potencial gravitacional nula em relação a esse nível. 
Novamente, o menino recoloca a bola no alto da calha, 
repondo a energia potencial por ela perdida durante a 
descida e assim sucessivamente, com uma ou mais 
bolas, mantendo o movimento das bolas até que ele se 


canse ou, por alguma razão, interrompa o processo. 


CONEXÕES: QUÍMICA 


Estabelece-se aqui uma importante conexão entre 
a Eletricidade e a Química. A explicação mais adequada 
dos processos desenvolvidos em um gerador químico 
só pode ser dada num curso de Química (no campo de 
Eletroquímica), mas é possível entender como esse con- 
junto funciona numa abordagem menos aprofundada, 
como exemplificado acima. 
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Analogamente ao menino, o gerador exerce um 
trabalho que fornece (ou repõe) a energia potencial 
elétrica aos portadores de carga, fazendo com que se 
estabeleça uma corrente elétrica externa ao gerador. 

E, como ocorre na analogia, a corrente se mantém 


e realiza trabalho ou dissipa energia no percurso, até 
que o gerador não disponha mais da energia suficien- 
te para repor a energia perdida pelos portadores d 
carga ou, por alguma razão, a corrente elétrica sej 


MD 


fab) 


interrompida. 

O gerador, portanto, é um agente capaz de realizar 
trabalho sobre determinada quantidade de portado- 
res de carga elétrica durante algum tempo, e faz com 


que esses portadores adquiram uma energia poten- 
cial elétrica diretamente proporcional à quantidade de 
carga que transportam: quanto maior o trabalho, 
maior a quantidade de carga movimentada. 

A constante de proporcionalidade, razão entre o 
trabalho realizado (7) e a quantidade de carga (Ag) 


movimentada, é chamada, por definição, força eletro- 
motriz (£) do gerador, cuja expressão matemática é: 


No Sl, o trabalho é medido em joules e a quantida- 
de de carga elétrica é medida em coulombs, logo a 
força eletromotriz é medida em joules/coulombs 
(J/C). Essa unidade é o volt (V). 

A unidade torna evidente a inadequação do 
nome da grandeza. Como a força eletromotriz é 
medida em volts, e não em newtons, ela não expres- 
sa força, mas trabalho por unidade de carga. Porém, 
indiretamente, a força eletromotriz resulta, de fato, 
em força, pois, ao estabelecer uma diferença de 
potencial entre dois pontos de um condutor, nele se 
origina um campo elétrico que exerce força sobre os 
portadores de carga nele contidos. Note que neste 
caso não se estabeleceu a condição de trabalho 
mínimo realizado, uma idealização criada para pos- 
sibilitar a definição de potencial elétrico. O trabalho 
realizado pelo gerador é real e certamente não é 
mínimo, caso contrário os portadores de carga não 


abandonariam seus terminais. Por isso, apesar de 
terem a mesma unidade, força eletromotriz e poten- 
cial elétrico (ou diferença de potencial elétrico) são 
grandezas distintas. 
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3. Equação do gerador 


Voltando à analogia do menino, é fácilimaginar que 
o seu trabalho depende do peso das bolas que ele 
movimenta. Se elas forem leves, ele é capaz de elevar 
muitas bolas em pouco tempo; se forem pesadas, ele 
movimenta poucas; se forem muito pesadas, ele pode 
não conseguir movimentar bola alguma. 


m relação ao gerador elétrico ocorre algo seme- 


hante. A diferença de potencial que o gerador fornece 
em seus terminais depende da intensidade da corrente 
elétrica que o atravessa. Quanto maior a intensidade 
dessa corrente, menor será a diferença de potencial 
nesses terminais: se a intensidade for muito alta, essa 
diferença de potencial pode ser nula. Para entender 
melhor essas afirmações, vamos nos valer da repre- 
sentação simbólica do gerador. Veja a figura. 


Nela, £é a força eletromotriz, r,a sua resistência inter- 
na e i a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. 


Essa figura, além de representar simbolicamente o 
gerador, possibilita uma boa compreensão dos pro- 
cessos físicos que nele ocorrem, 

Suponha que o gerador seja atravessado por por- 
tadores de carga que entram pelo terminal de menor 
potencial e saem pelo terminal de maior potencial. Ao 
atravessar o gerador, a energia potencial elétrica des- 
ses portadores de cargas aumenta. É isso que simbo- 
lizam os dois traços verticais paralelos de diferentes 
comprimentos — o sentido da corrente elétrica sem- 
pre vai do traço menor para o maior, indicando que os 


portadores de carga ganham energia potencial elétri- 
ca nessa passagem em consequência do trabalho 
realizado pelo gerador sobre eles. 


Esses portadores de carga devem atravessar o 
gerador e superar a resistência que ele mesmo, como 
qualquer condutor, exerce à passagem da corrente elé- 
trica. Essa resistência interna (r), representada simboli- 
camente ao lado dos traços verticais, faz com que parte 
do trabalho do gerador seja realizada dentro dele próprio. 


Essas considerações nos permitem relacionar a 


diferença de potencial elétrico nos terminais do gerador 
(V) com a sua força eletromotriz (£) e com a diferença 
de potencial (V_) devida à sua resistência interna. 


Veja a figura: 


Os sinais + e — representam os terminais exter- 
nos do gerador, e é por meio deles que se obtém a 
diferença de potencial V que ele fornece. Atribuindo 
à diferença de potencial V, o sinal negativo, pois a 
resistência interna do gerador consome energia dos 
portadores de carga, e, sendo todas essas grandezas 
escalares, podemos concluir que: 


ou seja, a diferença de potencial (V) nos terminais do 
gerador equivale à força eletromotriz (€) desse gera- 
dor subtraída da diferença de potencial (V,) devida à 
resistência interna do próprio gerador. Como a dife- 
rença de potencial (v) em um resistor de resistência r, 
atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 
i pode ser obtida pelo produto r - i podemos relacio- 
nar a diferença de potencial (V) nos terminais do gera- 
dor com a intensidade da corrente elétrica (i) que o 
atravessa pela equação: 


V= = 


Se os valores de € e r forem constantes — o que 
dificilmente ocorre, sobretudo em relação a r —, essa 
equação pode ser entendida como uma função linear 
de V e i Nesse caso, podemos representar essas 
grandezas num gráfico, como o seguinte, que mostra 
a curva característica de um gerador. 


V 


Vir E 


0 ie 


Exemplo de curva característica de 
um gerador. 


Esse gráfico apresentado permite tirar duas con- 
clusões importantes: 
1º) A diferença de potencial máxima estabelecida pelo 
gerador (V.. quando i = 0) coincide com o valor da 
sua força eletromotriz (£). Nesse caso, costuma-se 
dizer que o gerador está “em aberto" ou que não está 


ligado a nada. Pode-se, então, escrever: 


2º) Quando a intensidade da corrente atinge um valor 
máximo, a diferença de potencial nos terminais do 
gerador é nula. Por exemplo, o valor máximo da 
intensidade de uma corrente elétrica que pode atra- 
vessar uma pilha é atingido quando a diferença de 
potencial entre seus terminais é nula (V = 0), o que 
pode ser realizado na prática ligando-os diretamente 
com um fio condutor. Nesse caso, a intensidade des- 
sa corrente, chamada de corrente de curto-circuito, 
| « obtida da equação do gerador, é dada por: 


cc 


Il 
l 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


1. Afoto abaixo mostra o interior de uma bateria de 
força eletromotriz 9,0 V, um conjunto de seis pilhas 
associadas em série (veremos o que isso significa 
adiante). Supondo que uma bateria de força ele- 
tromotriz 9,0 V, quando colocada em curto-circuito, 


seja percorrida por uma corrente elétrica de inten- 
sidade 4,5 A. Admita que a força eletromotriz e a 
resistência interna da bateria são constantes. 


a) Quala resistência interna dessa bateria? 


b) Construa o gráfico da curva característica dessa 
bateria. 
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Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


RESOLUÇÃO 


a) Sabendo que a diferença de potencial (V) nos 
terminais da bateria é nula quando a intensidade 
da corrente que a percorre éi = 4,5 A, da equa- 
ção do gerador, V = € — ri obtemos: 
0=90-r-45>5r=200 


b) Sendo € e r constantes, a curva característica 
é uma reta que corta o eixo Veme=90Veo 
eixoiemi= 4,5 A; 


V(v) 
9,0 


i (A) 


2. Uma pilha tem força eletromotriz de 1,5 V e resis- 
tência interna de 1,0 Q. 
Qual a diferença de potencial nos seus terminais 
quando ela é percorrida por uma corrente elétrica 
de intensidade: 


a) 10 mA? 
b) 1,0 A? 
c) 204? 


RESOLUÇÃO 


Da equação do gerador, V = € — ri, obtemos: 


a) para i= 1,0 mA = 0,0010 A: 
V = 1,5 — 1,0 - 0,0010 = V = 1,5 V (com dois 
algarismos significativos) 


b) parai=1,0 A: 
V=15-10:10> V=0,50V 


c) parai= 2,0 A: 
V=15-10:20>5V=0 
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EXERCÍCIOS 


1. 


Observações 


12) No item a, a diferença de potencial nos termi- 
nais da pilha é igual ao valor da força eletro- 
motriz. Isso ocorre quando a intensidade da 
corrente elétrica que atravessa a pilha é des- 
prezível, o que, em geral, torna o produto r - i 
também desprezível. 


23) No item G, pelo cálculo, a diferença de potencial 
nos terminais da pilha seria negativa, —0,50 V, 
o que, neste caso, não tem sentido físico, pois 
significaria a inversão dos potenciais elétricos 
nos terminais do gerador, o que não é possível 


em geradores químicos. Esse resultado apare- 
ce porque, nessa pilha, a intensidade máxima 
possível da corrente elétrica é 1,5 A, para a qual 
a diferença de potencial em seus terminais se 
anula. Por isso, para qualquer valor acima de 
1,5 A não há diferença de potencial nos termi- 
nais do gerador, a equação do gerador não mais 
se aplica, daí o resultado ser zero — ele não 
resulta da equação, mas da interpretação física 
do que ela significa. 


Que diferenças existem entre um gerador eletros- 
tático e um gerador elétrico químico? Explique. 


Força eletromotriz é um nome inadequado. Se 
pudesse substituí-lo, que nome você daria a essa 
grandeza? Por quê? 


Uma pilha tem força eletromotriz de 1,5 V. A dife- 
rença de potencial nos seus terminais é 1,2 V quan- 
do a intensidade da corrente que a atravessa é 
200 mA e 0,50 V quando essa intensidade é de 
500 ma. Qual a resistência interna da pilha em cada 
caso? 


Uma bateria de 9,0 V tem resistência interna r = 1,5 Q. 

Admita que a força eletromotriz e a resistência 

interna dessa bateria sejam constantes. 

a) Determine a corrente de curto-circuito dessa 
bateria. 


b) Construa a curva característica dessa bateria. 


4, Potência e rendimento 
de um gerador 


Um gerador elétrico, como qualquer sistema físico 
que transforme energia de uma forma em outra, sem- 
pre apresenta perdas. Essa é uma das consequências 
da segunda lei da Termodinâmica. Para calcular essa 


perda, vamos multiplicar ambos os membros da 
equação do gerador (V = € — ri) pela intensidade da 
corrente elétrica (i) e interpretar fisicamente o signifi- 
cado de cada termo: 


vVi=(€- rÌi= Vi= €i— ri? 


O primeiro termo dessa igualdade (Vi) representa 
a potência útil do gerador (P) pois V é a diferença de 
potencial nos terminais do gerador, nos quais são fei- 
tas as ligações externas, portanto: 


P=Vi 


O segundo termo (ri?) representa a potência dissi- 
pada (P) no gerador, pois está relacionado à perda de 
energia devida à sua resistência interna, portanto: 


— ri? 
= 


O terceiro termo (Ei) representa a potência total P, 
do gerador, pois a força eletromotriz está relacionada 
ao trabalho total realizado pelo gerador externamente 


sobre os portadores de carga, portanto: 
P= 
Assim, da equação do gerador pode-se obter a 
igualdade: 
PSRS 
Lembrando que o rendimento de qualquer máqui- 


na pode ser expresso na forma: q = — (veja o capí- 
t 
tulo 14 do volume 1 e o 17 do volume 2), sendo 


P=VieP = Ei, obtemos: 
“Vi 
“a 
Logo, o rendimento do gerador pode ser obtido 
pela expressão: 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


3. Uma bateria de força eletromotriz 9,0 V, quando 
percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 
200 ma, fornece a diferença de potencial de 8,6 V 
em seus terminais. Determine, nessas condições: 
a) aresistência interna: 

a potência total; 

a potência útil fornecida; 

a potência dissipada; 


o rendimento da bateria. 


RESOLUÇÃO 

a) Sendo dados: € = 9,0 V:i = 200 mA = 020 A e 
V = 8,6 V, da equação do gerador, V = € — ri temos: 
86=90-r-020>r=200 

b) Da expressão P, = £i, vem: 
P=90:020>P=18W 

c) Da expressão F= Vi, vem: 
P;=86:020=P =1,7 W (com dois algaris- 
mos significativos) 

d) Da expressão P = 1 vem: 
P,=2,0:0,20º=P, = 0,80 W 


e) Sendo m = É temos: 
8,6 
n = = > n = 0,96 ou n, = 96% 
9,0 i 
Observações 


1) A igualdade P =P — P não se verifica por causa 
do número de algarismos significativos de P, 


23) A ressalva do enunciado — "nessas condi- 


ções" — é necessária porque a resistência 


interna não é constante. Ela vale 2,0 Q apenas 
nessas condições. 


EXERCÍCIO ERR 


5. Uma bateria de força eletromotriz de 12 V, quando 
percorrida por uma corrente elétrica de intensida- 
de 2,0 A, tem um rendimento de 83%. Determine, 
nessas condições: 


a) a diferença de potencial nos terminais da bateria; 

b) a sua resistência interna: 

c) a intensidade máxima da corrente elétrica que 
pode atravessar essa pilha; 

d) a potência útil fornecida; 


e) a potência dissipada. 
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5. Circuitos elétricos 


Até agora estudamos a corrente elétrica e a forma 
de torná-la possível e duradoura. Mas, para que ela seja 
útil e seus portadores de carga realizem trabalho, é 
preciso fazer com que ela descreva ciclos, movimentos 
repetitivos, como os das máquinas térmicas. Na cor- 
rente elétrica, o equivalente aos movimentos repetiti- 
vos é o caminho circular do circuito elétrico. 

O elemento essencial de um circuito elétrico é o 
gerador, dispositivo que mantém a corrente elétricaem 
movimento. Além do gerador, um circuito elétrico pode 
ter inúmeros elementos; vamos considerar apenas os 
resistores, que já estudamos, os receptores, os medi- 
dores elétricos e dois elementos de controle, as chaves 
e os fusíveis em circuitos de corrente contínua. 


CIRCUITOS ELÉTRICOS DE CORRENTE 
CONTÍNUA E ALTERNADA 


Neste livro, estudamos apenas circuitos elétricos 
de corrente contínua, em que os portadores de carga 
movimentam-se em um único sentido, pois os cir- 
cuitos de corrente alternada exigem um formalismo 
matemático que está além do nível do Ensino Médio. 

No entanto, em algumas situações, os circuitos 
de corrente alternada podem ser estudados como se 
fossem circuitos de corrente contínua. Isso costuma 
ser feito com alguns circuitos simples, mas muito 
importantes, como os circuitos das instalações elé- 
tricas residenciais e industriais. 

Nesses casos, a intensidade da corrente elétrica 
e a diferença de potencial alternada são considera- 
das eficazes. A intensidade da corrente elétrica efi- 
caz pode ser entendida como a intensidade da cor- 
rente elétrica contínua que gera a mesma potência 
da corrente elétrica alternada. 

Exemplificando, pode-se obter a intensidade da 
corrente elétrica eficaz que percorre um ferro elé- 
trico de 1100 W de potência quando ligado a uma 
diferença de potencial alternada de 220 V, a partir da 
expressão da potência P = Vi. Obtemos: 

1100 = 220i > i = 5,0 A 

Mas numa corrente elétrica alternada não existe 
um fluxo contínuo de portadores de cargas Aq que, 
dividido por um intervalo de tempo At, resulta no 
valor 5,0 A, pois não existe fluxo contínuo de por- 
tadores de cargas numa corrente elétrica alternada. 
Eles oscilam em torno de posições fixas — os elé- 
trons livres que estão na resistência desse ferro elé- 
trico provavelmente nunca saíram de lá, desde que 
essa resistência foi fabricada! 
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Receptores 


Receptor é a denominação genérica de qualquer 
elemento que transforme a energia elétrica em outra 
forma de energia que não seja apenas calor. São exem- 
plos de receptores: motores, eletrodomésticos, apare- 
lhos de som, vídeo, computadores, etc. Como nos 
receptores são os portadores de carga que realizam 
trabalho, costuma-se definir, por oposição aos gera- 
dores, a força contraeletromotriz (£), grandeza expres- 
sa pela razão entre o trabalho (t) e a quantidade de 
portadores de carga (Aq) que realiza esse trabalho ao 


percorrer o receptor. Assim, podemos escrever: 


O nome da grandeza aqui também é inadequado, 
pois a força contraeletromotriz não é força, mas tra- 
balho por unidade de carga, dimensionalmente igual 
ao potencial, medido em volt, pois é definida pela 
razão joule/coulomb. O prefixo contra na palavra ele- 
tromotriz no entanto está bem aplicado, pois ressalta 
a oposição entre o gerador, que realiza o trabalho 
sobre os portadores da carga elétrica, e o receptor, no 
qual o trabalho é realizado pelos portadores da carga 
elétrica. 

Observe agora a figura. €' é a força contraeletro- 
motriz, r' é a resistência interna e i, a intensidade da 
corrente elétrica que o atravessa, 


e” 


pe 


Representação simbólica de um receptor. 


Essa figura possibilita a compreensão dos proces- 
sos físicos que ocorrem no receptor quando percorri- 
do por uma corrente elétrica. Para indicar que ao atra- 
vessar o receptor os portadores de carga da corrente 
elétrica realizam trabalho e, por isso, têm seu poten- 
cial elétrico diminuído, no símbolo do receptor se colo- 
ca o sentido da corrente passando do traço vertical 
maior para o traço vertical menor. O receptor oferece 


uma resistência interna (r') à passagem da corrente 


elétrica, representada simbolicamente ao lado dos 
traços verticais. 


Assim, podemos relacionar a diferença de poten- 
cial fornecida nos terminais do receptor (V) com a sua 
força contraeletromotriz (£'), com a queda de poten- 
cial devida à resistência interna (r) e com a intensida- 
de da corrente elétrica (i). Veja a figura: 


Como os portadores de carga elétrica perdem 
energia por causa do trabalho realizado no receptor e 
da energia dissipada em sua resistência interna, atri- 
buem-se sinais negativos tanto à força contraeletro- 
motriz do receptor como à diferença de potencial 
devida à sua resistência interna. (No item 6, A mate- 
mática dos circuitos de corrente contínua, página 129, 
essa convenção de sinais vai ser estabelecida explici- 
tamente). Daí, resulta a expressão: 


V=-€-ri 


Em relação à potência elétrica, pode-se fazer 
uma análise análoga à que foi feita para o gerador 
tomando os valores das potências em módulo. Neste 
caso, a potência útil é P = €'i pois € é a queda de 
potencial correspondente ao trabalho útil realizado 
pelos portadores sobre o receptor, e a potência dis- 
sipada é P, = r'- i? Note que essas duas potências 
são consumidas, mas a primeira (P) é útil porque 
realiza o trabalho para o qual a máquina é projetada, 
como triturar alimentos em um liquidificador. A outra 
P) é uma potência dissipada porque é gasta em 
energia não aproveitável, como as energias sonora e 
térmica que o liquidificador dissipa ou desperdiça 
enquanto tritura os alimentos. Pode-se, então, esta- 
belecer uma igualdade entre essas potências e a 
potência total (P), como foi feito para o gerador, que, 


em módulo, pode ser expressa pela equação: 


P=P+P, 


Então, sendo BV; da definição de rendimento, 


P 
n = —, obtemos a expressão do rendimento do receptor: 
t 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JH 


4. A diferença de potencial e a intensidade da corren- 
te elétrica medidas nos terminais de um motor de 
corrente contínua em funcionamento são, respecti- 
vamente, 3,0 Ve 0,20 A. Nessas condições, a resis- 
tência interna do motor é de 4,0 Q. Determine: 

a) a força contraeletromotriz desse motor; 
b) asua potência útil e a dissipada; 


c) o seu rendimento. 


RESOLUÇÃO 

a) Da equação do receptor, V = —£'— r'i, no qual a 
diferença de potencial utilizada pelo motor deve 
ser precedida de sinal negativo, pois consome 
energia, V = —3,0 V temos: 
=3,0 = —€'— 4,0 -0,20 > €'= 2,2 V 

b) A potência útil é P = £'i, portanto: 
P = 2,2: 0,20 =P = 0,44 W 


A potência dissipada causada pela resistência 
interna do motor é P, = ri? então: 


P,= 40- 0,20°= P = 016W 


c) Da expressão n= E o rendimento é: 
V 


2,2 
="" 5n=0,3 
n 30 n 


i 
Observação: No item ahá dois procedimentos pos- 
síveis: o primeiro, adequar os sinais antecipando 
a convenção usada nas expressões matemáticas 
dos circuitos elétricos que serão apresentadas no 
item 5 — esse foi o procedimento aqui adotado; o 
segundo, manter o sinal positivo em V, como está 
no enunciado, o que vai resultar €' = —2,2 V e enten- 
der esse sinal negativo como indicador de queda da 
diferença de potencial ocorrida no receptor. 


EXERCÍCIO TER 


6. Os valores nominais da diferença de potencial e da 
intensidade da corrente, medidos nos terminais de 
um motor de corrente contínua em funcionamento, 
são 6,0 V e 1,5 A. Nessas condições, a resistência 
interna do motor é de 2,0 Q. Determine: 

a) a força contraeletromotriz desse motor; 


b) o rendimento desse motor. 
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Medidores elétricos 


O funcionamento da maior parte dos medidores 
elétricos só pode ser entendido com os conhecimen- 


tos de Eletromagnetismo que serão vistos nos capí- 
tulos 8 e 9 ou com conhecimentos de Eletrônica, 
assunto não tratado neste livro, mas por enquanto já 
é possível estudar a função e a forma de utilização 
desses instrumentos nos circuitos elétricos. 

Vamos nos restringir ao estudo dos amperíme- 
tros, medidores da intensidade da corrente elétrica 
em determinado trecho de um circuito, e dos voltíme- 


tros, medidores da diferença de potencial entre dois 
pontos de um circuito. 

Os amperíimetros costumam ser representados 
em circuitos elétricos por um símbolo, em geral a letra 
A colocada dentro de um círculo, às vezes cortado por 
uma seta. Como medem a intensidade da corrente 
elétrica, devem ser atravessados por ela, por isso são 
inseridos em série com o trecho do circuito em que a 
corrente é medida. Veja as figuras: 


Símbolos do amperímetro. 


ef 
R, 


No circuito acima, o amperímetro mede apenas a 
intensidade da corrente que atravessa R,. 


O amperímetro oferece resistência à passagem da 
corrente elétrica que o atravessa, por isso interfere nas 
medidas que faz (na verdade, todo instrumento de me- 
dida interfere na medida que faz, mas no caso dos medi- 
dores elétricos essa interferência pode ser muito grande 
e invalidar ou mesmo impossibilitar essa medida). 
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Para tornar mínima ou desprezível essa interferên- 
cia, a resistência interna do amperímetro deve ser 
desprezível em relação à resistência dos demais ele- 
mentos do circuito. 

Os voltímetros costumam ser representados em 
circuitos elétricos por um símbolo semelhante ao do 
amperímetro, em que o A é substituído por um V. 
Como medem a diferença de potencial elétrico entre 
dois pontos de um circuito, devem ter seus terminais 
inseridos em paralelo com o trecho do circuito entre 
esses pontos. 

Veja as figuras: 


Símbolos do voltímetro. 


No circuito acima, o voltimetro mede a diferença de 
potencial entre os pontos A e B, que é a diferença de 
potencial a que estão submetidos os resistores R e R.. 


Para medir a diferença de potencial entre esses 
pontos, é preciso que parte da corrente elétrica desse 
trecho do circuito seja desviada para o voltímetro. É 
dessa forma que o voltímetro interfere na medida que 
faz, Para reduzir a interferência do voltímetro ao míni- 


mo possível, ele deve desviar uma corrente elétrica de 
intensidade muito pequena em relação à que percorre 
o trecho de circuito em que está inserido. Por isso, o 
valor da resistência interna do voltiímetro deve ser 
muito maior do que o valor das resistências dos ele- 
mentos que estão nesse trecho. 


Para não interferirem nas medidas que fazem, os 
amperímetros deveriam ter resistência interna nula e 
os voltímetros, resistência interna infinita, Esses ins- 
trumentos hipotéticos são, por isso, chamados ideais. 

Há também amperímetros especiais, como os 
galvanômetros, utilizados para medir ou detectar cor- 


rentes elétricas em situações específicas. 
O E 


7. Um medidor pode ser considerado ideal em relação 
a uma determinada medida e não ser considerado 


EXERCÍCIOS 


ideal em relação a outra? Justifique. 


8. Que tipo de alteração a medida de um amperímetro 
ou voltímetro apresenta quando ele não é ideal, ou 
seja, quando a sua resistência interna não é des- 
prezível, e seu valor é inadequado para o modo 
como é utilizado? Justifique. 


GALVANÔMETROS 


Galvanômetros são amperímetros muito sen- 
síveis que, em geral, não são utilizados especifi- 
camente para medir correntes elétricas, mas para 
detectar a passagem de correntes elétricas de inten- 
sidades muito pequenas. 

Muitas vezes, não há interesse no valor da 
intensidade da corrente, mas na verificação de que 
ela não esteja passando pelo ramo do circuito em 
que o galvanômetro está inserido. O exercício resol- 
vido 9, apresentado na página 132, exemplifica uma 
dessas situações. 

A foto abaixo mostra um galvanômetro. Observe 
que o zero está no meio da escala. Quando o ponteiro 
oscila para a direita, a corrente atravessa o galvanôme- 
tro num sentido; quando oscila para a esquerda, ela o 
atravessa no sentido oposto. Se o ponteiro permanece 
no zero, não passa corrente pelo galvanômetro. 


Charistoone-Stock/Alamy/Other Images 


Galvanômetro. 


Chaves e dispositivos de segurança 


Chave é um dispositivo que permite ou não a pas- 
sagem de corrente elétrica por um circuito ou parte 
dele. 

Há chaves simples, que apenas ligam ou desligam o 
circuito, chaves inversoras, que invertem o sentido da 
corrente, e paralelas, que alternam a passagem da cor- 
rente entre dois ramos do circuito. 

Veja a figura. 


e 


Símbolo da chave. 


Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


Algumas chaves. 
chave R” 
AAV 
R 


Neste trecho de circuito, a chave pode inserir ou não a resistência 
R'em paralelo com R. 


NAW ; 


Z chave paralela 


N chave paralela 


AO B 


O trecho AB pode ser inserido ou não no circuito por qualquer 
das chaves paralelas. 
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Fusíveis e disjuntores são dispositivos de segu- 


rança. Eles têm um valor nominal que indica a intensi- 
dade máxima da corrente que pode passar em deter- 
minado trecho do circuito sem que esses dispositivos 
interrompam essa passagem. 

A forma mais simples pela qual é possível interrom- 
per a passagem da corrente é a fusão do fio condutor 
por aquecimento, devido ao efeito Joule; esse é o princi- 


pio de funcionamento do fusível, dispositivo que, inseri- 
do em um trecho de circuito, faz a corrente elétrica atra- 


vessar um fio de espessura e material dimensionados, 
de modo que, ao ser percorrido por uma corrente elétri- 
ca de determinada intensidade — o seu valor nominal —, 
esse fio se funde, interrompendo a passagem da cor- 


rente elétrica, 

A interrupção da corrente pode ser obtida também 
por uma ação eletromagnética. É o caso dos disjuntores, 
relés ou chaves magnéticas. Nesses dispositivos eletro- 
magnéticos, quando a corrente atinge a intensidade máxi- 
ma para a qual eles foram projetados — o seu valor nomi- 


nal —, uma chave é desligada, interrompendo a passagem 
da corrente elétrica pelo circuito. Veja as imagens: 


—<Ns—— 


Símbolo do fusível ou do disjuntor. 


=— = 


Figura a 


Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


Figura b 


Alguns fusíveis (a) e um disjuntor (b). 


R 


Neste trecho de circuito, o fusível F (ou um disjuntor que o 
substitua) interrompe a corrente elétrica que passa por R 
quando a intensidade i ultrapassa o seu valor nominal. 
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Existem ainda muitos outros elementos que 
podem ser incluídos em circuitos elétricos. 

É o caso dos capacitores, vistos no capítulo 4, e de 
outros componentes criados a partir da tecnologia 
surgida com as descobertas da Fisica moderna, desde 
o final da primeira metade do século XX, como os dio- 
dos, transistores e circuitos integrados, trechos micros- 
cópicos de circuitos elétricos com milhões de compo- 
nentes. O tratamento matemático necessário à com- 
preensão desses componentes e dos circuitos em que 
eles se inserem, no entanto, é extremamente comple- 
xo e está muito além do alcance deste livro. Mas pode- 
mos apresentar um estudo sem esses componentes 
em um nível que, apesar de introdutório, vai nos permi- 
tir entender satisfatoriamente a importância da Mate- 
mática como ferramenta para a compreensão e análise 
de circuitos elétricos, 


EXERCÍCIO RESOLVIDO “JH 


5. Nas instalações elétricas residenciais, os aparelhos 
de alto consumo de energia elétrica têm circuitos 
exclusivos, o que nos permite calcular a intensida- 
de máxima da corrente elétrica que pode passar 
por um fusível ou disjuntor sem que ele queime ou 
desarme, permitindo que o aparelho funcione de 
acordo com suas especificações. Assim, determi- 
ne o valor dessa corrente e o valor nominal de um 
disjuntor no caso de um chuveiro elétrico de potên- 
cia 6 000 W ligado a uma tensão de 220 V. 


RESOLUÇÃO 


Basta determinar a intensidade da corrente elétrica 
necessária para que o chuveiro funcione de acor- 
do com suas especificações. Quando ligado a uma 
tensão V = 220 V, a potência dissipada deve ser 
P = 6000 W. Da expressão P = Vi temos: 

6000 = 220i > | = 27 A (dois algarismos signifi- 
cativos) 

Como no mercado não existem disjuntores de todos 
os valores, o valor nominal adequado será o mais 
próximo dessa corrente e maior do que ela para que 
o aparelho funcione e a fiação não seja sobrecarre- 
gada. Nesse caso, o valor é 30 A. 


Observação: Desde que a fiação seja adequada, a 
troca do aparelho por outro de maior potência pode 
exigir a troca do valor nominal do disjuntor para que 
as condições de funcionamento e segurança este- 
jam satisfeitas. 


6. A matemática dos circuitos 
de corrente contínua 


O estudo de um circuito elétrico de corrente conti- 
nua baseia-se nas variações de potencial sofridas 
pelos portadores de carga ao passar pelos seus 
diversos elementos. 

Veja a figura: 


A figura acima representa o trecho AB de um cir- 
cuito elétrico de corrente continua de intensidade i. 
Podemos determinar o valor da diferença de potencial 
entre os pontos Ae B(V, — V,) pela expressão: 


V= Ui = Ds = SRE pad) 


Essa expressão pode ser justificada a partir de 
algumas considerações simples, relacionadas às trans- 
formações de energia sofridas pelos portadores de 
carga da corrente elétrica nesse trecho de circuito, do 
ponto A ao ponto B. 
Assim, o primeiro termo do segundo membro (Ze) 
representa a soma de todas as forças eletromotrizes 
dos geradores existentes entre A e B, 


Essa soma é positiva, por convenção, porque os 
portadores de carga ganham energia decorrente do 
trabalho realizado sobre eles pelos geradores, por meio 
de suas forças eletromotrizes. 

O segundo termo (X€') é negativo, também por 
convenção, porque, nos receptores, são os portadores 
de carga que realizam trabalho por meio de suas forças 
contraeletromotrizes e, portanto, perdem energia. 

O último termo (S(R +r+r')i)é negativo, também 
por convenção, porque expressa a energia dissipada 
pelos portadores de carga em todos os elementos que 
oferecem resistência à sua passagem: os resistores 
(ZR), as resistências internas dos geradores (Zn) e as 
resistências internas dos receptores (5r'). 

Vamos supor agora que os pontos A e B do trecho 


de circuito da figura acima estejam ligados por um fio 
condutor de resistência elétrica desprezível, Assim: 


e a 
Ê 


=H 


Com os pontos A e B ligados, temos um circuito 
elétrico — a corrente elétrica percorre um caminho 
fechado de A para B. 

Como não há perda de energia entre A e B, pois 
esses pontos estão ligados por um fio de resistência 
elétrica desprezível, V, = V, e, consequentemente, 
Vi MO, 

A expressão da diferença de potencial torna-se 
então: 


V= o = Sa =R rer 


o que permite obter uma equação geral para a 
determinação da intensidade da corrente elétrica em 
circuitos de corrente contínua: 


j= DEDE 
S(R+r+r) 


A expressão da diferença de potencial e a expres- 
são acima possibilitam o estudo de circuitos elétricos 
simples, circuitos em que há um único caminho para o 
percurso da corrente elétrica, sem ramificações. 

Se houver trechos com ramificações, duas alter- 
nativas são possíveis. 

A primeira é substituí-los por trechos equivalen- 
tes que eliminem a ramificação. Dessa forma simplifi- 
ca-se o circuito, e essas equações podem ser aplica- 
das. 

Um exemplo é mostrado na figura abaixo. Os tre- 
chos entre os pontos A e Be entre os pontos Ce D 
são associações de resistores que podem ser substi- 
tuídas por resistores equivalentes, tornando esse cir- 
cuito simples. 


R, 
RA B 
E: R, Sá 
Er R, R, i á 
Ch MM AM D 
ANV ANV- 
R; R, 


2) 
D 
S 
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Se essa simplificação não for possível, aalternativaé | EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


utilizar outras equações específicas, conhecidas como o o 
6. A figura representa um circuito elétrico simples de 


leis de Kirchhoff. 


Os exercícios resolvidos a seguir exemplificam o 
estudo de alguns circuitos elétricos simples ou simpli- 


ficáveis, 


LEIS DE KIRCHHOFF 


As leis de Kirchhoff, formuladas pelo físico ale- 
mão Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), aplicam-se 
a circuitos em rede, ou seja, circuitos com mais de 
uma malha, como o exemplificado abaixo. 


e, malhas: ABED, BCFE, DEFHG, e, 
| ACFD, ACHG | 


G R R H 


2 


Rede de circuitos elétricos. 


Na figura acima, os pontos em que as correntes 
elétricas dos diferentes ramos convergem ou divergem 
são chamados nós; cada percurso fechado percorrido 
por uma ou mais corrente elétrica é uma malha. 

A primeira lei de Kirchhoff, conhecida como lei 
dos nós, é uma consequência imediata do princípio 
da conservação da carga. Considerando positivas as 
intensidades das correntes que chegam a um nó e 
negativas as que saem do nó, segundo essa lei: 


A soma algébrica da intensidade das correntes 
elétricas em um nó é nula. 


A segunda lei de Kirchhoff, conhecida como lei 
das malhas, é uma consequência do princípio da 
conservação da energia. 


A soma algébrica das variações de potencial 
elétrico em uma malha é nula. 


Com base nas leis de Kirchhoff, pode-se obter 
equações em número suficiente para determinar a 
intensidade de todas as correntes elétricas de uma 
malha. É um procedimento simples, apesar de tra- 
balhoso. 
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corrente contínua, Determine: 


a) a intensidade da corrente elétrica que percorre 
esse circuito: 


b) a diferença de potencial entre os pontos A e B, 


E R,=400 
É ecra 


R,=9,00 


RESOLUÇÃO 


a) Examinando o circuito, vemos que há um gera- 
dor de força eletromotriz € = 6,0 V e resis- 
tência interna r = 2,0 Q, um receptor de for- 
ça contraeletromotriz € = 20 V e resis- 
tência interna r' = 1,0 Q e dois resistores 
R, = 4,0 Q e R, = 9,0 Q. (O sentido da corren- 
te não faz parte da figura do enunciado; ele foi 
superposto a ela para simplificar a apresentação 
desta resolução.) 

Da equação do circuito elétrico, 


j= 2E- 3E' obtemos: 
S(R+r+r) 
Ê= E 
RER ETET 
o 60-20 
40+90+2,0+1,0 


i= 


5 > i=0,25A 


b) De acordo como sentido indicado para o percur- 
so da corrente, aplicamos a equação 
V, — V, =E- ZE- MR +r + rjino trecho 
entre os pontos A e B. Nesse trecho existem 
apenas o receptor €', sua resistência interna r'e 
o resistor R,. Obtemos, portanto: 
V= V=€'=(R+ri= 
s V= V,=-20= (9,0 + 1,0)0,25=> 
=> V7 Va = 745V 


Observação: O sinal negativo resulta da convenção 
adotada que atribui esse sinal aos trechos em que os 
portadores de carga perdem potencial elétrico. Para 
entender melhor a justificativa física dessa conven- 
ção, é interessante aplicar a mesma equação no outro 
lado do percurso, indo de B para A, ainda no mesmo 
sentido da corrente elétrica. Nesse trecho entre Be A 


estão o gerador de força eletromotriz €, a sua resis- 
tência interna re o resistor R. Obtemos, então; 


V=V=E=(R+ni= 
= V, — V,=60-—(40 + 2,0)0,25 = 
=V,- V,=+45V 


Como seria de esperar, o resultado é o mesmo, mas 


o sinal é positivo, pois nesse trecho os portadores 
de carga ganham energia. 


- No circuito elétrico representado abaixo, determine as 
indicações do amperímetro e do voltimetro, supondo 
que esses instrumentos não interfiram nas medições. 


. £,=3,0V £,-=6,0V 
EMA 
| 6=100 | 6=200 


R=15Q 


RESOLUÇÃO 


A medida do amperímetro é a intensidade da cor- 
rente elétrica que o atravessa. Da forma como está 
inserido, o amperímetro mede a corrente total do 
circuito (vale aqui a mesma ressalva da resolu- 
ção anterior sobre o sentido da corrente elétri- 
ca indicado na figura). Como o circuito tem uma 
resistência R = 15 Q, dois geradores de força ele- 


tromotriz E = 30Ve ES 6,0 V com resistência 


interna r, = 109e [= 2,0 Q, e não tem receptores 
(L£'=0), da equação do circuito elétrico, 


j= Zerze obtemos: 
S(R+r+r) 

p E+E-O „j 30+60 
REREN 15 +10 +2,0 

=> |=0,504A 


O voltímetro mede a diferença de potencial entre os 
pontos onde seus terminais estão ligados. Nesse 
circuito, ele mede a diferença de potencial entre os 
pontos A e B (V, — V,), onde estão inseridos os dois 
geradores. Aplicando a equação 

V, — V,=Le-Ze' - MR +r + r)ipara esse tre- 
cho, obtemos: 

V=-VL=g-e,-(+tdi= 
SV-V,=30+60-(2,0+1,0)0,50=> 

> V7 V, 575V 


- No circuito elétrico da figura abaixo o gerador tem 


resistência elétrica desprezível, 


R=800 A 
NA AA 


R=-600$ 


Determine: 
a) aintensidade da corrente total do circuito (i): 
b 


c 


) 
) a diferença de potencial entre os pontos A e B; 
) aintensidade da corrente i, que passa por R; 

d) aintensidade da corrente L, que passa por R, 


RESOLUÇÃO 


a) Nesse circuito, há uma associação de resistores 
em paralelo que deve ser substituída pelo resis- 
tor equivalente Ry para aplicarmos a equação 
do circuito. Sendo R= 60 De R= 120 Q, da 


expressão Er = E + 1 temos: 
R R R 
P 1 2 
Les S E T 
R 60 120 E 


Podemos agora redesenhar o circuito. Veja a 


figura: 
R=800 
NANA +A 
Zawa 
“= e =860V 
+ B 
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Sendo R = 800, R, = 40 Q e €= 36 V, da equação 


Se-Se' 


— de +e obtemos: 
S(R+r+r') 


do circuito elétrico, | = 


m È 36 


>Í => j= 030A 
R+R, 80 + 40 


b) Com o circuito redesenhado, a diferença de 
potencial entre os pontos Ae B (V, — V,) pode ser 
obtida pela equação 


Va — V, = BE — ZE = HR + r + rj Como só 


B 


existe R; = 40 Q nesse trecho, obtemos: 
Viv =R => V; — V, = 740 -0,30 = 
>V, 7 V, 572V 


c) A diferença de potencial obtida no item b pode 
ser tomada em módulo, pois não importa agora 
o sentido da corrente elétrica. 
Assim, podemos obter a intensidade da corrente 
elétrica em cada resistor da associação. 
Aplicando a expressão V, — V, = 
obtemos i; 


12 = 60; = i, = 0,20 A 


Ri, para Ra 


d) Analogamente para R, obtemos i; 


Va — V, = RL =12 =120, >i = 0,10 A 


Observação: Note que i = i, + i, resultado já utilizado 
na dedução da associação de resistores em paralelo 
e que se baseia no princípio da conservação da carga. 


- O circuito elétrico da figura, conhecido como pon- 
te de Wheatstone (técnica criada por Charles 
Wheatstone (1802-1875), cientista e inventor 
inglês), é utilizado para medir o valor da resistên- 
cia elétrica de um resistor. 


i 


Ponte de Wheatstone. 
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Com base no valor conhecido das resistências R, 
(variável), ReR, pode-se determinar com grande 
precisão o valor de R, Para isso varia-se o valor de 
R, até que a intensidade da corrente, i medida pelo 
galvanômetro G seja nula, o que garante que não há 
passagem de corrente entre os pontos Be D (daí a 
denominação de ponte para esse circuito). Quando 


não há corrente na ponte, diz-se que ela está equili- 
RR, 
brada. Nessas condições, mostre que R= , 


1 


RESOLUÇÃO 


A corrente elétrica total do circuito (i) se bifurca em 
A em dois ramos, i e i, Logo, pelo princípio da con- 
servação da carga, podemos escrever: 


I=L 


Se o ponteiro do galvanômetro estiver no zero, não 
há passagem de corrente elétrica entre os pontos B 
e D, logo os potenciais elétricos desses pontos são 


iguais, ou seja, Va = Vo; 


E Va = VaT V, (D 


A equação V, — V, =XLe-Xe — X(R+r+ r')i apli- 
cada aos pontos Ae Be Ae D, torna-se: 


v-v, =R; ® 

v-v =R, (1) 

Substituindo a expressão (1) por AD eí), obtemos: 
Ri=Ri V 


Raciocínio perfeitamente análogo para as diferen- 


ças de potencial entre V, € V, e entre V, € V. nos 
leva à igualdade: 


Ri = Rd © 


Dividindo membro a membro M por V, obtemos: 


1 


3 
= >R = 
x 


2 R, 1 


Observação: Esse circuito costuma ser utilizado 
para medidas de precisão, utilizando-se resistên- 
cias-padrão para R, e R, (R, é obtido por meio de um 


reostato). 


10. O esquema a seguir representa o circuito de uma 


casa em que está ligado um chuveiro elétrico. F 
representa a fonte de tensão alternada. A resis- 
tência elétrica do chuveiro é feita de um só fio de 
níquel-cromo enrolado, dividido em duas par- 
tes de resistências R e R, associadas em série. 
Quando a chave é fechada, R, é colocada em 
curto” e só R, continua a fazer parte do circuito. 
Os valores nominais desse chuveiro são 220 V e 
2200/4 400 W. 


E A . 
| circuito 
! interno 
! do 
| chuveiro 
1 


rede 
- — elétrica 
da casa 


fusível 
ou disjuntor 


a) Qual posição da chave corresponde à indicação 
inverno? Justifique. 

b) Qual o valor da resistência em cada posição da 
chave? 


c) Qual deve ser o valor nominal do fusível ou 


disjuntor? 

d) Supondo que esse chuveiro seja utilizado 
durante duas horas por dia, qual a energia elé- 
trica consumida por mês, em quilowatt-hora, na 
posição verão e na posição inverno? 


RESOLUÇÃO 


a) Como a diferença de potencial V = 220 V é 
constante, a potência dissipada na resistên- 
cia depende do valor de R e da intensida- 
de da corrente | que a atravessa. Lembrando 
que a potência pode ser expressa pela rela- 
ção P = Es quanto menor a resistência, maior 
a P dissipada. Com a chave fechada 
R = R, (R, está em curto) e a potência dissi- 
pada é maior do que com a chave aberta e 
R = R, + R, Então o chuveiro está na posição 


inverno quando a chave está fechada, que cor- 
responde à maior potência. 


* Veja observação no final da resolução. 


b) Sendo V = 220 V e P = 4400 W na posi- 
ção inverno, o valor da resistência elétrica, 

=R é 
V2 220º 

E A Rwan = > Riner =1 Q 
R 4400 


inverno 


inverno 


Na posição verão, com a chave aberta, 
Rea = R, + R temos: 
V 220? 


me Raso = = R erao = 22 Q 
R 2200 


verão 


c) Como a diferença de potencial é constante, da 
expressão P = Vi podemos concluir que a maior 
intensidade da corrente corresponde à maior 
potência (P = 4400 W). Por isso, o fusível deve 
permitir, no mínimo, a passagem de uma cor- 
rente de intensidade: 


P — 4400 
>i= 
V 220 


O valor nominal do fusível deve ser 20 A. 


i= > |=20A 


d) Lembrando que t = PAt, podemos calcular o 
trabalho realizado e a energia elétrica consumi- 
da pelo produto da potência dissipada pelo tem- 
po de utilização do chuveiro. Na posição verão, 
sendo P= 2200W =22kWe 
At = 30 dias = 2h/dia = 60 h, temos: 

E consumida 7 2:2 005 E cumida 7 132 kWh 
Na posição inverno, sendo P = 4400 W = 44kW 
eAt=30:-2 = 60h, temos: 


.=44:605E = 264 kWh 


consumid consumida 


Observação: Curto é a forma reduzida de curto-cir- 
cuito e significa exatamente o que a expressão diz: 
um circuito elétrico em que os fios condutores 
foram encurtados. Neste exercício o curto-circuito 


faz parte do dispositivo e tem a finalidade de gerar 
maior dissipação de calor na resistência. Na prática, 
essa é uma das causas dos transtornos provocados 
pelo curto-circuito acidental. A redução do compri- 
mento de um circuito reduz, muitas vezes drastica- 


mente, a sua resistência, o que aumenta a intensi- 
dade da corrente que passa pelo trecho encurtado 
e a potência por ele dissipada, podendo queimar os 
dispositivos nele ligados ou até produzir incêndios, 
decorrentes do aquecimento desses componentes 
ou da própria fiação. 
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EXERCÍCIOS RR 


9. Uma das causas mais comuns de incêndios são os 
curtos-circuitos. Qual a relação deles com incên- 
dios? Explique. 


10. Você troca o seu chuveiro elétrico mais antigo, de 
220 V/4400 W, por um mais moderno, de 
220 V/7800 W. É preciso modificar a instalação 
elétrica da sua casa para fazer a substituição? Em 
caso de resposta positiva, o que você deve mudar? 
Justifique. 


11. Em qual dos circuitos representados a seguir as 
lâmpadas L, idênticas, podem acender de acordo 
com as especificações? Justifique. Os valores 
nominais de L são 1,5 V e 0,30 A; considere despre- 
zível a resistência interna das baterias. 


LO BL 
Taov LỌ OL 
Circuito a 


Circuito b 


12. Nas figuras a e b abaixo estão representadas esque- 
maticamente duas associações de geradores: 
chave 


Figura a E. 


Figura b 
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— 
chave Es 


a) Identifique essas associações. 

b) Qual a força eletromotriz equivalente a cada 
associação? 

c) Em qual dessas associações a abertura da cha- 
ve garante efetivamente a interrupção da pas- 
sagem de corrente por todas as pilhas? 


Justifique todas as respostas. 
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13. A figura abaixo representa um circuito elétrico sim- 
ples de corrente contínua. Determine: 


a) a intensidade da corrente elétrica que percorre 
esse circuito; 


b) a diferença de potencial entre os pontos A e B. 


60V 9500 30V9,500 p 
I — w [w 
3,00 300 
MMA ANA 
200 200 


14. No circuito elétrico representado na figura, deter- 
mine as indicações do amperímetro e do voltíme- 
tro, supondo que esses instrumentos sejam ideais. 


4,00 
AMA 
3,00 $ 
300 $60 o) 
9,0 v — 
A- 


15. Você compra uma lâmpada de lanterna com as 

especificações 1,2 V e 2,4 W. 

a) Desenhe o esquema de um circuito capaz de 
acender essa lâmpada, de acordo com suas 
especificações, com uma pilha de força eletro- 
motriz 1,5 V. 

b) Qual a resistência interna dessa pilha para que a 
lâmpada acenda dentro de suas especificações? 


16. A figura abaixo representa esquematicamente o 
circuito de uma casa em que está ligado um chuvei- 
ro elétrico CE. Nesse circuito há uma tomada T para 
uma máquina de lavar roupas. O F representa a fon- 
te de tensão alternada e D, o fusível ou disjuntor. Os 
valores nominais do chuveiro são 220 V e 5500 W 
e da máquina de lavar roupas 220 V e 3300 W. 


FỌ Or 6 


D 


F 
a) Quala intensidade da corrente elétrica que per- 


corre o circuito quando o chuveiro e a lavadora 
estão funcionando com potência máxima? 

b) Qual deve ser o valor nominal do fusível ade- 
quado a esse circuito? 


7. Associação de geradores 


Como os resistores, os geradores podem ser 
associados em série e em paralelo, mas não é neces- 
sário utilizar expressões específicas para determinar 
o gerador equivalente, pois qualquer associação de 
geradores pode ser tratada como qualquer trecho de 
um circuito. 

No entanto, na associação em série, em que todos 


os geradores são percorridos pela mesma corrente, 
essas expressões são muito simples e podem ser 
obtidas facilmente. Veja a figura abaixo: 


A. 


hn 


E, E 


Pa 
E 
E 


1 


O gerador equivalente dessa associação é aquele 
que fornece a mesma diferença de potencial (V) quan- 
do percorrido por corrente de mesma intensidade (i. 
Veja a figura abaixo. 


e 
[i 
I 
I 
I 
l 
[i 
Le 


Então, a sua força eletromotriz equivalente (€.) 
será: 


e a resistência interna (r.) do gerador equivalente será: 


r=2r 


Logo, numa associação em série, a força eletro- 
motriz do gerador equivalente é a soma das forças 
eletromotrizes dos geradores componentes, e a sua 
resistência interna é a soma das resistências internas 
de todos os geradores. 

As associações em paralelo são pouco utilizadas e, 
do ponto de vista tecnológico, quase inviáveis. Isso 
porque as diferenças de potencial nos terminais dos 
geradores, mesmo quando iguais, tendem a se diferen- 
ciar com o tempo, Nesse caso vão se estabelecer cir- 
cuitos elétricos entre os próprios geradores da asso- 
ciação, o que a inviabiliza, pois ela tende a se manter 
“ligada” mesmo quando o circuito é desligado, como se 


vê na figura abaixo, consumindo energia na própria 
associação. Observe as correntes internas que apare- 
cem entre as pilhas, mesmo com o circuito desligado. 


«— AAA 
Ea correntes 
internas 
— AVV 
— A wm 
circuito desligado 

e e 
La P 


terminais de ligação 
do circuito 


De qualquer forma, pode-se associar geradores 
iguais em paralelo durante algum tempo. A vantagem 
dessa associação está na redução da resistência 
interna do gerador equivalente, o que, em alguns 
casos, é interessante. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


11. A figura mostra o interior de uma lanterna de três 
pilhas de força eletromotriz € = 1,5 V, ligadas em 
série; C é um botão (chave) que, ao ser pressiona- 
do, encosta duas fitas metálicas (linhas vermelhas) 
que fecham o circuito para acender a lâmpada. 
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Sabe-se que as pilhas são idênticas e os valores 

nominais são 3,6 Ve 0,504. 

a) Faça o esquema desse circuito. 

b) Determine a resistência interna de cada pilha, 
sabendo que a lâmpada acende de acordo com 
suas especificações. 
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12. 


RESOLUÇÃO 


a) Como todas as pilhas são percorridas pela mes- 
ma corrente elétrica, trata-se de um circuito 
com uma associação de geradores em série: 


i C 


$A 


b) Se a lâmpada acende de acordo com suas 
especificações, então a diferença de potencial 
entre seus terminais A e B é V — V, = 3,6 V, 
e a intensidade da corrente elétrica que a 
atravessa, que é a mesma que atravessa todo 


o circuito, é | = 0,50 A. Então, da equação 
V, — V = Be -—Ze'- X(R + r+ r)i podemos 
escrever: 


3,6 = (1,5 + 15 + 1,5)— (r +r +r) -0,50 => 
>36 = 45- 15r>»r=060Q 


Observação: À primeira vista, é estranho que uma 
lâmpada que acende com três pilhas de força ele- 
tromotriz 1,5 V tenha valor nominal 3,6 V. É comum 
supor que esse valor deveria ser 4,5 V. Este exercí- 
cio deixa clara a razão dessa diferença: a resistência 
interna de cada pilha. Quanto mais pilhas houver em 
uma associação em série, maior a diferença entre a 
soma das forças eletromotrizes das pilhas e o valor 
nominal da lâmpada a eles ligada. 


No mercado praticamente só existem pilhas de for- 
ça eletromotriz 1,5 V. Mas é comum encontrar lâm- 


padas pequenas de lanterna cujos valores nominais 

são 2,4 V e 300 mA. 

a) Desenhe o esquema de um circuito capaz de 
acender uma dessas lâmpadas. 

b) Você pode afirmar com certeza que a lâmpada 
acende e não queima? Justifique. 

c) O tamanho das pilhas escolhidas tem alguma 
importância? Por quê? 

d) Se uma das pilhas for nova e a outra usada, que 
importância tem isso? Justifique. 
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RESOLUÇÃO 


a) Como a força eletromotriz de cada pilha é 1,5 V, 
a diferença de potencial máxima que cada pilha 
pode fornecer é1,5 V. 

Se o fabricante diz que a lâmpada deve ser liga- 
da a uma diferença de potencial de 2,4 V (valor 
nominal), é preciso utilizar pelo menos duas 
pilhas, dispostas de maneira que suas forças 
eletromotrizes se somem; a lâmpada será sub- 


metida a uma diferença de potencial menor que 
30 V por causa das resistências internas das 
pilhas. Assim, o esquema do circuito deve ser o 
da figura seguinte: 


A OD, B 


L 


Neste caso, os geradores estão associados em 
série, pois ambos estão sendo percorridos pela 
mesma corrente elétrica de intensidade i. 


b) Alâmpadanão queimase estiver ligada de acordo 
com os seus valores nominais: V= V, =24Ve 
i= 300 mA = 0,30 A. 
Da equação V, — V,=3e-Ze' -XR+r+r)i 
sendo € = 1,5 V o valor da força eletromotriz e 


r o da resistência interna de cada pilha, ambos 
supostos iguais (o que para pilhas novas é acei- 
tável), $E' = 0 e R = 0, obtemos: 


V= V, =E+2E-(r+r)i= 
>V,- V,=28-2ri (1) 
24=2:15-2r-0305r=109 


Portanto, se a resistência interna de cada pilha 
for 1,0 Q, a lâmpada não queima, pois acende 
dentro de seus valores nominais. Da expressão 
(1), pode-se obter: 


22= (VV, 
2r 
que mostra que a intensidade da corrente elé- 


= 


trica é inversamente proporcional à resistência 
interna (r) de cada pilha. 


c) 


Assim, se o valor dessa resistência for menor que 
1,0 Q, a intensidade da corrente será maior que 
0,30 A — a lâmpada vai brilhar com grande inten- 
sidade e pode queimar (mesmo que não queime 
imediatamente, a sua durabilidade será certa- 
mente menor). Se o valor da resistência for maior 
que 1,0 Q, a intensidade da corrente será me- 
nor que 0,30 A — a lâmpada vai brilhar com 
menor intensidade ou nem sequer vai acender. 


A resistência elétrica de um condutor não 
depende apenas da oposição que a estrutura 
de um material oferece aos portadores de car- 
ga, mas também do número desses portadores 


(reveja Diferença de potencial, resistência elétri- 
ca e lei de Ohm, páginas 96 e 97). Quanto mais 
portadores de carga houver, mais facilmente a 
corrente elétrica será transportada, o que equi- 


vale a uma resistência elétrica menor. Assim, 
quanto maior a pilha, maior a massa de reagen- 
tes químicos que ela contém e, portanto, maior 


o número de portadores (elétrons) disponíveis e 
menor a sua resistência interna. 


Por isso, pilhas pequenas têm resistência interna 
maior que as grandes. 


Se você utilizar nesse circuito pilhas pequenas de 
relógio, por exemplo, a lâmpada certamente não 
vai acender. Se você utilizar pilhas grandes alca- 
linas, a lâmpada provavelmente vai brilhar muito e 
durar pouco. 


Há quem pense que uma pilha velha ou usada 
contamina o circuito, como se fosse uma fruta 
podre junto com frutas frescas, o que não é ver- 
dade. A resistência interna das pilhas aumenta 
com o uso, por causa dos residuos das reações 
químicas que nelas ocorrem, por isso as pilhas 
usadas têm resistência interna muito grande. 
Como as resistências internas sempre se somam, 
a resistência interna de uma só pilha usada pode 
inviabilizar o circuito. 

Neste exercício, por exemplo, cada pilha deve ter 
uma resistência interna de 1,0 Q para que a resis- 
tência total do circuito não ultrapasse o valor de 
2,0 Q. Se uma delas tiver uma resistência interna 
de 20 Q, por exemplo, é inútil associar a ela qual- 
quer outra pilha, por melhor que seja. 


EXERCÍCIOS TER 


17. É possível associar em paralelo uma pilha de 1,5 V 
com uma bateria de 9,0 V? Qual principal inconve- 
niente dessa associação? 

Faça um esquema gráfico para justificar suas res- 
postas. 


18. A bateria de automóvel, também conhecida como 
bateria chumbo-ácido — seus elementos principais 
são placas de chumbo imersas em ácido sulfúrico —, 
funciona permanentemente em um processo de 
carga e descarga. 


Quando o carro se movimenta, ela é carregada pelo 
alternador, gerador eletromagnético do carro (va- 
mos estudar esse tipo de gerador no capítulo 10). 


Quando o carro consome energia, principalmente 
na partida, ela se descarrega. Esse processo de 
carga e descarga se dá por meio de reações rever- 
síveis entre o chumbo e o ácido sulfúrico. 


Como mostra a figura abaixo, essa bateria se cons- 
titui de uma associação de seis pilhas ou células (C) 
conectadas entre si por pequenas placas (P). As 
extremidades dessa associação são ligadas aos 
terminais extremos (T). 
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a) Como estão associadas as células dessa bate- 
ria? Faça um esquema gráfico dessa asso- 
ciação. 

b) Sabe-se que a força eletromotriz dessa asso- 
ciação é 12 V e que, na partida de um automóvel, 
a intensidade da corrente elétrica gerada por 
uma bateria é 75 A, quando a diferença de 
potencial nos terminais cai para 9,0 V. Supondo 
que todas as células sejam idênticas, qual a 
resistência interna de cada célula? 
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1. Pilha de Daniell 


Esta atividade é muito interessante, mas necessita de 
material específico, difícil de encontrar, e de um pouco de 
cuidado para a sua manipulação. Peça auxílio aos seus 
professores de Física e Química. 

Você vai precisar de duas placas de cobre e duas de 
zinco, de aproximadamente 5 cm x 5 cm cada uma (não são 
folhas de zinco utilizadas em calhas de telhado, pois elas são 
apenas revestidas de zinco; embora menos eficientes, tam- 
bém podem servir). Você vai precisar também de uma solu- 
ção 1,0 molar de sulfato de cobre (250 g por 1 L de água) e 
uma de sulfato de zinco (290 g por 1L de água). Essas subs- 
tâncias são ligeiramente tóxicas, por isso você deve mani- 
pulá-las com cuidado. 

Há muitas formas de fazer essa pilha; a mais simples 
utiliza papel absorvente (papel toalha, higiênico ou de filtro de 
café) para embeber nas soluções. Para que o contato entre as 
placas e as soluções seja eficiente, adapte dois terminais num 
pregador de roupa de madeira, com dois parafusos, e ligue fios 
finos e flexíveis a cada um. Veja a figura abaixo: 


parafuso 
porca fio 


fio 


Como montar os terminais no pregador de roupa. 


Para fazer a pilha, recorte cerca de 8 a 12 quadradinhos 
do papel absorvente do mesmo tamanho das placas. Coloque, 
com uma pinça, metade dos quadradinhos na solução de sul- 
fato de cobre e a outra metade na solução de sulfato de zinco. 
Essas soluções podem ser colocadas em vidros de relógio ou 
placas de Petri, coisas que todo laboratório de Química tem. 
Quando estiverem bem embebidos na solução, monte a pilha 
(sobre uma mesa protegida por um plástico, porque essas 
soluções escorrem). Faça um “sanduíche”, colocando sobre 
uma placa de cobre 2 ou 3 quadradinhos de papel embebidos 
em sulfato de cobre, em seguida 2 ou3 quadradinhos de papel 
embebidos em sulfato de zinco e depois a placa de zinco. Em 
seguida coloque a outra placa de cobre e repita o procedimen- 
to até colocar a última placa de zinco. 


Veja a figura: 


placa de zinco 
papel embebido em 
sulfato de zinco 


papel embebido em 
sulfato de cobre 


placa de cobre 


Montagem da pilha de Daniell. 
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ATIVIDADES PRÁTICAS 


A pilha está pronta. Observe que não se trata de uma 
pilha, mas de uma bateria — são duas pilhas associadas em 
série. Para ligar essa bateria a um circuito, comprima o 
“sanduíche” com o pregador. Ligue os fios que saem dos 
terminais do pregador a uma lâmpada de lanterna de duas 
pilhas. Veja a figura: 


/ 


Wipe 


icação, 
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Ilustrações: Formato Comun: 


Como ligar a pilha aos terminais do pregador de roupa. 


Observe que a lâmpada brilha com grande intensida- 
de logo de início e, em pouco tempo, seu brilho vai se redu- 
zindo até que se apague. O tempo de duração dessa pilha 
depende da quantidade de solução que o papel conseguiu 
absorver e da área da superficie das placas. Se você seguiu 
essas indicações corretamente, a sua pilha deve fazer a 
lâmpada brilhar por alguns minutos. 

Examine como ficam as placas depois do uso. Verifi- 
que onde houve maior deposição de material e procure 
explicar o que aconteceu. É uma observação importante 
que vai ajudá-lo a entender de onde se originaram os por- 
tadores de carga da corrente elétrica que se estabeleceu e 
por que a lâmpada apaga. 

Se você quiser refazer a pilha, basta limpar muito 
bem todas as placas com palha de aço e embeber novos 
quadradinhos de papel. 


CONTEÚDO 


2. Circuitos elétricos simples Ligado 


A montagem de circuitos elétricos simples é uma ati- 
vidade muito interessante e que não oferece dificuldades. 
Você pode montar o circuito abaixo para acender uma 
lâmpada simples de lanterna. 


Rui Vieira/Emerson Izidoro/Acervo dos fotógrafos 


Circuito elétrico simples com uma lâmpada para duas pilhas. 


Comece pelo suporte da pilha. Não convém improvi- 
sar suportes, porque, em geral, eles dão muito trabalho 
para fazer e funcionam mal. É melhor adquirir suportes 
prontos em lojas especializadas. Você encontrará mais 
facilmente suportes para duas pilhas pequenas (AA), por 
isso ajuste a eles a lâmpada adequada. 

Peça ao comerciante uma “lâmpada de duas pilhas” 
(não é hábito utilizar valores nominais no comércio) e o 
bocal ou soquete adequado. Como isso é mais difícil, talvez 
você tenha que improvisar. Peça ao professor ou a algum 
técnico de eletricidade para ajudá-lo. Para fazer as liga- 
ções, utilize um fio flexível fino (em muitos lugares 
conhecido como fio cabinho). Descasque bem as pontas do 
fio para fazer as ligações, não é preciso soldar (nos circui- 
tos das fotos foram usados jacarés, terminais que facilitam 
muito essas ligações). Monte o circuito sobre uma base de 
madeira, pois é mais fácil de fixar os elementos. Utilize 
pilhas novas, de preferência alcalinas. Como você viu nos 
exercícios resolvidos, pilhas usadas costumam ter resis- 
tência interna muito grande e podem não acender a lâm- 
pada. Insira uma chave interruptora no circuito ou sim- 
plesmente deixe dois terminais descascados de um fio 
para fazer o papel de chave. 

Se você dispuser de um multímetro, meça a cor- 
rente elétrica que percorre o circuito e a diferença de 
potencial nos terminais da lâmpada. Veja nas fotos 
abaixo como inserir o multímetro no circuito para 
medir a corrente elétrica com o amperímetro e como 
utilizá-lo para medir a diferença de potencial com o 
voltímetro. 


Fotos: Rui Vieira/Emerson Izidoro/Acervo dos fotógrafos 


Como inserir o voltímetro no circuito. 


Consulte o manual do aparelho, ou seu professor, 
para saber como são feitas essas leituras. 

Feitas as medidas, faça os cálculos para verificar se 
estão de acordo com os valores nominais das pilhas e das 
lâmpadas. As pilhas comuns, de qualquer tamanho, costu- 
mam ter € = 1,5 V (mas confira o valor que está gravado na 
própria pilha). A resistência interna é variável, por isso não 
é fornecida. Os valores nominais das lâmpadas estão gra- 
vados em geral na rosca junto à base do vidro. Em geral 
aparecem escritas a diferença de potencial em volts e a 
corrente elétrica em miliampères. Às vezes aparece 
a potência em watts. Procure fazer outras montagens — o 
exercício resolvido 12 é uma ótima sugestão de atividade. 


3. Instalação elétrica em uma casa 


É muito interessante e simples construir um modelo em 
corte de uma casa que mostre os diversos circuitos com os 
respectivos interruptores e lâmpadas ligados a duas ou mais 
pilhas. Você pode pedir o auxilio dos seus professores de Fisi- 
ca e Arte, o que certamente tornará a atividade mais 
enriquecedora. A figura mostra um exemplo em que há três 
lâmpadas (parece haver mais por causa das reflexões nas 
paredes do plástico transparente) com três interruptores e 
dois suportes com duas pilhas pequenas cada um. Cada inter- 
ruptor acende uma lâmpada. Dois deles são chaves paralelas 
que podem acender e/ou apagar uma das lâmpadas. 


a 


Modelo da instalação elétrica de uma casa. 


Essa montagem tem como inconveniente o alto con- 
sumo de energia elétrica das lâmpadas incandescentes, o 
que pode ser resolvido com o uso de LEDs em vez de lâm- 
padas, ou, ainda, mantendo-se as lâmpadas e substituin- 
do-se as pilhas por uma fonte de tensão. Nos dois casos é 
preciso adequar os dispositivos às mudanças: no caso do 
uso de LEDs deve-se adequar a diferença de potencial das 
pilhas aos valores nominais dos LEDs, para que acendam e 
não queimem; no caso da fonte de tensão, além da própria 
tensão, é preciso que a sua potência também seja com- 
patível com a potência consumida pelas lâmpadas. 
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Este livro é 
não consumível. 
Faça todas as 


atividades no 
caderno. 


Testes 


1 


(Enem) A eficiência das lâmpadas pode ser comparada 
utilizando a razão, considerada linear, entre a quantidade 
de luz produzida e o consumo. 

A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja 
unidade é o lúmen (Im). O consumo está relacionado à 
potência elétrica da lâmpada que é medida em watts (W). 
Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 W emite 
cerca de 600 Im, enquanto uma lâmpada fluorescente de 
40 W emite cerca de 3000 Im. 


Adaptado de: <http://tecnologiaterra.com.br>. Acesso em: 29 fev. 2072, 


A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é: 

a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, que 
produz menor quantidade de luz. 

b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, 
que produz menor quantidade de luz. 

c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W, 
que produz a mesma quantidade de luz. 

d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, 
pois consome maior quantidade de energia. 

e) igual à de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que 
consome a mesma quantidade de energia. 


(Enem) As cidades industrializadas produzem grandes 

proporções de gases como o CO,, o principal gás causa- 

dor do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade 

de combustíveis fósseis queimados, principalmente no 

transporte, mas também em caldeiras industriais. Além 

disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas 

com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a 

retenção de calor, formando o que se conhece por “ilhas 

de calor”. 

Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem 

o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação 

térmica. 

Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito 

estufa e das “ilhas de calor”, espera-se que o consumo 

de energia elétrica: 

a) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias 
metalúrgicas. 

b) aumente devido ao bloqueio da luz do Sol pelos gases 
do efeito estufa. 

c) diminua devido à não necessidade de aquecer a água 
utilizada em indústrias. 

d) aumente devido à necessidade de maior refrigeração 
de indústrias e residências. 

e) diminua devido à grande quantidade de radiação tér- 
mica reutilizada. 
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QUESTÕES DO ENEM E DE VESTIBULARES 


3. (Vunesp-SP) Três resistores, de resistências elétricas R, 


R, e R, um gerador G e uma lâmpada L são interligados, 
podendo formar diversos circuitos elétricos. Num primeiro 
experimento, foi aplicada uma tensão variável V aos termi- 
nais de cada resistor e foi medida a corrente ique o percor- 
ria, em função da tensão aplicada. Os resultados das medi- 
ções estão apresentados no gráfico, para os três resistores. 


Considere agora os circuitos elétricos das alternativas 
abaixo. Em nenhum deles a lâmpada L queimou. A alter- 
nativa que representa a situação em que a lâmpada acen- 
de com maior brilho é 


R, 
R, 
a) NVV 
+ 
GHES R3 QL 
R, 
R3 
b) A 
(ep R, L 
R, 
co) A/VV“ 
+ 
G = L 
R, 
d) NNV 
+ 
G L 
Rs 
e) 
+ 
GEE L 


4. (Uern) Seja o circuito elétrico apresentado, onde R = 2 ohms. 
A diferença entre as intensidades das correntes que pas- 
sam nos pontos xe y é: 


ar AN = R 10 V 


a) 05A. 
b) 15A. 
c) 204, 
d) 4,04. 


(Uerj) Utilize as informações a seguir para responder às 
questões de números 5 e 6. 


5. Uma sala é iluminada por um circuito de lâmpadas incan- 
descentes em paralelo. 
Considere os dados abaixo: 


e a corrente elétrica eficaz limite do fusível que protege 
esse circuito é iguala 10 A; 


e a tensão eficaz disponível é de 120 V; 
e sob essa tensão, cada lâmpada consome uma potência 
de60W. 


O número máximo de lâmpadas que podem ser mantidas 
acesas corresponde a: 


c) 20. 
d) 30. 


a) 10. 
b) 15. 


6. A resistência equivalente, em ohms, de apenas 8 lâmpa- 
das acesas é cerca de: 


a) 30. 
b) 60. 


c) 120. 
d) 240. 


7. (Uerj) Um chuveiro elétrico, alimentado por uma tensão 


eficaz de 120 V, pode funcionar em dois modos: verão e 
inverno. Considere os seguintes dados da tabela: 
Modos Potência (W) | Resistência (Q) 
Verão 1000 RI 
Inverno 2 000 R, 
. R 
Arelação — corresponde a: 
a) 05 ~ 
b) 1,0. 
c) 1,5. 
d) 2,0. 


10. 


(Fuvest-SP) Energia elétrica gerada em Itaipu é trans- 
mitida da subestação de Foz do Iguaçu (Paraná) a Tijuco 
Preto (São Paulo), em alta tensão de 750 kV, por linhas 
de 900 km de comprimento. Se a mesma potência fosse 
transmitida por meio das mesmas linhas, mas em 

30 kV, que é a tensão utilizada em redes urbanas, a perda 
de energia por efeito Joule seria, aproximadamente: 

a) 27 000 vezes maior. 

b) 625 vezes maior. 

c) 30 vezes maior. 

d) 25 vezes maior. 

e) amesma. 


(Fuvest-SP) O filamento de uma lâmpada incandescente, 
submetido a uma tensão U, é percorrido por uma corrente 
de intensidade i O gráfico abaixo mostra a relação entre ie U. 


0,4 —— r 4 — — r 
0,34 
T 0,2 
0,1 
oL. Een i i 
2 4 6 8 
U (V) 


As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada. 


l. A resistência do filamento é a mesma para qualquer 
valor da tensão aplicada. 


Il. A resistência do filamento diminui com o aumento da 
corrente. 


Ill. A potência dissipada no filamento aumenta com o au- 
mento da tensão aplicada. 


Dentre essas afirmações, somente: 


a) lestá correta. d) lelllestão corretas. 


b) Ilestá correta. e) Ilelllestão corretas. 


c) IIl está correta. 


(Fuvest-SP) Medidas elétricas indicam que a superficie 
terrestre tem carga elétrica total negativa de, aproxima- 
damente, 600 000 coulombs. Em tempestades, raios de 
cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície 
terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valo- 
res de até 300 000 A. Que fração da carga elétrica total da 
Terra poderia ser compensada por um raio de 300 000 A e 
com duração de 0,5 s? 


1 1 
a) — d) — 
5 T 
1 1 
b) — e) — 
13 ia 
1 
ad E 
li 
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A Eletroquímica e a galvanoplastia 


Observe as imagens abaixo: 


Harmonia, de Charles Gumery (1827-1871). Bronze 
revestido de ouro. Altura: 7,5 m. Fachada da casa 
de ópera Palais Garnier, em Paris (França). 


Pagoda Shwedagon. Templo budista localizado em Yangon (Mianmar). 
Construído entre os séculos VI e X com ouro maciço e tijolos revestidos de 
ouro. Porém, ainda hoje, de tempos em tempos, partes do complexo são 
restauradas por meio da aplicação de folhas de ouro obtidas por eletrólise. 


Shutterstock 


Skylines/Shutterstock 
Yuriy Maksymenko/ 


MA 


Africa Studio/ 
Shutterstock 


A 


As imagens das fotos não estão na mesma proporção. 


Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar em joias e outros objetos folheados ou chapeados a ouro ou prata, 
como esses exemplificados acima. Mas será que já parou para se perguntar como isso é feito? Pois fique sabendo que 
hoje em dia, para realizar esse tipo de revestimento, emprega-se um processo industrial muito interessante chamado 
galvanoplastia, que se baseia no processo da eletrólise. Veja a figura abaixo. 


A eletrólise ocorre quando dois eletrodos, 
terminais metálicos ligados a uma fonte de 
corrente contínua, são mergulhados em uma cuba 
contendo uma solução eletrolítica, assim chamada 
por conter sais que se ijonizam e possibilitam a 
passagem da corrente elétrica sempre que entre 
os eletrodos se estabelece uma diferença de 
potencial. Nesse caso, os portadores de carga não 
são elétrons, como ocorre com a corrente elétrica 
que percorre condutores sólidos, mas cátions 
íons positivos, X+) e ânions (íons negativos, Y~) 
da solução eletrolítica. Assim, no cátodo ocorre 
uma reação de redução, em que cátions da solução 
retiram elétrons da placa metálica; e no ânodo 
ocorre uma reação de oxidação, em que os ânions 
da solução cedem elétrons para a placa metálica. 
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Polo positivo 


Ocorre oxidação 


Anodo 


Semirreação do ânodo 
—> Y’ y +2e7 


Cátodo 
(= 


Polo negativo 


Ocorre redução 


Os ânions entram em 
contato com o eletrodo 
positivo e com ele 
reagem quimicamente, 
liberando elétrons. 


Semirreação do cátodo 
X 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


1+ = 0 
(aq) t e x (s) 


Meio contendo uma 
substância eletrolítica de 
ânionsY e cátions X 
(cuba eletrolítica). 


Mecanismo da eletrólise. 


Os cátions entram em 
contato com o eletrodo 
negativo e com ele 
reagem quimicamente, 
retirando elétrons. 


Robert Harding Picture Library Ltd./Alamy/Other Images 


QUÍMICA 


Na galvanoplastia, o material a ser revestido é o cátodo (ou está ligado A chave 
a ele), e o metal que vai revesti-lo é o ânodo (ou está ligado a ele). Além contínua E 
disso, na solução eletrolítica coloca-se um sal composto de cátions do 
metal de revestimento do material. Na prateação (revestimento com prata), 
por exemplo, de uma colher de ferro, o ânodo é uma placa de prata (Ag), e 
o cátodo, a colher de ferro (Fe), mergulhados em uma solução de nitrato 
de prata (AgNO.) (veja a figura ao lado). Ao se ligar a chave do circuito, a 
corrente elétrica é estabelecida, e os cátions Ag* dissolvidos na solução 
são atraídos pelo polo negativo, no caso a colher, e nela se depositam, 
revestindo-a com uma película de prata metálica. 

A primeira galvanoplastia foi a eletrodeposição de ouro sobre prata reali- 
zada pelo químico italiano Luigi Brugnatelli (1761-1818), em 1805, mas, como 
não conseguiu divulgar sua descoberta, pode-se dizer que o processo foire- 
descoberto em 1839 por cientistas ingleses e russos trabalhando indepen- Ansa esquemática 
dentemente. i 

Até a década de 1940 os processos de galvanoplastia variaram muito pouco. Eram — e ainda são — usados para 
o revestimento direto ou indireto de objetos com diferentes metais, como ouro (douração), prata (prateação), co- 
bre (cobreamento), níquel (niquelação), cromo (cromagem) e zinco (zincagem ou galvanização). Cada metal de re- 
vestimento, de acordo com suas propriedades químicas, pode conferir ca- 
racterísticas diferentes ao material ou ao objeto revestido, como maior ou 
menor condutividade, maior ou menor oxidação ou corrosão ou até mesmo 
aumentar a resistência desse objeto a temperaturas extremas. 

Merece destaque ainda a estanhagem, revestimento de folhas de aço 
com estanho, cuja produção comercial começou em 1812, e até hoje é cer- 
tamente o uso mais relevante da galvanoplastia em nosso cotidiano. Popu- 
larmente conhecida como lata, é um dos materiais mais usados em embala- 
gens de alimentos, bebidas, óleos, tintas e diversos componentes químicos 
devido à sua resistência à corrosão. Veja a imagem ao lado. 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Glow Images 


Anton Prado Photo/Shutterstock/ 


Latas de folha de flandres. 


Da década de 1940 em diante, com o advento da in- 
dústria eletrônica e das telecomunicações e as novas 
exigências em relação à proteção do meio ambiente, os 
processos de galvanoplastia se aperfeiçoaram para su- 
prir essas novas demandas. Veja a figura ao lado. 


South West Images Scotland/Alamy/Other Images 


Placa de circuito impresso. Como o próprio nome diz, 
os circuitos elétricos são impressos em um material 
especial; as linhas amarelas são condutores 
impressos na placa por eletrodeposição de ouro. 


AMPLIANDO O CONHECIMENTO 


1. Notexto destacamos a necessidade de se usar geradores de corrente continua para a galvanoplastia. Por que esse tipo 
de gerador é necessário? O que aconteceria se usássemos um gerador de corrente alternada? 


2. Que fator é mais relevante na escolha do gerador: a diferença de potencial nos seus terminais ou sua potência? Seria 
possível pratear uma colher com uma pilha pequena, tipo AAA, por exemplo? Justifique. 
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Eletromagnetismo 
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T Além de emitir luz e calor, o Sol também lança ao espaço toheladas de” 

l partículas que se desprendem de sua superfície: é o chamado vento solar. A 
Felizmente, essas partículas hão nos atingem, pois são desviadas na sua 4 ° 
interação com o campo magnético.da Terra, que resulta na configuração ; ; 

+ ` delinhas de força ilustrada nêsta representação artística fora de escala. * 

e Campo magnético e sua interação com partículas eletricamente carregadas 

e -em movimento (corrente élétrica) são os assuntos désta unidade. o 


Agency (ESAJINASA. 
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Physics Pictures/Russell Kightley Media 


Representação tridimensional das linhas 
de campo magnético de um ímã em barra. 


CAPÍTULO 


8 rau 
Campo magnético 


Aoo acima é uma representação tridimensional das linhas de campo magnético de 
um ímã em forma de barra, o que dificilmente se faz graficamente. Por isso costumamos ter 
a falsa ideia de que elas são bidimensionais. As linhas de campo gravitacional e elétrico também 


são tridimensionais, mas, no Eletromagnetismo, a tridimensionalidade vai além das configura- 
ções gráficas de campo; ela é uma das características específicas da inter-relação entre as prin- 
cipais grandezas eletromagnéticas. Neste capítulo, iniciamos o estudo do campo magnético e 
tomamos conhecimento das primeiras expressões e formas de representação dessa tridimen- 
sionalidade. 
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1. Breve história do magnetismo 


A palavra magnetismo tem sua origem na Grécia 
antiga, porque foi em Magnésia, cidade grega, que se 
observou um minério com a propriedade de atrair obje- 
tos de ferro. Tal minério ficou conhecido por magnetita. 

Da mesma forma que os fenômenos elétricos 
resultantes da atração do âmbar, a atração magnética 
exercida pela magnetita sobre o ferro foi explicada pela 
primeira vez, no século VI a.C, por Tales de Mileto. 

Como o âmbar, a magnetita também teria uma espé- 
cie de alma — podia comunicar sua “vida” ao ferro inerte, 
que, por sua vez, também adquiria um “poder de atração”, 

Durante os séculos que se seguiram, as explicações 
foram semelhantes. O magnetismo se devia a eflúvios, 
algo semelhante a um perfume que emanaria do ferro e 
da magnetita, fazendo com que eles se atraíssem. A 
própria palavra imã surgiria mais tarde, do termo fran- 
cês aimant, que sugestivamente significa “amante”. 

Provavelmente, os chineses conheciam o magne- 
tismo há mais tempo do que os gregos. Entre os anos 
300 a.C. e 220 a.C., adivinhos chineses já utilizavam a 
“colher que aponta para o sul”. Era uma colher de mag- 


netita que, colocada em equilíbrio sobre um pino, podia 


girar livremente na horizontal. Em qualquer situação, 


essa primitiva bússola sempre apontava o cabo para o 
sul. A figura a seguir mostra uma réplica dessa colher: o 
quadrado simboliza a terra; o círculo, o céu. 

No século VI, os chineses já tinham tecnologia sufi- 
cientemente avançada para a fabricação de ímãs. Usa- 
vam dois processos diferentes, Um muito simples, ain- 
da hoje comum: esfregavam um ímã numa agulha de 
ferro ou aço, fazendo com que ela se tornasse também 
um ímã. Em outro processo, hoje em dia em desuso, 
colocavam agulhas ou pedaços de ferro incandescen- 
tes na direção norte-sul do campo magnético terrestre. 
Ao esfriarem, esses corpos também se tornavam imãs. 


CONEXÕES: GEOGRAFIA E QUÍMICA 


A magnetita é um óxido de ferro de fórmula Fe,O, 
encontrado na superfície terrestre na forma de um 
mineral cristalino. Esse mineral é encontrado em várias 
partes do mundo em rochas ígneas (vulcânicas) e 


metamórficas (rochas que sofreram transformações 
devido às condições do ambiente; por exemplo, pressão 
e temperatura). 

Aproveite para pesquisar mais informações sobre a 
composição química e a formação geológica da magnetita. 
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Réplica da antiga colher chinesa que aponta para o sul. 
Dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.). 


Com essas agulhas imantadas, eles construíam 
suas bússolas, que, no início, serviam apenas para fazer 
mágicas ou para orientar a posição em que um edifício 
devia ser construído. Só a partir dos séculos X ou XI é 
que os chineses começaram a utilizá-las para a nave- 
gação. 

No século XIII começaram a surgir observações 
mais acuradas sobre o magnetismo e a eletricidade. A 
primeira e mais importante na época foi a compreensão 
de que eram fenômenos de natureza diferente, ideia 
que prevaleceu até o início do século XIX, 

Embora atrasados em relação aos chineses na utili- 
zação da bússola para a navegação, foram os europeus 
que realizaram o primeiro estudo experimental do 
magnetismo de natureza científica. 

Em 1269, Pierre Pelerin (Petrus Peregrinus, em 
latim) de Maricourt, engenheiro militar francês, no seu 
livro Carta de Petrus Peregrinus, descreve a maioria 
das experiências elementares sobre magnetismo, que 
aparecem até hoje nos livros escolares de Ciências. Foi 
ele quem denominou polo norte e polo sul as extremi- 
dades de um ímã, baseando-se na orientação natural 
da bússola. Observou ainda a atração entre polos mag- 
néticos diferentes, a repulsão entre polos iguais e que a 
agulha da bússula não aponta exatamente para o polo 
norte geográfico da Terra. 
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Yi Lu/Corbis/Latinstock 


A figura abaixo mostra uma bússola azimutal, ins- 
trumento que Petrus Peregrinus ensina a construir 
para “medir o azimute do Sol, da Lua e de qualquer 
estrela em relação ao horizonte”. (The letter of Pere- 
grinus. New York: McGraw Publishing Company, 1904, 
p. 28.) Essa medida era, na época (e continuou a ser 


durante séculos), essencial para a navegação. 


University of California Libraries/Fac-Símile/Arquivo da editora 


Em 1600, mais de três séculos depois, o trabalho 
experimental de Maricourt foi retomado por Gilbert, 
que procurou refazer essas experiências e revisar as 
explicações de outros autores. Gilbert reuniu suas con- 
clusões no livro De Magnete, ao qual já nos referimos 
no capítulo 1. 

Gilbert descobriu a imantação por indução: um 
pedaço de ferro colocado junto a um ímã também se 
imanta, mesmo que um não encoste no outro. Foi pro- 
vavelmente o primeiro a sugerir que a Terra seria um 
grande ímã. Para ilustrar sua ideia, construiu um ímã em 
forma de esfera, denominado Terrella, que simulava a 
ação magnética da Terra. Colocando pequenas bússo- 
las sobre essa esfera, demonstrou e explicou a proprie- 


dade da bússola apontar sempre para as proximidades 
do polo magnético terrestre. 

A figura a seguir é do próprio De Magnete. Note que 
ela ilustra ainda a inclinação magnética (vamos falar 


dela mais adiante): a bússola de cima está representa- 


da paralelamente à superfície terrestre, indicando uma 
inclinação magnética nula; a bússola em E mostra uma in- 
clinação considerável; enquanto a bússola em A, onde 
está o polo magnético, é perpendicular à superfície da 
Terra, indicando uma inclinação magnética de 90º, 
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Veja a figura abaixo: 


Centre National de La Recherche Scentifique (cnrs), 
Paris/Fac-símile/Arquivo da editora 


Nos dois séculos que se seguiram à publicação do 
De Magnete, houve algumas propostas teóricas inte- 
ressantes, como a do filósofo, físico e matemático fran- 
cês René Descartes (1595-1650): polos magnéticos 
estariam no eixo central de vórtices dos fluidos onde 
os imãs estariam imersos — o fluido entraria por um 


dos polos, atravessaria o ímã e sairia pelo outro. 

Pode-se dizer que o trabalho mais importante desse 
período foi a construção da balança de torção de 
Coulomb, em 1785. Por meio dela, ele estabeleceu uma 
lei de forças magnéticas entre polos, equivalente à leide 
forças eletrostáticas vista no capítulo 1. Veja a figura 
abaixo. 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Representação 

esquemática da 

imã —» balança de torção de 
5 Coulomb, usada por 

ele para obter a lei de 

interação entre 

forças magnéticas. 


A descoberta mais importante, no entanto, que 
possibilitou a unificação da Eletricidade e do Magnetis- 
mo em uma só ciência, procurada por muitos cientistas 


da época, só viria a ocorrer depois do aparecimento da 
pilha de Volta, que oferecia uma fonte mais duradoura de 
eletricidade e permitiu o aprofundamento desses estu- 
dos. Essa história será contada no próximo capítulo. 


Paulo Manzi/ 


Arquivo da editora 


2. Magnetismo e imãs 


Apesar de sabermos hoje que eletricidade e magne- 
tismo são aspectos do mesmo fenômeno, o eletromag- 
netismo, uma característica importante os distingue: a 
carga elétrica. No magnetismo não existe conceito equi- 
valente, embora exista o conceito de polo magnético, 
com propriedades parecidas com as da carga elétrica. 
Enquanto na eletricidade existem cargas elétricas 
opostas, positivas e negativas, e partículas elementa- 
res portadoras dessas cargas, no magnetismo não há 
polos magnéticos isolados nem partículas portadoras 
de polos magnéticos. Aliás, até hoje não foram desco- 
bertas partículas portadoras de um único polo magné- 
tico, mas sua existência chegou a ser prevista teorica- 
mente, e muitos pesquisadores tentaram encontrá-las, 
tanto em laboratório, com a utilização de aceleradores 
de partículas, como em sedimentos retirados do fundo 
do mar ou de rochas 

O fato de não haver polos magnéticos isolados nem 
partículas portadoras de polos magnéticos fica claro por 
um fenômeno simples: a divisão de qualquer ímã sempre 
dá origem a outros ímãs, por menores que eles sejam. 
Mas, da mesma forma que em torno de um corpo eletri- 
camente carregado existe um campo elétrico, na região 
onde há um ímã há também um campo magnético. 


unares, 


Por essa razão, o estudo dos ímãs é o ponto de par- 
tida do nosso estudo do eletromagnetismo. 

Imãs são corpos de materiais ferromagnéticos, 
como ferro, cobalto, níquel, metais de terras-raras e 


algumas de suas ligas. Esses materiais são constituí- 
dos de microímãs, regiões de sua estrutura chamadas 


domínios magnéticos. Veja a figura abaixo. 
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Figura a Figura b 


As regiões limitadas em azul representam esquema- 
ticamente domínios magnéticos de um material ferro- 
magnético. Em a, eles estão representados como se 


encontram normalmente, com as setas indicando orien- 
tações magnéticas aleatórias, por isso esses materiais 
naturalmente não se comportam como ímãs. Em b, por 


causa de uma ação externa, esses domínios adquirem 
uma orientação predominante — o material se magneti- 
za (vamos descrever esse processo logo a seguir). 


MATERIAIS MAGNÉTICOS 
OU FERROMAGNÉTICOS? 


A rigor, não existe material magnético. Existem 
materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, dia- 
magnéticos, antiferromagnéticos e ferrimagnéticos. 

Um material ferromagnético é o que, em geral, 
se costuma chamar de magnético. Corpos des- 
ses materiais são atraídos por ímãs feitos de ferro, 
níquel, cobalto, terras-raras e inúmeras ligas que os 
contêm. Colocados sob a ação de um campo mag- 
nético externo, corpos desses materiais também se 
tornam ímãs. 

Corpos de materiais paramagnéticos também 
são atraídos por ímãs, embora muito fracamente. 
Além dos materiais ferromagnéticos acima do pon- 
to Curie, são exemplos de materiais paramagnéticos 
o paládio, a platina, o sódio, o potássio e algumas 
ligas de ferro. 

Corpos de materiais diamagnéticos são repeli- 
dos pelos ímãs, qualquer que seja o polo pelo qual 
são aproximados. É um efeito fraco, característico 
da prata e do bismuto, embora exista em toda espé- 
cie de matéria, de forma praticamente imperceptí- 
vel. Veja a foto abaixo. A base em forma de coroa 
circular é feita de material supercondutor dotado de 
diamagnetismo perfeito. Quando colocado sobre 
ela, o ímã induz nessa coroa uma corrente elétrica 
(esse fenômeno é apresentado no capítulo 10). Res- 
friada a baixa temperatura com nitrogênio líquido, 
essa coroa torna-se supercondutora. A corrente nela 
induzida torna-se muito intensa e gera um campo 
magnético que mantém o ímã flutuando. 


Lawrence Manning/Corbis/Latinstock 


O antiferromagnetismo e o ferrimagnetismo 
são propriedades semelhantes entre si, de nature- 
za mais complexa. Alguns materiais que apresen- 
tam essas propriedades são o cromo, o manganês 
e, particularmente, a ferrita, substância constituída 
por materiais ferromagnéticos e diversos óxidos de 
níquel, de cobalto, de zinco, entre outros. Essa pro- 
priedade permite dar ao material formas de magne- 
tização previamente projetadas para a constituição 
de componentes eletrônicos específicos. 
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Esses materiais têm uma temperatura limite, cha- 
mada ponto Curie, em homenagem ao físico francês 
Pierre Curie (1859-1906). Acima dessa temperatura, os 
domínios magnéticos se desorganizam, tornam-se 
novamente aleatórios, e o material se desmagnetiza. 

Existe atualmente uma grande variedade de ímãs, 
tanto pelo seu formato como pelos materiais com os 
quais são construídos, como mostram as fotos abaixo. 


Em a, vemos imãs construídos de ferrite, uma das ligas 
ferromagnéticas mais antigas ainda em uso; em b, apare- 
cem ímãs de ligas modernas, constituídas de terras-raras. 


Strong Magnet co./Arquivo da editora 


Strong Magnet co./Arquivo da editora 


Figura b 


Embora existam ímãs das mais diferentes formas, 
todos eles têm dois polos distintos bem localizados: o 
polo norte e o polo sul. E, como ocorre com as cargas 
elétricas, polos iguais se repelem e polos opostos se 


atraem. É possível localizar os polos de um ímã colocan- 
do-o junto à limalha de ferro, que será atraída, concen- 
trando-se nos polos. Veja a foto abaixo, que mostra 


limalhas de ferro se concentrando junto aos polos iguais 
de dois ímãs cilíndricos embutidos no cilindro central. 


Blacksburg/Arquivo da editora 


Virginia Polytechnic Institute and State University, 
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Não é apenas a forma geométrica de um ímã que defi- 
ne a localização dos seus polos: essa localização depende 
também da maneira como os fmãs adquirem seu magne- 
tismo. Mas os polos sempre se opõem entre siem relação 
a um plano ou a uma superfície de simetria. Veja as figuras 
abaixo. As linhas tracejadas indicam possíveis planos ou 


superfícies de simetria entre regiões (rosa e azul) de polos 
opostos de ímãs de diferentes formas, 


1 ferradura 
fita barra 


cilindro J 
anel 


Em ímãs naturais, como as pedras de magnetita, a 
posição dos polos depende da orientação do campo 
magnético terrestre na ocasião em que esse mineral se 
solidificou. 


ÍMÃS NATURAIS: FÓSSEIS MAGNÉTICOS 


Os ímãs naturais adquiriram sua magnetização 
por resfriamento de rochas de materiais ferromag- 
néticos, como a magnetita, sob a ação do campo 
magnético terrestre. Como o ponto Curie da mag- 
netita é 585 ºC, as pedras de magnetita tornavam-se 
ferromagnéticas à medida que atingiam temperatu- 
ras mais baixas que 585 °C. Estando sob a ação do 
campo magnético terrestre, essas pedras se magne- 
tizaram por indução no sentido do campo magnéti- 
co da Terra, no local onde elas se encontravam. Esse 
fenômeno ocorreu naturalmente milhões de vezes 
durante milhões de anos. Dessa forma, é possível 
ter o registro da direção do campo magnético na 
época em que um ímã natural se formou. Todo ímã 
natural é, portanto, um “fóssil magnético”. 

Os fósseis magnéticos dão informações surpreen- 
dentes. Mostram, por exemplo, que a posição dos 
polos magnéticos da Terra muda constante e radical- 
mente. Nos últimos 17 milhões de anos, os polos mag- 
néticos da Terra trocaram de posição — o norte ficou 
no lugar do sul e vice-versa — cerca de 170 vezes! 


Em ímãs artificiais, a posição dos polos é determina- 
da pelo processo de magnetização utilizado, que, como 
vimos, resulta de uma ação externa que dá aos domínios 
magnéticos do material ferromagnético de que é feito o 
imã uma orientação preferencial. Três desses processos 
estão esquematizados nas figuras a seguir. 


F 
D 


a 
` 


=== 


agulha de costura 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Pode-se se esfregar a agulha de aço em um só sentido 
com um ímã por um de seus polos — nesse caso, os polos 
do novo ímã localizam-se nas extremidades da agulha. 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


É possível fazer a barra de material ferromagnético 
passar pelo interior de um campo magnético muito 


intenso gerado por um ímã (vamos apresentar o conceito 
de campo magnético em seguida). Nesse caso, os polos 
do imã criado localizam-se nas faces laterais da barra. 


Pode-se colocar uma barra de material ferromag- 
nético no interior de um campo magnético gerado por 
uma corrente elétrica contínua — nesse caso, os polos 
do 
(a justificativa desse processo é apresentada no ca- 


imã localizam-se nas extremidades da barra 


pítulo 9). 
q fio enrolado em espiral 


- “Ea -- 


barra de ferro 


A denominação dos polos de um imã, norte e sul, 
está ligada à bússola e aos polos geográficos terres- 
tres. Se um ímã pode mover-se livremente, o polo que 
aponta no sentido do polo norte geográfico da Terra é o 
polo norte do imã. É claro que, considerando o “ímã Ter- 
ra”, o polo magnético que está junto ao polo norte geo- 
gráfico é um polo magnético sul. Porém, talvez por tra- 
dição, prevalece a denominação polo magnético norte 
(PMN, na figura abaixo) para o polo magnético que está 
no norte geográfico, bem como polo magnético sul 
(PMS) para o polo magnético que está no sul geográfi- 
co. Seria melhor que não fosse assim, que a denomina- 
ção dos polos magnéticos tivesse um critério físico, e 
não geográfico, mas não é o que acontece. Assim, na 
figura abaixo, não há erro na representação das linhas 
do campo magnético, porque esse norte é geográfico, e 
não físico. Do ponto de vista da Física, ele continua sen- 
do um polo magnético sul. 


eixo de rotação 
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Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Como não existem polos magnéticos isolados, quan- 
do um imã se quebra ou é cortado, dá origem a novos 
imãs, cuja polaridade depende da forma como se parti- 
ram. Veja a figura. Note que os novos ímãs podem atrair- 
-se (be c) ourepelir-se (d). 


didi 
BESH Ga 


Figura d 


EXERCÍCIOS 


1. Na eletrização por atrito, um corpo pode ser esfre- 
gado em outro em qualquer sentido; na magnetiza- 
ção, o sentido é importante. Se não for mantido o 
mesmo sentido, um ímã não magnetiza uma barra 
de ferro. Por que existe essa diferença? 


2. Se um ímã se quebra, o que acontece com os peda- 
ços? Você pode reuni-los de novo como estavam 
antes? Justifique. 


3. A figura mostra a etapa final do processo artesanal 
de fabricação de ímãs ainda muito usado na prática: 
atravessam-se peças de material ferromagnético 
pelo interior de um grande ímã em forma de ferradu- 
ra, magnetizando-as. O que acontece com o grande 
ímã nesse processo? Ele se desgasta ou dura indefi- 
nidamente? Justifique. 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 
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3. Campo magnético 

O conceito de campo surgiu com a observação do 
efeito que um ímã produzia a seu redor, uma região 
que foi chamada de campo magnético. Como vimos 
no capítulo 2, Faraday sugeriu o conceito de campo a 
partir das figuras formadas por limalhas de ferro 
espalhadas sobre uma folha de papel apoiada em um 
ou mais ímãs. Elas dão uma ideia concreta da influên- 
cia do fmã na região em que ele está imerso. 

Veja as seguintes configurações de linhas de cam- 
po magnético com limalha de ferro: 


Campo gerado por polos 
opostos de um ímã em forma 
de barra. 


de dois ímãs em forma de barra. 


Essas linhas equivalem as linhas de força do campo 
elétrico e podem ser traçadas de forma análoga. 
O vetor campo magnético B, em cada ponto (vamos 
defini-lo no próximo item), é tangente às linhas do 
campo magnético que passa por esse ponto. 

Veja as figuras a seguir. A figura a mostra uma repre- 
sentação esquemática das linhas de campo magnético 
e o vetor campo magnético Bem alguns pontos de uma 
linha de força. No esquema da figura b, vemos que a agu- 
lha de uma bússola colocada nos mesmos pontos tem a 
mesma direção do vetor B. 


Figura b 


Martyn F Chillmald/SPL/Latinstock 


O vetor campo magnético B deum campo magnéti- 
co é a grandeza equivalente ao vetor campo elétrico É de 
um campo elétrico. No campo magnético, a força não 
tem a mesma direção do vetor campo magnético, por 
isso as linhas que indicam a direção desse vetor não indi- 
cam a direção da força, daí a denominação linhas de 
campo, e não linhas de força, como no campo elétrico, 
Embora o conceito de campo seja o mesmo, tanto 
para campo elétrico como para campo magnético, 
o campo magnético tem características peculiares. 
Vamos destacar três dessas características: 


e a primeira delas pode ser observada na configura- 
ção das linhas de campo magnético de um ímã em 
forma de barra. Veja a figura. 


A 


SEA 
= 


SEE 


V 


Note que as linhas de campo magnético são con- 
tínuas, não nascem nem morrem nos ímãs, mas os 
atravessam, ao contrário do que ocorre com as 
linhas de força dos campos elétricos gerados por 
condutores eletrizados. Por isso, em relação ao sen- 
tido, fora do ímã, essas linhas vão do polo norte ao 
polo sul, e dentro do ímã, do polo sul ao polo norte. 
Assim, se fosse possível colocar uma bússola no 
centro do “ímã Terra”, ela teria sentido oposto ao das 
bússolas fora da Terra. Veja a figura. 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


e a segunda característica se refere à configuração 


dessas linhas quando atravessam corpos de mate- 
riais ferromagnéticos — elas se concentram e se 
adensam no interior desses corpos. Veja a figura: 


Representação gráfica das linhas de campo magnético 
atravessando um anel de material ferromagnético. 


e a terceira característica está relacionada à detecção 


do campo magnético, pois não existe, no magnetis- 
mo, a possibilidade de se definir a direção e o sentido 
do vetor campo magnético B por meio de uma partí- 
cula portadora de um polo magnético, pois, como 
vimos, eles não existem isoladamente. Mesmo que 
utilizássemos uma pequena agulha de bússola com 


essa finalidade, isso não seria possível, pois, em vez 
de sofrer a ação de uma só força, como acontece com 
a partícula portadora de carga no campo elétrico, o 
imã sofre a ação de duas. Veja a figura: 


E pu É 


Res posição final 


=F posição inicial 


Como todo ímã tem dois polos opostos, sempre há 


duas forças resultantes de módulos iguais e sentidos 
opostos exercidas em um ímã imerso num campo 
magnético. Por essa razão, todo ímã nessas condições 
tende a girar em vez de deslocar-se como uma partí- 
cula carregada num campo elétrico. 
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Campo magnético terrestre: inclinação e declinação magnéticas 


Na figura ao lado, destacamos duas características decorrentes 
da configuração do campo magnético terrestre relacionadas à 
orientação indicada pelas bússolas. Como a agulha da bússola é 
sempre tangente às linhas de campo magnético e, com exceção da 
linha do equador, elas sempre atravessam a superfície da Terra incli- 
nadas, a bússola também apresenta essa inclinação contida no pla- 
no vertical à superfície terrestre, denominada inclinação magnética. 
Veja a figura ao lado. 

A outra característica, já destacada na figura da página 151, 
decorre da não coincidência dos polos geográficos com os polos 
magnéticos. Observe, na figura abaixo, o retângulo que destaca 


Bússola de inclinação magnética. 


eixo de rotação 
poses 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


inclinação 
magnética 


declinação 
magnética 


uma localidade L no Nordeste do Brasil. A orientação correta da 
posição do polo geográfico norte (PGN) é dada pela seta verme- 
ha, mas a agulha da bússola se orienta para a posição do po 
magnético norte (PMN), orientação representada pela seta pret 
(as linhas que ligam L aos polos PGN e PMN são curvas porqu 
acompanham a superfície da Terra). Esse desvio representad 
pelo ângulo formado entre essas duas orientações é chamad 
declinação magnética. 


o O MU o0 


Veja abaixo o mapa das linhas de declinação magnética, publica- 
do em 2010 e com validade até o final de 2014. Se uma bússola é 
colocada em um lugar por onde passa uma linha verde, a declinação 


é 0° — nesse caso, a bússola aponta exatamente para o polo geográfico norte. Se a bússola for colocada nas 
regiões onde passam as linhas vermelhas, ela indica o norte geográfico com um desvio no sentido anti-horário 


correspondente ao ângulo assinalado na linha correspondente; nas regiões correspondentes as linhas azuis, vale o 


mesmo, mas no sentido oposto. 


Julio Dian/Arquivo da editora 


“N 


National Geophysical Data Center (NGDC). 


Disponível em: <swww.ngdc.noaa.gov/ geomag/WMM/ data/WMM2010/ 


WMM2010 D MERC.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2012. 
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Fonte: NATIONAL Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) — 


Declinação magnética com desvio no sentido anti-horário 


Declinação magnética de 0º 


Declinação magnética com desvio no sentido horário 


Cláudio Pedroso/Arquivo da editora 


4.0 vetor campo magnético B 


Como vimos no capítulo 2,0 campo elétrico é des- 
crito vetorialmente pelo vetor campo elétrico E, defi- 
nido por meio da razão entre a força F, exercida pelo 
campo sobre uma partícula de carga q positiva. Como 
não existe partícula portadora de “carga magnética”, 
a definição do vetor campo magnético B se baseia em 
outro fenômeno físico: a interação entre o campo 
magnético e uma partícula portadora de uma carga 
elétrica positiva em movimento. 

Veja a figura abaixo. Os vetores F (força magnéti- 
ca) e V (velocidade da partícula) estão contidos no 
plano da página. O vetor campo magnético B está 
orientado para dentro do plano da página. (O prisma 
triangular foi desenhado para facilitar a visualização 
do caráter tridimensional desses vetores.) 


Se uma partícula portadora de carga elétrica q, 
positiva, tem velocidade V num ponto P, em relação a 
um sistema de referência S, e sofre a ação de uma força 
F perpendicular a V, associamos a esse ponto, por defi- 
nição, um vetor campo magnético B, que forma com V 


um ângulo 6, cujo módulo é: 


o F 
gv:sen6 


A unidade do módulo do vetor campo magnético B, 


no Sl, é , que recebe o nome de tes- 


ou 
C:m/s A:m 
la (T) em homenagem ao físico Nikola Tesla, cuja biogra- 


fia é apresentada no capítulo 10). 


Veja os valores do módulo de alguns vetores campo 
magnético na tabela abaixo: 


Alguns valores de B 


Módulo 
aproximado do vetor 
campo magnético (T) 


Descrição 


Superfície do núcleo atômico 1012 


Junto a um grande eletroíimã de 


pesquisa dezas 


Junto a um ímã de neodimio 
(terra-rara), do tamanho de um 1 
botão pequeno 


Junto a um ímã didático em barra de 10~' a 1072 
Junto a um ímã de recados na 102 
geladeira 

Na superfície do Sol 1072 

Na superfície da Terra 1074 


A direção e o sentido do vetor B podem ser obtidos 
por regras práticas. Vamos adotar aqui a regra da mão 
direita, ilustrada nas figuras a seguir. O polegar indica 
o sentido da velocidade V de uma partícula de carga q 
positiva (em cima). Da palma da mão, “sai a força F 
perpendicularmente. O sentido apontado pelos dedos, 
com a palma da mão estendida, indica o vetor campo 
magnético B. Se a partícula tiver carga q negativa 


(embaixo), a força F tem sentido oposto. 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Regra da mão direita. 
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Existem diferentes regras da mão, direita ou esquer- 


da, utilizadas no Eletromagnetismo. Veja a figura: 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Regra da mão esquerda. 


Todas se equivalem e se originam de uma única 
regra da mão direita que define a direção e o sentido do 
vetor resultante do produto vetorial, operação que faz 
parte do cálculo vetorial e que está fora do alcance des- 
te livro. 


A definição do vetor campo magnético tem dois 
aspectos extraordinários. O primeiro é a tridimensiona 


lidade. É a primeira vez que apresentamos uma defini- 
ção em que as grandezas envolvidas nunca estão no 
mesmo plano. O vetor F é sempre perpendicular ao pla- 


no formado pelos vetores V e B. O segundo é a depen 


dência da força (F) com a velocidade (v) da partícu 


fab) 


carregada. Como a mesma partícula pode ter velocida- 
des distintas em relação a sistemas de referência dife- 
rentes, ela pode estar submetida à ação de forças dife- 


rentes em referenciais também diferentes. Esse é um 
paradoxo que só foi esclarecido com a teoria da relativi- 


dade, como veremos no capítulo 12. 


O caráter vetorial da velocidade da partícula tem 
também consequências importantes. Se, por exemplo, 
em relação a determinado referencial, a velocidade da 
partícula num ponto P tiver a mesma direção do vetor 
campo magnético B nesse ponto, a força é nula. 

Essas conclusões podem ser deduzidas da 


expressão matemática do módulo da força magnética 
F, obtida diretamente da definição do vetor campo 
magnético B. 


F=aqvB-sen6 


Quando o ângulo 6, formado entre os vetores V e B, 
for 90º, o módulo da força F atinge o seu valor máximo, 
F = qvB, pois sen 90º = 1. Nos casos em que 0 = 0°, ou 
9 = 180º (a velocidade tem a mesma direção do vetor 
campo magnético), F = 0, pois sen 0° = sen 180º = 0, 
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FORÇA MAGNÉTICA 


Historicamente, a definição do vetor campo mag- 
nético se baseia numa das últimas descobertas do Ele- 
tromagnetismo. O primeiro relato experimental dessa 
força data de 1881 e é de J. J. Thomson, físico inglês 
que descobriu o elétron. Nesse trabalho, Thomson 
baseou-se na teoria de James Maxwell, procurando 
saber de que forma partículas portadoras de carga elé- 
trica seriam afetadas pela presença de ímãs. Thomson 
chegou a uma expressão da força magnética: 


1 
iso qvB : sen 6, 


em que v é o módulo da velocidade da partícula em 
relação ao meio através do qual ela se move. Esse valor 
é metade do valor aceito atualmente. Em 1889, outro 
físico inglês, Oliver Heaviside (1850-1925), corrigiu o tra- 
balho de Thomson e apresentou a expressão correta: 


GV BRESento 


Mais tarde, o físico holandês Hendrik Lorentz 
(1853-1928) apresentou uma expressão mais geral, 
em que inclui também a ação do campo elétrico 
sobre a partícula portadora de carga elétrica, che- 
gando à expressão: 


F = qE + qvB-sen6 


conhecida como a expressão da força de Lorentz. 


Adaptado de: ASSIS, André Koch Torres. 
Curso de Eletrodinâmica de Weber. Campinas: Unicamp, 1992. 


VETORES TRIDIMENSIONAIS: 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 


Nesses casos, como exemplificamos nos exer- 
cícios resolvidos a seguir, cada vetor será sempre 
perpendicular ao plano que contém os outros dois 
vetores. Assim, dois deles sempre estarão conti- 
dos no plano da figura e o terceiro vetor será per- 
pendicular a esse plano, para fora ou para dentro. 
Para representar graficamente esse vetor, adota-se a 
convenção abaixo: 

(e) 


Vetor perpendicular ao plano da figura, orienta- 
do para fora. 


Q om x 


Vetor perpendicular ao plano da figura, orienta- 
do para dentro. 

Essas representações também são utilizadas 
para indicar o sentido da corrente elétrica, ao lado 
do símbolo i, embora a intensidade da corrente elé- 
trica não seja um vetor. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS EN 


1. As figuras representam quatro situações em que 
uma partícula de carga q positiva passa pelo ponto 
P de um campo magnético, onde o vetor campo 
magnético Bé perpendicular à velocidade V dessa 


partícula. 
o i 
v v 
Or q 
q P P 
Situação 1 Situação 3 
P 
B = 
Q +q Q 
5 
v 
© 
q P 
Situação 2 Situação 4 


a) Represente graficamente o vetor F, da força 
exercida sobre a partícula em cada caso. 


b) Determine o módulo de F em cada caso, sendo 
q= 5,0 1078C, v = 100 m/s e B = 4,8 : 10~°T. 


Observação: Nas situações 1, 2 e 4 o vetor B 
foi representado separado de P para facilitar a 
visualização. 


RESOLUÇÃO 


a) Basta aplicar a regra da mão direita em cada 
caso, lembrando que a carga é positiva. 


q F (+) q+ © Fo 
A 
F q 
Situação 3 Situação 4 
F q 
Situação1 Situação 2 


b) Nesse caso, o valor de q e os módulos de VeB 
são sempre os mesmos; ângulo 6 entre veB é 


sempre reto. Então, da expressão F = qvB- sen 90, 
temos: 

F=5,0-108-100-4,8-102-sen90º => 

5 F=24:10"N 


2. A figura representa uma região do espaço onde só 
existe um campo magnético uniforme. Nesse campo, 
o vetor B é constante em todos os pontos, tem mó- 
dulo B = 0,50 T e está orientado perpendicularmente 


para dentro do plano da figura. 


x x x x B 
x x x x 

v 
x x x x 


Uma partícula de massa m = 2,0 - 10" kg e carga 
positiva q = 6,0 - 107? C penetra nesse campo 
magnético, perpendicularmente às linhas de 
campo, com velocidade de módulo v = 3,0 - 104 m/s. 


Determine: 
a) a trajetória e o movimento dessa partícula; 
b) oraio dessa trajetória; 


c) afrequência desse movimento. 


RESOLUÇÃO 


a) Comoaforça Fé sempre perpendicular à veloci- 
dade V, da segunda lei de Newton (F = ma) 
conclui-se que a aceleração a da partícula vai 
ser sempre perpendicular à velocidade V. Tra- 
ta-se, portanto, de uma aceleração centripeta, 
por isso a partícula descreve uma trajetória 
circular, com velocidade de módulo constante, ou 
seja, ela adquire um movimento circular uniforme. 


Veja a figura: 


A circunferência tracejada é a trajetória da 
partícula no campo magnético. 
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b) Se o movimento é circular uniforme, o módulo 
da força resultante (F,) é igual ao módulo da 

El 

V 


força centrípeta (F,) cujo valor é F. =m: 7 


(capítulo 13, volume 1). 


Como nessa região só existe o campo magnético, 
a força gerada por ele é a força resultante, cujo 
módulo é F, = qvB : sen 6, 

Sendo 6 = 90º, a expressão do módulo da força 
resultante torna-se F, = qvB. Igualando Fes 


obtemos: 

v? mv 
=> qB=m: > f= 

r qB 


Sejam m = 20-10“ kg, v = 30-10" m/s, 
q= 6,0 : 10-2? Ce B= 0,50 


Assim, temos: 


Oe E 


- no? 
gongo EM 


c) Lembrando que a relação entre a velocidade e 
a frequência do MCU é dada pela expressão 
v=2nrf. 


Assim, obtemos: 


v 3,0: 10* 
r a a e 
211 272,0- 10 


> [=2,4-10'Hz 


Observações 


1º) Esse exercício ilustra um procedimento ex- 
perimental para o estudo de partículas ele- 
mentares. Assim como é possível determinar 
o raio do movimento circular descrito pela 
partícula conhecendo a sua massa, carga e 
velocidade, também é possível determinar 
a Sua massa, carga ou velocidade a partir da 
medida do raio dessa trajetória. 


22) A frequência do movimento também é impor- 
tante, pois permite, por ressonância, acelerar 
partículas, para que elas atinjam velocidade 
e energia mais altas. Esse é o princípio de 


funcionamento do ciclotron, um acelerador 
de partículas (voltaremos a falar dele no capí- 
tulo 14). 
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3. A figura a seguir representa uma região em que 
coexistem um campo magnético e um campo 
elétrico, ambos uniformes e perpendiculares 

entre si, representados pelos vetores B e E. Uma 

partícula, de massa m e carga q positiva, é lançada 
numa direção horizontal, perpendicular a esse 
campo, com velocidade A Despreze a ação do 


campo gravitacional da Terra. 


a) Quala expressão do módulo da força resultante 
exercida sobre essa partícula? 


b) Quala condição para que a trajetória da partícula 
seja horizontal? 


c) Sendo E = 5,0 :10ºN/me B = 0,25 T qual 
o módulo da velocidade V, da partícula nas 
condições do item b? 


d) O que ocorre com partículas cujo módulo da 
velocidade é maior que V,? E menor que V,? 


x x x B x x 
| 
x x x x x 
o— 
q Vo 
x x x x x 
RESOLUÇÃO 


a) A partícula de carga q positiva está sujeita à 
ação de duas forças: 


* F originada do campo elétrico. Como a carga 
é positiva, F, tem a mesma direção e sentido 
do vetor campo elétrico E, vertical para baixo, 


cujo módulo é F = qE. 


E F originada do campo magnético. A direção 
e o sentido de F, dados pela regra da mão 
direita, é, nesse caso, vertical para cima, de 
módulo F = qvB. Veja a figura: 


Logo, orientando o referencial para cima, o módulo 
da força resultante F, exercida sobre a partícula é: 


FS F= F= qV B qE => 


> F=q(v,B- E) 


b) Para que atrajetória da partícula se mantenha na 
horizontal, é preciso que a força resultante seja 
nula. Portanto, sendo F= O, temos: 


E 
0=q(vB-E)=>vB=E>v, =F 


c) Sendo E = 5,0 -10° N/m e B = 0,25 T, o módulo 
de Vé: 
E 5,0- 107 
° B o 025 
d) A condição para que a trajetória da partícula seja 
horizontal implica a igualdade entre os módulos 
da força originada do campo elétrico e a força 
originada do campo magnético. 


> V, = 2,0 : 104m/s 


De acordo com o item c essas forças têm o 
mesmo módulo quando V = 
só altera o módulo da força magnética; assim, se 
v> v Fp > Fa O que faz a trajetória da partícula 
m e 
curvar-se para cima. Analogamente, se V < Vy 
F < F, a trajetória da partícula curva-se para 
m e 
baixo. 


V, A velocidade 


Veja a figura: 


x x x x x Pá x 
Ed 
Ed 
Ed 
- 
.- 
x x x Xe x x 
vV>Vo 
x x x x x 
x Ep x x x x 
V<v, 
3 TS 
x x x x é TR A x 
` 
S$ 
S: 
N 
S 
x x x x x x x 


Trajetória da partícula quando v > v,e quando v < v, 
Observações 


18) Aforça resultante nesse caso (item a) é chamada 
de força de Lorentz. 


2º) Os exercícios 2 e 3 ilustram o funcionamento de 
um dispositivo experimental para a medida da 
massa de partículas carregadas, o espectrógrafo 
de massa. 


EXERCÍCIOS 


4. Durante muito tempo os aviões orientavam-se 


exclusivamente com bússolas giroscópicas, sofis- 
ticados dispositivos mecânicos que se mantêm 
sempre na mesma direção graças à rotação de um 
volante, em vez de bússolas magnéticas (atual- 
mente os aviões orientam-se pelo sistema GPS, 
sigla em inglês de Sistema de Posicionamento Glo- 
bal, realizado por meio de satélites). Que inconve- 
nientes você vê na utilização de bússolas magnéti- 
cas para a orientação dos aviões? As rotas polares, 
comuns entre a América do Norte, a Europa e a 
Ásia, seriam possíveis? Justifique. 


- As figuras representam quatro situações em que 


uma partícula de carga q, positiva, passa por um 
campo magnético cujo vetor B é perpendicular à 
velocidade V dessa partícula. 


B 
B Av 
© Q 5 +q (+) v 
O =) — 
V q q v q 
Situação 1 Situação 2 Situação3 Situação 4 


a) Faça um gráfico com o vetor F que representa a 
força exercida sobre a partícula em cada caso. 

b) Determine o módulo de B emcada caso, saben- 
do que q = 6,0 +10"8C, 
v=100m/seF=3,0-10N. 


- A figura abaixo representa esquematicamente a traje- 


tória de um próton numa região onde o vetor B écons- 
tante em todos os pontos, tem módulo B = 0,60 T 
e está orientado perpendicularmente ao plano da figu- 
ra. O raio do círculo descrito é de 8,0 cm. 


Sabendo que a massa do próton é 
m=1,7:10"7 kg e sua carga positiva é 
q=1,6:10""C, determine: 

a) o sentido do campo magnético; 

b) a velocidade do próton; 


c) asua energia cinética em elétrons-volts 
(1eV =1,6:10-1)). 


capítuLo 8 - campo macnético 159 


5. Força sobre condutores 
percorridos por 
corrente elétrica 


Se há interação entre campo magnético e partículas 
portadoras de carga elétrica, há interação entre campo 
magnético e um condutor percorrido por corrente elé- 
trica, pois a corrente elétrica é constituída pelo movi- 
mento de portadores de carga elétrica. Embora o fenô- 


meno de interação apareça tanto em correntes 
contínuas como alternadas, vamos restringir nosso 
estudo a correntes elétricas contínuas, em que o movi- 
mento dos portadores de carga elétrica tem, em média, 
um único sentido. 


Considere um condutor retilíneo de comprimento 4 
percorrido por uma corrente elétrica contínua de inten- 


sidade i, imerso num campo magnético uniforme. Nes- 
sas condições verifica-se que, sobre o condutor, pode 
ser exercida uma força magnética Fcujos módulo, dire- 
ção e sentido vão depender da configuração geométri- 
ca estabelecida. Veja a figura. 


O comprimento £ do condutor está imerso num 
campo magnético uniforme, cujo vetor campo magné- 
tico B forma um ângulo 8 com a direção do condutor 
contido no mesmo plano de f e B (em amarelo). Veri- 
fica-se então que, sobre esse condutor, se origina 
uma força magnética F, contida no plano perpendicu- 
lar (em azul) ao plano de £ e B, cujo módulo é dado 
pela expressão: 


F=ifB-sen0 


A direção da força Fé perpendicular ao plano que 
contémBeo condutor; o sentido pode ser obtido a 
partir da mesma regra da mão direita utilizada para 
o movimento de partículas carregadas, mas aqui o 
polegar indica o sentido da corrente elétrica. 
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FORÇA MAGNÉTICA SOBRE CONDUTORES 


Veja a figura: 


T 


ZX x x x 
q 


> 


- x 


Vamos supor que o trecho retilíneo £, do condutor 
percorrido pela corrente elétrica contínua, de intensi- 
dade i, está imerso numa região onde o vetor campo 
magnético é B. Vamos admitir que certa quantidade 
de carga Aq atravesse um trecho infinitamente estreito 
desse condutor, de largura Ad num intervalo de tem- 
po At, com uma velocidade de arrastamento cons- 
tante, de módulo v . Da expressão do módulo da força 
sobre uma partícula de carga elétrica q num campo 
magnético (F = qvB - sen 6), podemos admitir que 
essa quantidade de carga Aq sofre a ação da força 
resultante AF, cujo módulo é: 


AF = Agy B~ sen 0 (1 


Sendoy, = Ad o módulo da velocidade de arras- 
At 


tamento, de D, temos: 


Ad 
q a 


Lembrando a definição de intensidade de cor- 


A 
rente ( = = ) obtemos a expressão da força sobre 


o condutor: 
AF = iAd B sen 6 


Pode-se supor que, para um comprimento maior, 
em que Ad = £ , o módulo AF da força resultante seja 
F. Temos então: 


F=itB-sen0 


Observe as figuras: 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Quando o condutor retilineo está disposto perpen- 
dicularmente às linhas de campo magnético (0 = 90º), 
a força exercida sobre o condutor assume seu valor 
máximo, pois sen 6 = 1. 

Veja a figura: 


(máxima) 


Nesse caso, a expressão da força torna-se: 


F=itB 


Se o condutor está colocado na mesma direção das 
linhas do campo magnético (9 = 0º ou 6 = 180°), a força 
é nula, pois em ambos os casos sen 0 = 0. 

Veja a figura: 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


4. As figuras representam quatro situações em que 
um segmento £ de um condutor é percorrido por 
uma corrente elétrica de intensidade i imerso num 
campo magnético representado pelo vetor B, 
perpendicular à direção de £. 

a) Represente graficamente a força F exercida 
sobre o condutor em cada caso. 

b) Determine o módulo de F em cada situação, 
sabendo que £= 010m,i=0,50A€e 


B=6,0-102T. (Nas situações 3 e 4 o vetor B 
está contido no plano da folha.) 


Situação 2 


Situação 4 


RESOLUÇÃO 


a) Basta aplicar a regra da mão direita em cada caso. 


Situação 1 Situação 2 


(Em1e2, F está contido no plano da folha.) 


mn 
n 


Situação 3 Situação 4 


b) Sendo 0 = 90º, da expressão F = |£B- sen 6, temos: 
F = 0,50 : 0,10 - 6,0 - 107? - sen 90° > 
>F = 3,0 -10N 
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5. Na figura está representada u 


ma “balança de 


corrente": um fio condutor em forma de U, disposto 


horizontalmente, com um segme 


nto da base do U, 


EXERCÍCIOS 


7. As figuras a seguir representam quatro situações 


de comprimento f = 5,0 cm, imerso num campo 
magnético uniforme em que o módulo do vetor 
campo magnético é B = 0,080 T. Esse condutor, 
equilibrado pelo contrapeso isolante C, está ligado 


pelos mancais M a uma fonte de tensão. Quando o 
circuito é fechado, passa por fuma corrente elétrica 


de intensidade 1,5 A. 


a) O que acontece com o ramo quando o circuito é 
fechado? 


b) Qualaforça exercida sobre esse ramo da balança? 


imã imã 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


RESOLUÇÃO 


a) Aplicando a regra da mão direita, de acordo com o 
esquema da figura, pode-se afirmar que aparece 
no segmento do fio de comprimento Zuma força 
vertical orientada para baixo, Veja a figura a seguir. 


b) Sendo f = 0,050 m, i = 1,5 A, B = 0,080 T e 
0 = 90°, da expressão F = ifB - sen 6, temos: 
F = 1,5 : 0,050 : 0,080 ; sen 90° = 
>F =6,0 -10N 
Observação: Sendo dada a massa de C e a distância 
de C a M, pode-se saber o módulo de Fe, por proce- 
dimento inverso a esse, obter |; por isso o dispositivo 
se chama balança de corrente. 
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em que um segmento f de um condutor, imerso 
num campo magnético representado pelo vetor B, 
perpendicular à direção de £, é percorrido por uma 
corrente elétrica de intensidade i. 


Il ii 


Situação 1 Situação 2 
| B 
B 
ie =i — 
i t ' j 
Situação 3 Situação 4 


a) Represente graficamente a força F exercida 
sobre o condutor em cada caso. 


b) Determine o módulo de F em cada caso, saben- 
do que f = 0,15 m, i = 0,25 A e B = 3,2 -10°?T. 


« Na figura está representado um fio condutor dis- 


posto horizontalmente, pendurado por duas molas 
idênticas, de material não magnético, em equilíbrio. 
O segmento de comprimento / = 5,0 cm desse fio 
está imerso num campo magnético uniforme, cujo 
módulo do vetor campo magnético é B = 0,10 T. As 
molas têm, em conjunto, uma constante elástica 
k = 7,5 + 1073 N/m. Observa-se que, quando esse 
fio é ligado a um circuito elétrico, o fio abaixa, alon- 
gando o conjunto de molas em 1,0 cm. 


X A X BX XxX X 
i x x l 
i £ =5,0 cm f 
= - 


a) Qual o sentido da corrente elétrica que passa 
pelo fio? Justifique. 


b) Qual a intensidade da corrente elétrica que per- 
corre o fio? 


6. Espira percorrida por corrente 
elétrica — o efeito motor 


Espira é a parte elementar de uma bobina que, por 
sua vez, é constituída por um conjunto de espiras. Veja 


as figuras: 


bobina circular espira circular 


bobina retangular espira retangular 


A espira circular ou retangular é o elemento unitário da bobina. 


Pode-se representar uma espira por um fio condu- 
tor fechado, plano, circular, quadrado, retangular ou de 
outra forma qualquer. 

A importância desse componente tão simples resi- 
de no fato de que, imerso convenientemente num cam- 
po magnético e percorrido por uma corrente elétrica 
contínua, ele sofre a ação de forças que podem fazê-lo 
girar. É o efeito motor. 

Veja a figura. Ela representa a espira retangular 


imersa num campo magnético uniforme, cujo vetor 
campo magnético é B. As forças F e —F podem fazê-la 


girar em torno do eixo O. 


plano 


rd vertical 


Arquivo da editora 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


Observe que, quando a espira está paralela ao cam 


po magnético, dois dos seus ramos — os lados meno 
res do retângulo — têm a mesma direção das linhas do 
campo magnético e, por isso, sobre eles não é exercid 


fab) 


força alguma. 


Nos ramos dos lados maiores, no entanto, a corren 
te elétrica tem sentidos opostos e percorre condutores 


perpendiculares as linhas de campo. Em decorrência da 


interação entre campo magnético e corrente elétrica, 
aparecem nesses ramos da espira as forças Fe-F, 
Essas forças dão origem a momentos, em relação ao 
eixo O, que tendem a fazer a espira girar em um deter- 
minado sentido, mas esse sentido se inverte a cada 
meio ciclo, 

Veja as figuras. Elas representam uma espira retangu- 
lar vista na direção do eixo O em posições diferentes em 
corte no plano que contém Fe-F. 


plano 
vertical 


Posição 1 Posição 2 
plano 
4 vertical 
F 
B 
-F 
Posição 3 Posição 4 
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Embora as forças Fe —F sejam constantes, pois são 
constantes o vetor B, o comprimento £ de cada ramo da 
espira, a intensidade da corrente ie o ângulo 0 = 90°, o 
momento (ou torque) dessas forças em relação a O se 
reduz à medida que a espira passa da posição 1 para a 
posição 2, pois a distância d de cada força ao eixo O se 
reduz. Ao passar pela posição 3, o momento dessas 
forças se anula. A partir daí, na posição 4, o momento 
dessas forças inverte o sentido de rotação da espira — ela 
não gira continuamente, mas oscila em torno do eixo O. 
A fim de obter um movimento contínuo de rotação, é 
necessário que o sentido das forças Fe-F se inverta 
assim que a espira atravessar o plano vertical (posição 3), 
mantendo constante o seu sentido de rotação. 

Para inverter o sentido das forças é preciso inverter o 
sentido da corrente cada vez que a espira passar pelo pla- 
no vertical. 

Veja a figura. 


plano 
< vertical 
sentido da ol 
corrente invertido 
É 


F O 


Isso se consegue, na prática, fixando-se aos termi- 
nais da espira dois contatos de forma semicilíndrica, 
chamados comutadores, que se ligam aos terminais 
da fonte de força eletromotriz através de escovas 
(contatos deslizantes), para que possam girar com a 
espira. 


Veja a figura. 
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Ela representa terminais de uma espira fixados em 
comutadores C (condutores semicilindricos) que esta- 
belecem contato com a fonte de força eletromotriz por 
meio de escovas E. A corrente elétrica sempre percorre 
a espira num único sentido (indicado pelas setas ver- 
melhas), entrando pelo ramo da esquerda e saindo pelo 
ramo da direita. Isso garante que os momentos das for- 
ças Fe — F comuniquem a espira um único sentido de 
rotação em todo ciclo. 

O efeito motor também permite a construção de 
medidores analógicos (os medidores digitais se 
baseiam em conceitos de Eletrônica, que não fazem 
parte desta coleção). Veja as figuras. 


ponteiro 


l D 
E i 
A 


g~ 


bobina 


ponteiro ; E 


N 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


esquema das 
forças resultantes 
em cada lado 

da bobina 


| 


Quando o medidor é ligado a um trecho de um cir- 
cuito elétrico, a corrente que passa pela bobina dá ori- 
gem a duas forças resultantes ( F e —F ) em cada ramo, 
como no esquema do efeito motor. Aqui, no entanto, o 
momento dessas forças é equilibrado por uma mola em 
espiral, Quanto maior a intensidade da corrente, maior o 
módulo das forças resultantes Fe —Fe, consequente- 
mente, maior a deflexão do ponteiro, o que possibilita a 
medida da corrente elétrica. 


EXERCÍCIO O 


9. Na segunda figura da coluna ao lado, em que senti- 
do gira a espira quando percorrida pela corrente de 
intensidade i? Como você poderia inverter esse 
sentido? 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


ATIVIDADES PRÁTICAS 


1. Balança de corrente 


Esta experiência se refere ao exercício resolvido 5. 
Modele um pedaço de fio de cobre rígido de 1,5 mm de diá- 
metro, desencapado, na forma de um U, de 10 cm por 5 cm, 
aproximadamente. Com outro pedaço de fio faça dois 
suportes. Fixe-os numa tabuinha para apoiar o U horizon- 
talmente. Faça um contrapeso com o mesmo tipo de fio, 
mas isolado, para obter o equilíbrio horizontal da balança. 

Cada um dos suportes deve ser ligado por um fio 
cabinho (fio fino e flexível) a um suporte de uma pilha 
grande (ou de duas pilhas pequenas), de preferência nova e 
alcalina. Deixe duas pontas dos fios desligadas e descasca- 
das para serem utilizadas como chave; só faça essa ligação 
no momento da observação para que as pilhas não se des- 
carreguem. Veja a figura: 


: 10 cm , 
— 
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Faça agora uma armação de chapa de material ferro- 
magnético (pode ser de lata de azeite ou de retalho de folha de 
aço zincado) também em forma de U, colocando nas extremi- 
dades superiores dois ímãs de trinco magnético. Os ímãs 
devem estar com os polos opostos frente a frente (se atraindo). 

Coloque a armação de forma que a base do U da balança 
fique imersa no campo magnético dos dois ímãs. Em seguida, 
feche o circuito e observe. A balança deve desequilibrar-se: 
o lado imerso no campo magnético dos ímãs vai subir ou 
descer de acordo com o sentido da corrente e do vetor cam- 
po magnético. Veja a figura a seguir: 


Determine o sentido da corrente, seguindo o circuito a 
partir do terminal positivo da pilha, e o sentido do vetor 
campo magnético, colocando uma pequena bússola entre 
os imãs. Inverta o sentido da corrente ou o do vetor campo 
magnético para observar a inversão do sentido de dese- 
quilíbrio da balança. 


2. Bobina girante 


Você pode usar a mesma tabuinha, os suportes da 
balança, a armação em U dos ímãs e o suporte de pilhas da 
atividade prática anterior. Nos suportes da balança, faça a 
dobra de cima do mesmo plano da dobra inferior com uma 
reentrância maior, para servir de mancal dos eixos da bobi- 
na. Para fazer a bobina, você precisa de aproximadamente 
1m de fio esmaltado de cobre número 24 ou 26 (é possível 
obtê-lo em oficinas de enrolamento de motores). Faça uma 
bobina plana cujo diâmetro permita que ela gire dentro da 
armação dos ímãs (você pode enrolá-la tendo como apoio 
um tubo de remédio, por exemplo). Para os terminais da 
bobina, faça dois eixos, que serão apoiados no suporte, em 
torno dos quais ela vai girar. Coloque a espira no suporte e 
ajuste o seu formato de maneira que ela repouse horizon- 
talmente em equilíbrio. Veja a figura: 


R —reentrância 
=| (mancal) 


reentrância 
(mancal) 


Em seguida, retire a bobina e raspe muito bem com 
estilete a parte inferior do fio esmaltado que serve de eixo. 
Faça isso dos dois lados do eixo, de maneira que só haja 
contato entre ele e o suporte quando a bobina está na hori- 
zontal. A parte superior dos dois lados do eixo deve conti- 
nuar esmaltada. Isso feito, coloque a bobina no interior da 
armação com os imãs. 

Se você fizer tudo certo, ao fechar o circuito, encos- 
tando as pontas descascadas dos fios, a bobina deve come- 
çar a girar - você pode dar um pequeno impulso para ini- 
ciar o movimento. É sempre bom utilizar pilhas alcalinas, 
pois o contato entre o eixo da bobina e os suportes não é 
bom, o que às vezes aumenta muito a resistência do circui- 
to e dificulta o movimento da bobina. 


Procure explicar como a bobina gira e por que o eixo é 
descascado dessa forma. Observe também que, inverten- 
do o sentido da corrente, ou do campo magnético, o sentido 
do movimento da bobina também se inverte. 
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O eletroímã de Yale (1831), um 
dos primeiros eletroímãs, era 
utilizado para demonstrações 
didáticas na Universidade de 
Yale, nos Estados Unidos. 


CAPÍTULO 


W Campo magnético 


e corrente elétrica 


década de 1820, para a Física, se iniciou com uma revolucionária descoberta: uma corrente 

elétrica percorrendo um condutor gerava a sua volta um campo magnético. Eletricidade e 
Magnetismo passaram a ser uma só ciência — o Eletromagnetismo — para a qual se previam 
extraordinárias perspectivas tecnológicas. E assim foi. Iniciou-se em todo o mundo uma frenética 
corrida na busca das inúmeras aplicações práticas que essa descoberta prometia. Nos Estados 
Unidos, destacou-se nessas pesquisas o professor de Fisica Joseph Henry (1797-1878). Fugindo 
do estereótipo do americano empreendedor, a preocupação de Henry era exclusivamente didáti- 
ca. Ele buscava construir equipamentos com os quais pudesse fazer demonstrações experimen- 
tais que o ajudassem a ilustrar as suas aulas, para ele condição essencial à aprendizagem. Durante 
anos Henry desenvolveu um pioneiro e excepcional trabalho tecnológico para chegar a um mode- 
lo de eletroímã que o satisfizesse quanto ao custo e às dimensões. No final da década de 1820, 
Henry chegou a seu melhor resultado: um eletroímã capaz de sustentar um bloco de ferro de 340 
gramas utilizando, como dizia, uma “modesta bateria”. 

O estudo da interação entre corrente elétrica e campo magnético é o assunto deste capítulo. 
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1, Introdução 


Até o final do século XVI não se distinguiam muito bem 
os fenômenos elétricos dos magnéticos. Foi com o livro 
De magnete, de 1600, que Gilbert, médico e físico inglês, 
tornou clara essa distinção. No entanto, havia fortes indi- 
cios de que esses fenômenos deveriam estar relaciona- 
dos de alguma forma. Alguns relatos descreviam a ocor- 
rência de magnetização de barras de ferro, colheres e 


facas provocada por raios ou faíscas elétricas de máqui- 
nas eletrostáticas. Também contribuíam para reforçar 
essa possibilidade as teorias que explicavam o magnetis- 
mo a partir da existência de fluidos magnéticos, à seme- 
lhança dos fluidos elétricos. Além disso, Coulomb formu- 
lou uma lei para o magnetismo equivalente à sua lei para a 
eletricidade, em que o conceito de massas magnéticas 
substituía o de cargas elétricas. Mas com a invenção da 
pilha, que possibilitou a geração de correntes elétricas 
duradouras, o físico dinamarquês Hans Christian Oersted 
(1777-1851) descobriu a relação entre eletricidade e mag- 
netismo, em 1820. Veja as fotos. Em (a), quando a chave 
está aberta, a agulha da bússola está paralela ao fio 
condutor. Em (b), quando a chave é fechada, a corrente 
elétrica que percorre o fio gera um campo magnético 


que movimenta a agulha da bússola, 


Richard Megna/Fundamental Photographs 


Richard Megna/Fundamental Photographs 


Figura b 


A DESCOBERTA DE OERSTED 


A gravura abaixo foi publicada no livro As mara- 
vilhas da ciência, de autoria do francês Louis Figuier 
(1819-1894), cientista e divulgador da ciência. 

Segundo sua descrição, Oersted (à frente) vê sur- 
preso a agulha da bússola girar quando seu assis- 
tente (atrás) liga um fio próximo a ela nos terminais 
de uma pilha de Volta. Essa história sugere uma 
descoberta casual, versão falsa e injusta com o pro- 
fessor de Física Oersted, da Universidade de Cope- 
nhague, na Dinamarca, que, como muitos outros 
pesquisadores da época, durante anos pesquisou 
seriamente para encontrar uma forma de interação 
entre a eletricidade e o magnetismo. 

Em julho de 1820 ele comunicou sua descober- 
ta aos cientistas e às universidades de toda a Europa 
em um artigo em que relata seus experimentos. Nele, 
entre muitas outras observações, Oersted destaca a 
dependência do movimento de deflexão da agulha 
com a intensidade da corrente que atravessa o fio 
e descreve qual deve ser a disposição da agulha em 
relação a esse fio. O impacto de suas descobertas foi 
extraordinário, como comprova esta justificativa de 
Ampére pelo atraso do envio de uma carta a seu filho: 


“Desde que ouvi falar pela primeira vez da bela 
descoberta do Sr. Oersted, professor em Copenhague, 
acerca das correntes galvânicas sobre a agulha iman- 
tada, tenho pensado nisso continuamente, não tenho 
feito outra coisa a não ser escrever uma grande teoria 
sobre esses fenômenos”. 


* Extraído do artigo “Sobre os efeitos das correntes elétricas” 
— Tradução comentada da primeira obra de Ampère, de João 
Paulo Martins de Castro Chaib e André Koch Torres Assis, pu- 
blicado na Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, jan./jul. 2007. 
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As experiências de Oersted mostraram que um 
condutor percorrido por uma corrente elétrica gera 
um campo magnético ao seu redor, cuja configuração 
tem características especiais. Como as agulhas das 
bússolas nas figuras mostram, as linhas do campo 
magnético gerado por um condutor retilineo, percorri- 
do por uma corrente elétrica, são circunferências con- 
cêntricas, contidas em planos perpendiculares ao con- 
dutor e com centro no condutor. Veja as figuras. Nas 
figuras a e c, as agulhas das bússolas mostram a confi- 
guração circular do campo magnético gerado por um 
condutor retilíneo vertical percorrido por uma corrente 
elétrica de intensidade i, para cima (a) e para baixo (c); 
nas figuras b e d estão representados os campos mag- 
néticos gerados por essas correntes elétricas por meio 
de linhas de campo circulares e concêntricas. 


condutor 
W- retilineo 


bússolas 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Figura b 


condutor 
W- retilíneo 


bússolas 


Figura c 


E E 


Figura d 
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O sentido dessas linhas pode ser determinado 
por uma regra prática que utiliza a mão direita, pela 
qual se determina o sentido do vetor campo magné- 
tico B.E a tangente a essas linhas em cada ponto 
indica a direção do vetor campo magnético. Veja a 
figura. Coloca-se a mão quase fechada com o polegar 
para fora, junto ao condutor no sentido da corrente: a 
curvatura dos dedos indica o sentido das linhas do 
campo magnético. 


sentido do 
campo magnético 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Essa regra dá a configuração das linhas de campo 
magnético e permite determinar a direção e o sentido 
do vetor B. A determinação do módulo desse vetor, no 
entanto, se baseia em leis específicas, que vamos ver 
em seguida. 


REGRAS PRÁTICAS DO SENTIDO 
DO CAMPO MAGNÉTICO 


Há outras regras. Uma delas, muito prática, é a 
do saca-rolha. As linhas do campo magnético têm o 
sentido de rotação do saca-rolha quando ele avança 
no mesmo sentido da corrente. Veja a figura: 


saca-rolha 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


| avanço do 


Regra do saca-rolha. 


2. Lei de Ampére 


A leide Ampere permite a determinação do módulo 
do vetor B num ponto P à distância r de um condutor 
retilineo de comprimento infinito, percorrido por uma 
corrente elétrica contínua de intensidade i Veja a figura: 


A expressão do módulo do vetor B, nessas condi- 
ções, é: 


Uol 
211 


B= 


O termo q, é uma constante chamada permeabili- 
dade magnética do vácuo. Por comodidade matemáti- 
ca, essa constante foi definida como: 


Ho = 4T: 107T -m/A 
Sendo esse um valor convencional, que pode ter 
um número infinito de algarismos significativos por 
causa do valor de m, pode-se adotar para permeabilidade 


magnética do vácuo ou do ar o valor abaixo (quando 
expresso com dois algarismos significativos): 


Ho = Hy =1,3+10"ºT-m/A 
A direção e o sentido do vetor campo magnético 
são dados pela regra da mão direita, lembrando que o 
vetor Bé sempre tangente as circunferências imaginá- 
rias descritas em torno do condutor, em planos per- 
pendiculares a ele. 


PERMEABILIDADE MAGNÉTICA 


A permeabilidade magnética é uma constan- 
te do meio onde existe o campo magnético; u, é 
o valor do vácuo, estabelecido por definição. Para 
outros meios a permeabilidade magnética, u, pode 
ser obtida por meio de um fator adimensional que 
multiplica u, obtido experimentalmente. Para o ar 
esse fator é praticamente 1, para materiais não fer- 
romagnéticos ele é desprezível, para materiais 
ferromagnéticos pode chegar a valores de ordem de 
grandeza igual a 10º ou maior. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


1. A figura representa um condutor retilineo, sufi- 
cientemente extenso (o comprimento de um condutor 
é infinito ou suficientemente extenso quando a 
distância r do ponto P ao condutor é desprezível em 
relação a esse comprimento). 


Esse condutor é perpendicular ao plano da figura e 
é percorrido por uma corrente elétrica contínua de 


intensidade i = 2,0 A, no ar, cujo sentido está orientado 
para o observador. Os pontos 1, 2 e 3 estão contidos 
no plano da figura, as distâncias n= 0,10m, = 0,20m 
er,= 0,30 m do condutor. 


Dado: u, =4r : 1077 T :m/A, permeabilidade mag- 


nética do vácuo ou do ar.) 


h 


a) Determine o módulo dos vetores campo mag- 
nético B, B, e B, em cada ponto. 


b) Represente graficamente os vetores B, B, e B, 
em cada ponto. 


c) Construa o gráfico B X r. 


RESOLUÇÃO 
i 
a) Da expressão B= = sendo i = 2,0 A temos; 


* para o ponto 1, em que r, = 0,10 m: 


4n. 107- 20 
1 m00 


= B,=4,0-105T 


* para o ponto 2, em que r, = 0,20 m: 


00 siga! 
2* 21-0200º "274 


* para o ponto 3, em que r, = 0,30 m: 


Oo m 107- 20 
B, 27 - 0,30 


(dois algarismos significativos) 


> B,=1,3:105T 
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b) Aplicando a regra da mão direita, determinamos 
a direção e o sentido dos vetores B, B, e B, 
Para isso basta lembrar que esses vetores são 
tangentes às linhas de campo magnético, que, 


nesse caso, são circulares. Veja a figura a seguir: 


c) Para construir o gráfico B X r podemos utilizar 


os valores obtidos no item a, reunidos na tabela 
abaixo: 
B (107º T) r(m) 
4,0 0,10 
2,0 0,20 
13 0,30 
z Uol 
A partir dessa tabela e da expressão B= ER 
Tr 


para a qual r —> 0, B => œ e r —> œ, B —> 0, cons- 


truímos o gráfico: 


$ B (10°T) 
5,04 


4,04 


3,04 


2. A figura representa dois condutores retilineos, ex- 
tensos, perpendiculares ao plano em que ela se en- 
contra efixos, separados pela distância d= 0,20m,noar. 


São percorridos por correntes elétricas de mesma 


intensidade, == 0,40 A, em sentidos opostos, 
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Determine o vetor campo magnético resultante 
gerado por esses dois condutores nos pontos Me P, 
contidos no plano da figura, sendo: 


a) Mo ponto médio do segmento d; 


b) Po vértice do triângulo equilátero cuja base é d. 
(Dado: permeabilidade magnética do vácuo ou 
do ar: u, = 47:10 T-m/A) 


eu 


RESOLUÇÃO 


a) Aplicando a regra da mão direita, verificamos 
que os vetores Bu devido a he By devido a L 
têm no ponto M a mesma direção e sentido. Veja 


a figura a seguir. 


Logo, o vetor campo magnético resultante (B,) 


é vertical para cima e tem módulo: 
Bu = Bim + Bm 
Sendo == 0,40 A e ka= hp” 0,10 m, pois 
Mé o ponto médio do segmento d, da expressão 
i 
B= kaa temos: 
211 


5 =p = -107 - 0,40 
1M 2M 2x - 0,10 = 


=< By~ By 80º 107 T 
Substituindo em (1), vem: 


B,=8,0:107+8,0:-10758,=16:10T 


b) Sendo i, = i = 0,40 A e rp = fp = 0,20 m, pois 
P é o vértice do triângulo equilátero de base 
Ud 


d= 0,20 m, da expressão B = 
211 


‚temos: 


3 =p -4 107 040 
o aP aa 0,20 


>B „= B,„=40:107T 


Aplicando agora a regra da mão direita em 
relação ao ponto P, verificamos que os vetores 
Bip JF devido a Es formam entre si 
um ângulo de 120º. 


devido a ie B 


Veja a figura: 


À 

: 
, 

iG 69) à 


Como eles têm o mesmo módulo, o vetor campo 
magnético resultante (B,) é vertical para cima. 
Lembrando a regra do paralelogramo, sendo 
cos 120° = — 0,50, o módulo de B, é dado por: 


B = Bar Bat 28,8," COS DO'= 


1P2P 

=> B} = (4,0 - 107)? + (4,0 - 107)? + 

+ 2-4,0 -107 -4,0 -107 -(-0,50) = 

> B, = 4,0 -107 T 

Observação: Cada condutor está inserido no 
campo magnético gerado pelo outro; portanto, 
cada condutor sofre a ação de uma força resul- 
tante da interação entre a corrente elétrica que o 
atravessa e o campo magnético em que ele está 


inserido, gerado pelo outro condutor. Por isso eles 
foram supostos fixos, 

A forma como dois condutores, nessas condi- 
ções, interagem magneticamente será abordada 
a seguir. 


EXERCÍCIOS 


1. A figura mostra uma partícula de carga elétrica po- 


sitiva movendo-se com velocidade v paralelamente a 
um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. 


1 


i 


O que acontece com a partícula? Explique. 


« Cada uma das figuras abaixo representa quatro con- 


dutores retilíneos, extensos, perpendiculares ao pla- 
no da figura, em que cada condutor está sobre um 
vértice de um quadrado. 


Figura a i Figura b 


Determine em cada caso a direção e o sentido do 
vetor campo magnético resultante em O, sabendo 
que as correntes elétricas têm a mesma intensidade. 


« À figura representa um condutor retilíneo muito 


comprido, perpendicular ao plano da figura, percorri- 
do por uma corrente elétrica contínua, cujo sentido 
está orientado para dentro do plano da figura, no ar. 
Os pontos 1, 2 e 3 estão contidos no plano da figura 
as distâncias n= 0,050 m, r= 0,20me = 0,30m 
do condutor. No ponto 1 o módulo do vetor campo 
magnético é B, = 1,5 - 107º T. 


N 


PEE E 


a) Determine a intensidade da corrente i que per- 
corre o condutor. 


b) Determine o módulo dos vetores campo mag- 
nético B, e B, nos pontos 2 e 3. 
c) Represente graficamente BB, eB, em cada ponto. 


(Dado: permeabilidade magnética do vácuo e do ar: 
Ly = 40:10 T:m/A.) 
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3. Interação eletromagnética 
entre condutores paralelos 


Vimos no capítulo anterior que um condutor imerso 
num campo magnético sofre a ação de uma força e 
acabamos de ver que um condutor percorrido por uma 
corrente elétrica gera um campo magnético. Por isso, 
dois condutores próximos, percorridos por correntes 
elétricas, podem interagir, pois ambos geram e são afe- 
tados por campos magnéticos. 

Uma situação de particular interesse aparece quan- 
do esses dois condutores são paralelos entre sie têm 
comprimento infinito. Veja: 


1 2 


it [<> 
d d 
Figura a Figura b 


Em a, aplicando a regra da mão direita, verifica-se que 
todo vetor B, gerado por i, é perpendicular e orientado 
para dentro do plano da figura no condutor 2. Aplicando 
agora a regra da mão direita espalmada (que dá o sentido 
da força sobre um condutor imerso num campo magné- 


tico) ao condutor 2, percorrido pela corrente de intensi- 


dade i, sob a ação do vetor campo magnético B, obte- 


mos a força resultante F., exercida no condutor 2, 


Procedimento análogo mostra que o condutor 1 fica 


sujeito a uma força resultante F.., devida aos vetores 


mM 
campo magnético B., gerados pela corrente elétrica de 
intensidade i, que percorre o condutor 2. Podemos 


concluir, portanto, que: 


Condutores paralelos percorridos por correntes 
elétricas de mesmo sentido atraem-se. 
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Uma análise exatamente igual pode ser feita com o 
auxílio da figura b para o caso em que os condutores 
são percorridos por correntes elétricas de sentidos 
opostos. Os vetores campo magnético B, gerados por 


— 


i, que percorre 1, dão origem à força resultante Es 


os vetores campo magnético B,, gerados por i, que 


em2: 


percorre 2, dão origem à força resultante È, em1. 


Essa análise nos leva a concluir que: 


Condutores paralelos percorridos por correntes 
elétricas de sentidos opostos repelem-se. 


Em ambos os casos, o módulo das forças resultan- 
tes de interação entre esses condutores é: 


— Molik 
2nd 


em que f é o comprimento de condutores retilineos 
paralelos iguais e muito extensos, separados pela dis- 
tância d, percorridos por correntes elétricas de intensi- 
dades ie ino vácuo ou no ar. 

É interessante analisar a configuração resultante 
das linhas de campo magnético geradas por conduto- 


res paralelos percorridos por correntes elétricas. 
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Correntes elétricas de sentidos opostos. 


Observe que, nos condutores percorridos por cor- 
rentes de mesmo sentido, essas linhas se harmoni- 
zam ou se encaixam, compondo uma só configuração. 
Podemos supor que essas linhas são cintas imaginá- 
rias que aproximam os dois condutores. 

Nos condutores percorridos por correntes opostas, no 
entanto, essa harmonização é impossível — nesse caso 
as cintas imaginárias tendem a afastar os condutores. 


4. Ampere, unidade fundamental 
da eletricidade 


Embora tenhamos convivido com o ampère desde 
o capítulo 5, só agora é possível apresentar a definição 
da unidade fundamental da eletricidade do Sl — a uni- 
dade da intensidade da corrente elétrica. 

Para isso, vamos escrever a expressão da interação 


Hiie 


entre correntes elétricas, F = , na forma: 
2nd 
E Hohh 
A 2nd 


que fornece a razão L entre o módulo da força de inte- 
ração entre dois condutores paralelos extensos e o 
comprimento de cada condutor. 

Por definição, “1 ampère é a intensidade da corrente 
elétrica invariável que, mantida em dois condutores reti- 
lineos, paralelos, de comprimento infinito e de área de 
seção transversal desprezível e situados no vácuo a 
1 metro de distância um do outro, produz entre esses 
condutores uma força igual a 2 - 107 newton, por metro 
de comprimento desses condutores”. (Do “Quadro Geral 
de Unidades”, aprovado pela Resolução do CONMETRO 
n. 12/88. Fonte: <«www.ipem.sp.com.br>, Acesso em: 28 
dez. 2012.) 


EXERCÍCIO RESOLVIDO JE 
3. Um estudante montou um circuito elétrico simples, 
representado na figura (fora de escala): 


2,0 m 


= 


= 2,0 cm 


A força eletromotriz da fonte é e = 1,5 V e a sua 
resistência interna é 0,30 Q. A resistência do circuito 
é desprezível. 


a) Quala direção e o sentido das forças de interação 
entre os dois ramos mais longos do circuito? 


b) Qual o módulo de cada uma dessas forças? 


(Dado: permeabilidade magnética do vácuo e do ar: 
Wy = 4T: 107 T- m/A)) 


RESOLUÇÃO 


a) Os ramos mais longos do circuito são condutores 
paralelos percorridos por correntes de sentidos 
opostos; logo, as forças de interação entre eles são 
perpendiculares aos condutores e são exercidas 
em sentidos opostos — eles se repelem. 


b) Lembrando a expressão da intensidade da 
corrente em circuitos elétricos de corrente 


, , 2e= DE 
contínua, i = ———————, obtemos: 
z(R + r+ r) 
E 1,5 
i=— Si > |i=5,0A 
r 0,30 9 


Admitindo-se que o comprimento de cada ramo 

do circuito (£= 2,0 m) seja suficientemente exten- 

so, sendo i = i = i= 5,0 A e d = 2,0 : 107? m, da 
LLE 

expressão F, = Sor 


, o módulo de cada força 


de interação é: 


4n. 10” .50-50-20 
21:20:10? 


= F=5,0-10-*N 


MD 


Observação: Nesses casos, o módulo da força d 
interação costuma ser muito pequeno. O módulo 
da força F = 5,0 - 1074 N, por exemplo, equivale 
ao peso de um corpo de massa 51 mg. Por isso 


a verificação experimental dessas forças, embora 
fácil de ser feita, é difícil de ser percebida. As fotos 


a seguir são de uma montagem experimental que 
demonstra esse efeito. 

Na figura a, condutores paralelos são percorridos 
por correntes de mesmo sentido, atraindo-se. 
Na figura b, as correntes têm sentidos opostos e, 
portanto, os condutores se repelem. 


= 


Figura b 


Figura a 
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Fotos: Thomas J. Cutitta/International Imaging Inc. 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


5. Espiras e solenoides 


Suponha que um condutor retilíneo percorrido por 
uma corrente elétrica contínua seja encurvado para 
formar uma espira plana circular. A configuração das 
linhas do campo magnético certamente vaiser alterada 
também, acompanhando a nova configuração do con- 
dutor. Veja as figuras. Elas representam linhas de cam- 


po magnético geradas por um condutor retilineo (a) e 
ma de espira circular (c). Note que essa sequên- 


em fo 


cia sugere que a figura b pode ser vista como uma fase 
de transição entre a e c. 


Figura a Figura b Figura c 


Pode-se concluir, por simetria, que em uma espira 
circular (figura c) a reta perpendicular ao plano da espi- 
ra, que passa pelo centro do círculo, é uma linha do 
campo magnético, como mostra a figura abaixo. 


O sentido dessa linha pode ser dado por outra regra 
da mão direita, semelhante à que indica o sentido das 
linhas de campo geradas por um condutor retilíneo. 
Mas agora os dedos acompanham o sentido de percur- 
so da corrente elétrica na espira e o polegar indica o 
sentido do vetor campo magnético B. Veja a figura: 
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Também por simetria é possível determinar a 
expressão do módulo do vetor campo magnético B no 
centro de uma espira circular de raio r, percorrida por 
uma corrente elétrica contínua de intensidade |, no 
vácuo ou no ar: 


ni 


As expressões do vetor campo magnético geradas 
por um condutor retilíneo ou por uma espira circular 
condutora apresentam uma interessante relação de 
simetria. Veja as figuras a seguir. 

Na figura abaixo, o condutor retilíneo percorrido por 
uma corrente de intensidade i gera um campo magnéti- 
co circular com centro no próprio condutor, cujo vetor 


campo magnético B tem direção e sentido dados pela 
Hoi 


regra da mão direita e módulo B = 


Tr 


Nesta outra figura, a seguir, uma espira circular per- 
corrida por uma corrente de intensidade i gera no centro 
da espira um campo magnético retilíneo, perpendicular 
ao plano da espira, cujo vetor campo magnético B tem 


direção e sentido dados pela regra da mão direita e 


$ 
módulo B = £º 


Tr 


Um conjunto de espiras enroladas lado a lado forma 
um solenoide, ou uma bobina. 

Se o comprimento do enrolamento for desprezível 
em relação ao seu raio, tem-se uma bobina plana. 


No caso da bobina plana, como todas as espiras são 
aproximadamente concêntricas e têm em média o 
mesmo raio da bobina, a configuração do campo mag- 
nético é a mesma de uma só espira. Veja a figura abaixo. 
Todas as espiras são praticamente concêntricas e têm 
em média o mesmo raio R da espira. A espessura e da 
bobina é desprezível em relação ao raio. A configuração 
das linhas de campo e a direção e sentido do vetor 
campo B, são os mesmos de uma espira isolada. 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Pode-se admitir ainda que o módulo do vetor cam- 
po magnético B, no centro O da bobina é a soma dos 
módulos dos vetores de cada espira. 

Assim, se a bobina tiver N espiras, o módulo do vetor 
campo magnético da bobina será B,= NB. Sendo 


uol 
B=- 


o módulo de cada espira, a expressão do 


módulo do vetor campo magnético no centro de uma 
bobina plana de N espiras, percorrida pela corrente elé- 
trica de intensidade i, no vácuo ou no ar, é, portanto: 


“uni 
o= 2p 


O enrolamento com a forma de uma hélice ou espiral 
é chamado de solenoide. A configuração das linhas de 
campo do solenoide pode ser obtida da reunião das 
configurações individuais das linhas de campo de cada 
espira, como mostra a figura abaixo. 


Essa configuração torna-se mais bem definida 
quando o número de espiras aumentar, o que reduz a 
distância entre elas, e o comprimento (L) do solenoide 
for muito maior do que o raio r de sua seção normal, que 
é o raio de cada espira. Nesse caso, a configuração das 
linhas de campo magnético do solenoide equivale à con- 
figuração das linhas de campo magnético de um imã em 
forma de barra. É o que mostram as figuras a seguir: 


solenoide 


imã 

Se o comprimento L do solenoide for suficientemente 
grande que possa ser considerado infinito (nesse caso 
pode-se considerar infinito um solenoide cujo raio, r, é 
desprezível em relação ao seu comprimento L), o campo 
magnético no seu interior é praticamente uniforme — o 
vetor campo magnético B. nele gerado é constante em 
qualquer ponto. A direção e o sentido de B, podem ser 
obtidos também pela regra da mão direita, da mesma for- 
ma que se obtêm a direção e o sentido do campo magné- 
tico no centro de uma espira circular. Nessas condições, o 
módulo de B. no ar é dado pela expressão: 


i 


N 
B Di 


em que N é o número de espiras e L é o comprimento 
do solenoide. 


<- N , 
Pode-se representar a fração 7 POr n, número de 


espiras por unidade de comprimento. A expressão do 
módulo de B torna-se, então: 


B.= Uni 


S 
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Essa expressão do módulo de B. é válida para sole- 
noides sem núcleo, ou seja, enrolados em tubos vazios. 
É possível aumentar a intensidade do campo magnéti- 
co gerado introduzindo no solenoide um núcleo de 
material ferromagnético. 

Essa foi uma das descobertas tecnológicas que 
possibilitaram a construção dos eletroímas, 


ELETROÍMÃS conreino 
DIGITAL 

Todo corpo de material ferromagnético imerso 
em um campo magnético adquire um magnetismo 
induzido. No entanto, se esse campo não for sufi- 
cientemente intenso, apenas uma pequena parcela 
desse magnetismo permanece no corpo de forma 
definitiva. Assim, um solenoide com núcleo de fer- 
ro doce (ferro com alto índice de pureza), por exem- 
plo, só atua como ímã enquanto for percorrido por 
uma corrente elétrica. Quando esta é interrompida, 
o magnetismo induzido praticamente desaparece. 
É dessa forma que se constroem os eletroímãs — 
imãs temporários acionados eletricamente. 

Eles têm inúmeras aplicações tecnológicas, des- 
de sua utilização direta na seleção e transporte de 
sucata de ferro até como componente de campai- 
nhas, relés, disjuntores e dispositivos semelhantes. 


E 
š 
8 
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£ 
E 
E 
=j 
a. 
& 
a 
5 
E 
ž 
E 
Ê 
S 
E 
5 


Eletroímã removendo sucata de ferro. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS “HH 


4. 


A figura representa uma espira circular de 5,0 cm de 
raio, de centro O, percorrida por uma corrente elétrica 
de intensidade | = 2,0 A, no plano da figura, no ar. 


a) Qual a direção e o sentido do vetor campo 
magnético B no centro O da espira? 


b) Qualo módulo de B? 


(Adote: w = w, =13:10ºT-m/A) 


RESOLUÇÃO 


a) Como a corrente elétrica percorre a figura no 
sentido anti-horário, aplicamos a regra da mão 
direita, concluindo que Bé perpendicular ao 
plano da figura, com sentido orientado para fora. 


i 
b) Da expressão B = *º 


, temos; 


“13:09:20 
2:50:10? 


=> B=26-105T 


A figura representa uma montagem experimental 
denominada galvanômetro de tangente, Uma bo- 
bina plana, com N espiras de raio r, disposta ver- 
ticalmente, está ligada a um circuito constituído 
por uma fonte de tensão contínua, uma chave e um 
amperímetro. No centro da bobina há uma pequena 
plataforma onde se coloca uma bússola. Com o 
circuito desligado, alinha-se o plano da bobina ao 
campo magnético terrestre (a agulha da bússola 
deve ficar contida no plano da bobina apontando 
para o norte). 
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Montagem com o circuito desligado. 


Em seguida fecha-se o circuito. Observa-se que a 
agulha da bússola gira até encontrar nova posição 
de equilibrio. O ângulo 6 formado pela agulha da 
bússola com a direção leste-oeste permite medir o 
módulo do vetor campo magnético terrestre no local. 
Suponha que, em determinado local, uma bobina de 
N = 10 espiras de 5,0 cm de raio, para uma corrente 
de intensidade | = 0,20 A, medida no amperímetro, 
faça a agulha da bússola desviar-se marcando um 


ângulo 9 = 60º. Veja a figura: 


posição da agulha 

antes de ligar a chave 

z posição da agulha 
depois de ligar a 
chave 
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Qual o módulo do vetor campo magnético terrestre 
nesse local? 


(Adote: um, = w, =13:10ºT-m/A) 


RESOLUÇÃO 


Inicialmente, vamos determinar o vetor campo 
magnético B resultante no centro O da bobina 
quando o circuito é fechado. A montagem e 
procedimento experimental foram feitos para qu 
o vetor campo magnético da bobina (B, 
na perpendicular ao campo magnético terrestr 


o 
e 
) esteja 
e 
a 


(B). Com o circuito ligado, no equilíbrio, a agulh 
da bússola assinala a direção e o sentido do vetor 
campo magnético B, que é a direção da hipotenusa 


— 


do triângulo retângulo formado por B, e B 


? 
Veja a figura: 


Assim, da definição de tangente para o triângulo 
retângulo, podemos escrever: 


B, 
tan = p é = B, > tan0 
b 


Como 9 = 60º, para determinar o módulo do campo 
magnético terrestre, basta determinar o módulo do 
campo da bobina (B). Sendo w, = 1,3 - 1075 T - m/A, 
N=10,r=50cm=5,0:102mei= 020A (medida 


Ni 
Ho temos; 
> 


do amperímetro), da expressão B = 


1,3-10º-:10- 0,20 
B= >B, = 206 -10"T 
2- 50-107? 
Substituindo na expressão B, = B,: tan 9, sendo 
tan 60º = 1,7, obtemos: 


B, = B,‘ tan 60° > B, = 4,4 1075 T 


Observações 


17) O uso da tangente do ângulo na determinação 
de B, e a sua relação com a intensidade da 
corrente elétrica (quanto maior a corrente, 
maior a tangente e a deflexão da agulha da 
bússola) justificam o nome desse dispositivo 
experimental: galvanômetro de tangente. 


22) O módulo de B, obtido é, na verdade, o mó- 
dulo do componente horizontal do campo 
magnético terrestre. Para obter o módulo 
correto é preciso medir a inclinação magnética, 
que pode ser considerada desprezível nas 
regiões próximas à linha do equador, no Norte 
e Nordeste do Brasil, por exemplo. No Sul e 
Sudeste, a inclinação varia pouco mais de 20°, 
e a diferença já pode ser considerada. Neste 
exercício, para uma inclinação de 20°, o módulo 
corrigido de B, é 4,7 - 10> T. 


- Um estudante constrói um solenoide de 10000 


espiras com um tubo de PVC de 4,0 cm de diâmetro 
e 10 m de comprimento. Qual o módulo do vetor 
campo magnético B no interior do solenoide quando 
percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 
i=0,50A? (Adote: u, = u =13:10ºT:m/A) 


RESOLUÇÃO 


Como o diâmetro do solenoide é bem menor que o 

comprimento, podemos aplicar, com boa aproxi- 
a a N, ; 

mação, a expressão B = w ' E į. Assim, temos: 


1000 
1,0 


B.=13:10º:-0505B,=6,5:107 
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7. Na abertura deste capítulo, citamos o eletroimáã 
de Yale, construído por Henry em 1831, capaz de 


sustentar um bloco de ferro de 340 g. É possível 
determinar o módulo do campo magnético B 
gerado por esse eletrofmã por meio da expressão 
do módulo da força F resultante exercida no 
entreferro (região de contato entre o eletroimã e 
o bloco de ferro) sobre o bloco de ferro. Sendo S 
a área de contato entre um dos ramos do núcleo 


do eletroimã e o bloco de ferro, essa expressão 
2 

é F= —>—. Trata-se de 
Mo 

aproximada deduzida por meio de ferramentas 


uma expressão 


matemáticas de nível superior, porque supõe- 
se, entre outras condições ideais, que todas 
as linhas de campo estejam confinadas no 
núcleo e no bloco de ferro. Então, supondo 
que nesse eletrofmã a área de contato seja 
S = 5,0 cm? = 50-10! m?, adotando g = 10 m/s? 
e m = 13 -107° T > m/A, determine o módulo 
desse campo magnético. 


RESOLUÇÃO 


De acordo com Henry, o peso do bloco de massa 
m = 0,34 kg é o peso-limite que esse eletroímã 
suporta. Podemos então concluir que a esse peso 
corresponde o módulo da força resultante máxima 
que esse eletroímã exerce. Veja a figura: 
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Então, em módulos, temos: 
F=p 


Mas P=mg=0,34-10=34NlogoF=34N. 
Da expressão dada, obtemos: 


B'S B°. 5,0 -1074 
F= >34 = Bo 


E TE =>B=9,4:10°T 
0 oo 
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EXERCÍCIOS O 


4. Dois fios retilineos perpendiculares entre si exer- 
cem alguma forma de interação eletromagnética? 
Justifique. 


5. No circuito elétrico simples representado na figura, 
a força eletromotriz da fonte é £ = 1,5 V e a sua 
resistência interna é 0,30 Q. A resistência do circui- 


to éde 0,20 Q. 


50 m 
Ie >| 


Es 


e 


2,0 cm 


a) Quala direção e o sentido das forças de intera- 
ção entre os ramos mais longos do circuito? 


b) Qual o módulo de cada uma dessas forças? 


(Dado: permeabilidade magnética do vácuo e do ar: 
u = 4T: 107 T-m/A.) 


6. A expressão do módulo do vetor campo magnético 
de uma bobina plana é obtida diretamente da 
expressão do módulo do vetor campo magnético 
de uma espira multiplicado pelo número de espiras. 
Por que isso não pode ser feito para o solenoide? 


7. Uma bobina plana circular, de 5,0 cm de raio, de centro 
O, é percorrida por uma corrente elétrica de intensida- 
de i = 0,40 A, no ar. Determine o número de espiras 
dessa bobina para que o módulo do vetor campo 
magnético no centro da espira seja 2,0 104 T. 


(Dado: u, = H, = 4r: 1077 T+ m/A.) 


8. Suponha que num galvanômetro de tangente o ân- 
gulo entre a agulha da bússola e o plano da espira 
seja 45º quando o circuito é fechado. Sabendo-se 
que a bobina tem 20 espiras de 8,0 cm de raio e que 
a corrente tem intensidade i = 0,50 A, qual o módu- 
lo do vetor campo magnético terrestre nesse local? 
(Dado: u, =, =41:107T-m/A,) 


9. Determine o módulo do vetor campo magnético que 
um eletroímã, em condições ideais, deve gerar para 


sustentar um bloco de ferro de massa m = 1,0 kg, 
2 


(ver exercício 


sendo dada a expressão F = 
Ho 


resolvido 7) e sabendo que a área de contato no 
entreferro é S = 3,0 cm? 
(Dados: g = 10m/s?e u, = 1,3 -107° T + m/A.) 


1. Campo de um condutor retilíneo 


Esta atividade é simples. Pode ser feita com uma bús- 
sola artesanal ou comercial, Em geral, as bússolas comer- 
ciais são mais sensíveis e dão melhor resultado. Nesse 
caso, procure bússolas pequenas; para a segunda parte da 
atividade, quanto menor, melhor. 

Inicialmente você pode reproduzir a experiência de 
Oersted. Ligue os terminais de uma pilha (de preferência 
alcalina grande, tipo D) por um fio de aproximadamente 
80 cm, formando um circuito, de preferência que possa 
ser ligado e desligado com uma chave. Coloque um ramo 
do fio na horizontal, embaixo da agulha da bússola e 
paralelo a ela. 

Veja a figura: 


Feche o circuito e observe o movimento da agulha, 

Em seguida repita a experiência colocando o fio em 
cima da bússola. Observe o que acontece. 

Segure agora um dos ramos do fio na vertical e feche 
o circuito. Sobre um plano horizontal qualquer (você pode 
fazer uma plataforma de papel-cartão), coloque a bússo- 
la ao longo de toda a linha tracejada da figura e observe a 
variação da sua orientação. 


Inverta a ligação no terminal da pilha para inverter o 
sentido da corrente e repita a experiência. Faça um esboço 
gráfico das linhas de campo magnético nas duas situações 
e justifique suas observações. 


ATIVIDADES PRÁTICAS 


2. Campainha 


Esta demonstração é interessante e muito simples, mas 
deve ser feita com cuidado, capricho e paciência. Senão, não 
funciona. Existem inúmeras montagens possíveis, que 
dependem principalmente do material disponível. A monta- 
gem da figura não é, a rigor, uma campainha porque não bate 
numa campânula sonora, mas faz um grampo de cabelo 
aberto vibrar, produzindo um ruído muito simpático, batendo 
na cabeça do prego. Veja a figura: 


grampo de 


Ifinet 
cabelo aberto Elias 


eletroimã 


Você deve dispor de uma pilha grande, nova e alcali- 
na, com o respectivo suporte. Faça um eletroimã, como o 
da montagem anterior, com mais espiras e um pouco mais 
curto. A lâmina vibrante pode ser um grampo de cabelo 
aberto, raspado nos pontos de contato elétrico. 

Não fazemos sugestões detalhadas porque não há um 
material adequado, único. Você deve ser criativo e improvisar. 

Observe que a lâmina vibrante funciona como chave. 
Encostada na ponta de um alfinete, liga o circuito; desencos- 
tada, desliga. Quando liga, o eletroimã atrai a lâmina. Esta, 
atraída, desliga o eletroimã e volta, ligando novamente o cir- 
cuito e o eletroimã. E tudo se repete. Esse liga-desliga dá ori- 
gem à vibração da lâmina e ao ruído da campainha. Essa 
vibração, no entanto, depende de pacientes ajustes, sobretu- 
do na posição e curvatura da lâmina e na melhor localização 
do alfinete. Além disso, em pouco tempo de funcionamento, a 
região de contato da ponta do alfinete se carboniza, interrom- 
pendo o contato elétrico. Isso exige constante manutenção. 

Em geral, nas campainhas de verdade, como as dos 
telefones antigos, a lâmina vibrante tem um martelinho na 
ponta que bate numa campânula metálica, 


Campainha de um telefone antigo: o som 
se origina das batidas de um martelinho 
na pequena campânula metálica à direita. 
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MEN MR PY 


Trem Maglev da linha que 


liga o Aeroporto Internacional 
Pudong, de Xangai, na China, 

a uma de suas estações de metrô, 
inaugurado em 2003. 


Maglev, sigla originária do inglês Magnetically Levitated, que significa algo como 'magneti- 

camente levitante', é o mais avançado meio de transporte terrestre da atualidade — em 
janeiro de 2013, estava em operação na China em uma linha de 30 km (que liga uma estação de 
metrô de Xangai ao aeroporto da cidade), alcançando a velocidade máxima de 431km/h (veja 
foto acima). Sem rodas e sem motor, ele levita e se move por ação exclusivamente magnética e, 
prevê-se, poderá atingir velocidades superiores a 500 km/h. Praticamente toda a tecnologia de 
levitação e propulsão desse trem se fundamenta no uso de engenhosos dispositivos que se 
baseiam em dois conceitos básicos de Eletromagnetismo: o primeiro, a atração e repulsão entre 
os polos magnéticos do eletrofmã supercondutor e os polos magnéticos do campo gerado em 
bobinas fixadas na pista; o segundo, a origem desse campo: a indução eletromagnética, resul- 
tante do movimento do eletrofmã supercondutor fixo no trem junto às bobinas fixadas na pista. 
A esse segundo conceito — a indução eletromagnética — dedicamos este capítulo. 


180 


1, A indução eletromagnética 


Desde que Oersted, em 1820, descobriu que uma 
corrente elétrica gera um campo magnético, a simetria 
das relações entre o magnetismo e a eletricidade levou 
os físicos a acreditar na proposição inversa: se a corren- 
te elétrica num condutor gera um campo magnético, 
então um campo magnético deve gerar uma corrente 
elétrica. A questão era saber como isso poderia ser feito, 
o que acabou sendo descoberto por Faraday, em 1831. 

A crença, na época, de que a corrente elétrica fosse 
um fluido, levou Faraday a supor que algum tipo de 
movimento ou variação do campo magnético poderia 
provocar o movimento desse fluido. Essa foi a hipótese 
a partir da qual Faraday chegou à descoberta da indu- 
ção eletromagnética. As figuras a seguir mostram 
alguns de seus experimentos e confirmam sua hipóte- 


se. Em todos a deflexão do ponteiro do galvanômetro 
num ou noutro sentido, que evidencia a existência de 
corrente elétrica no circuito, está relacionada a um 
campo magnético variável. 
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A DESCOBERTA DA INDUÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA 


No dia 29 de agosto de 1831, Faraday relatou sua 
descoberta no diário em que anotava todas as suas 
experiências. Depois de descrever como construiu 
duas bobinas separadas no mesmo anel de ferro 
(veja figura abaixo), ele contou que ligou na bobina B 
um fio de cobre que passava sobre a agulha de uma 
bússola e ligou as extremidades da bobina 4 em uma 
bateria: “Imediatamente [observei] um sensível efei- 
to na agulha. Ela oscilou e voltou à posição inicial. 
Interrompendo a ligação do lado ligado à bateria, 
[observei] novamente uma perturbação na agulha”. 

Faraday comprovou assim sua hipótese inicial: 
a Variação da corrente elétrica em uma bobina fez 
surgir na outra uma corrente elétrica induzida. 


sd cio os “SÊ SE 
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Recorte da página do diário de Faraday, em que ele 
descreve sua descoberta. 


Na figura anterior, quando a chave é ligada, um 
campo magnético aparece no anel em que as bobinas 
estão enroladas, e o ponteiro do galvanômetro deflete 
num sentido. Ou seja, quando é desligada, o campo 
desaparece, e o ponteiro deflete no outro sentido. Só 
nos momentos em que a chave é ligada ou desligada é 


que aparece uma corrente elétrica no galvanômetro. Se 
a chave permanecer ligada ou desligada, a corrente 
elétrica desaparece. Veja agora a figura: 


ff x ints 


bobina enrolada 
em núcleo de ferro 


Nesse experimento, só aparece corrente elétrica 
quando se aproximam ou se afastam os ímãs da 
bobina. Quando os ímãs encostam na bobina, o pon- 
teiro do galvanômetro deflete num sentido. Quando 
os ímãs desencostam, o ponteiro deflete no outro 
sentido. Se forem mantidos numa posição fixa, 
encostados ou desencostados, não aparece corrente 
elétrica. Observe a figura a seguir. Quando se aproxi- 
ma o imã da espira, o ponteiro do galvanômetro defle- 
te num sentido; quando se afasta, o ponteiro deflete 
no outro sentido. 


A situação acima mostra ainda o fator determinante 
na geração da corrente elétrica: a variação do número 
de linhas de campo que atravessam a espira, ou seja, a 
variação do fluxo magnético através da espira. 

Vamos aqui fazer um breve parêntese neste ponto 
para introduzir esse novo conceito e, em seguida, apre- 
sentar as leis de Faraday e Lenz que precisam desse 


conceito para serem definidas. 
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2. Fluxo do campo magnético 


O fluxo do campo magnético está relacionado ao 
número de linhas de campo magnético que atravessam 
determinada superfície de área S, como mostra a figura. 
Quanto maior o número de linhas de campo, maior o 
valor de &,. O ângulo 0, entre o vetor Beo segmento 


D 


normal N, à supe ficie Si é nulo: p; através de 5 é 
máximo; o ângulo 8, com o segmento normal N, da 


superfície S, é 90º, &, através de S, é nulo, 


Fluxo (q,) de um campo magnético através das áreas S, e S,. 


A definição geral de fluxo exige recursos de cálculo 
avançado, mas é possível defini-lo de forma simplificada, 
desde que o vetor campo magnético B seja constante e 
a superfície S seja plana. Se a superfície não for plana, 
mas o ângulo 6, entre o segmento normal N à superfície 
e o vetor B, for constante, esta definição simplificada 
também é válida. 

Veja as figuras. 


Figura a 


Figura b 
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Elas apresentam casos em que o fluxo de um cam- 
po magnético (ha) através da área S pode ser calculado 
de forma simplificada: o vetor Bé constante, a superfi- 
cie S é plana e o ângulo 6, entre o segmento normal N e 
o vetor B, é constante (figura a); o vetor B é radial, tem 
módulo constante e o ângulo 8 é nulo (figura b). 

Nesses casos, o fluxo do campo magnético (ha) 
através da superfície S é por definição: 


4, = BS- cos O 


em que B é o módulo do vetor campo magnético B, 
S é a área da superfície atravessada pelas linhas de 
campo e 6 é o ângulo entre o segmento normal (N) e 
o vetor B. A unidade do fluxo magnético, no Sl, é 
T-m?, que recebe o nome de weber (Wb) em home- 
nagem ao físico alemão Wilhelm Weber (1804-1891). 

O fluxo do campo magnético é uma grandeza 
escalar, positiva ou negativa, de acordo com o sinal 
do cosseno de 6. O ângulo 6 aparece em consequên- 


cia da convenção que se adotou na orientação do 
segmento normal N em relação à superfície. Em 
superfícies planas, esse segmento é orientado de 


modo a obter-se 6 < 90º: em superfícies curvas 
fechadas, o segmento é sempre orientado para fora. 


NORMAL N 


Na verdade, o segmento normal N é um vetor 
que tem uma orientação determinada pelo sentido 
de percurso do contorno de uma superfície plana S 
estabelecido arbitrariamente. Dado esse sentido, a 
orientação do vetor N é obtida pela regra da mão 
direita, como mostra a figura abaixo. Trata-se de 
uma construção matemática que não será adotada 
aqui porque foge do alcance do Ensino Médio. 


N sentido do vetor N 
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sentido de percurso 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


1. A figura representa uma bobina plana, composta de 


20 espiras circulares de raio r = 5,0 cm, inserida num 
campo magnético uniforme, cujas linhas de campo 
são perpendiculares ao plano da bobina. O módulo do 
vetor campo magnético é B = 2,0 :105T. Determine 
o módulo do fluxo do campo magnético através de: 


a) cada espira; 


b) toda a bobina. 


RESOLUÇÃO 
a) Comor=5,0cm=5,0-10-2mea área do círculo 
é S = 71º, a área limitada por espira é: 


S = 31(5,0 107} > S = 7,8 - 1073 m? 
Sendo B = 2,0 -10 =° Te 0 =0° (Né perpendicular 


ao plano da bobina, logo é paralelo às linhas de 
campo magnético), da expressão p, = BS + cos 0, 
o fluxo magnético através de cada espira é: 


p, = 2,0-10- 7,8 107 -cos 0º = 


e 


> d, =16 107 Wb 


b) Todas as espiras da bobina têm a mesma área e 
estão inseridas no mesmo campo magnético, 
em planos paralelos entre si, portanto o fluxo em 
todas as espiras é o mesmo. Como o fluxo é uma 
grandeza escalar, o fluxo magnético através da 
bobina (ha) é a soma algébrica dos fluxos através 
de cada espira (ġ, ). Como a bobina tem 20 espiras, 


bs, = 20d. Logo: 
p, = 20 -1,6 -107 $; = 3,2 < 1075 Wb 
b b 


Observação: Neste e nos exercicios a seguir 
a determinação do fluxo magnético é apenas 
uma etapa de cálculo necessária para facilitar 
a compreensão do item seguinte, um dos mais 
relevantes da Física. 


2. Uma espira quadrada de lado /= 3,0 cmestáinserida 


num campo magnético uniforme (representado na 
figura pelas linhas de campo, em azul), cujo módulo 
do vetor campo magnético é B = 40:10 T. A 
espira gira em torno de um de seus lados. 


Determine o fluxo do campo magnético através 
dessa espira nas situações: 


a) |, em que o plano da espira é perpendicular às 
linhas do campo magnético; 


b) Il, em que o plano da espira forma um ângulo de 
60º com as linhas do campo magnético; 


c) Ill, em que o plano da espira forma um ângulo de 


30º com as linhas do campo magnético; 


d) IV, em que o plano da espira é paralelo às linhas 


de campo magnético. 


RESOLUÇÃO 

Como f = 3,0 cm, a área compreendida pela espira 
éS=4º=90:10“m>. Sendo B = 4,0 - 1074 T, da 
expressão do fluxo magnético, 4, = BS : cos 0, 
temos: 


a) na situação |, como mostra a figura abaixo, 
0=0°:; 


P, = 4,0 : 1074- 9,0 -10-*- cos 0° = 
I 


= $= 3,6 -107 Wb 
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b) na situação Il, como mostra a 
figura ao lado, 6 = 30º. 


P, = 4,0 - 1074 - 9,0 - 1074 - cos 30º = 
Il 
> $, = 3,1: 107 Wb 
ll 


N 
— 


na situação Ill, como mostra s 
a figura ao lado, 0 = 60º: 


Pp = 4,0 -1074 - 9,0 - 1074 - cos 60º = 
Ill 
= h, =18 -107 Wb 
Iil 


d) na situação IV, como 6 = 90º: 


P, = 4,0 - 1074 - 9,0 - 1074 - cos 90° = 
IV 
=> 4, =0Wb 
Iv 


Observação: Note que, apesar de não haver 
variação nem do campo magnético nem da área 
por ele atravessada, basta a mudança de ângulo 
entre a superfície e a direção do campo magnético 
para que o fluxo varie (neste caso se reduza 
gradativamente a zero). 


- Afigura mostra um condutor em forma de U fechado 
por outro condutor móvel, de medida £ = 10 cm, que 
se desloca perpendicularmente aos ramos laterais, 


formando uma espira de área variável. Essa espira 
está disposta num plano perpendicular às linhas de 
um campo magnético uniforme, cujo vetor campo 


magnético tem módulo B = 5,0 -10*T, 


Determine a variação do fluxo do campo magnético 
através dessa espira quando o condutor / se 
desloca 4,0 cm. 
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EXERCÍCIO 


1. A figura abaixo representa uma espira quadrada de 


RESOLUÇÃO 


Vamos supor que o condutor móvel, que também 
tem comprimento £ = 10 cm = 1,0 : 1072m, esteja na 
posição x, e se desloque Ax = 4,0 cm = 4,0 -102m 
para a posição x,. Veja a figura a seguir: 


Tx 


Nesse deslocamento o aumento da área da espira é: 
AS = {Ax > AS = 1,0 - 1072 - 4,0 - 107? > 

>AS = 4,0 : 1074m? 

Como o vetor campo magnético é constante 
nessa região, a variação do fluxo magnético, Apy 
corresponde à parcela do fluxo devida ao acréscimo 
AS da área da espira. 

Então, sendo B = 5,0 : 10° T, AS = 4,0 : 1074 m? e 
0 = 0º (Né paralelo às linhas de campo magnético), da 


expressão do fluxo magnético, ps = BS- cos 6, temos: 


Ad, = 4,0: 107: 5,0 -1075 = Ag, = 2,0 : 107° Wb 
O M 


lado £= 10 cm, composta de 100 espiras e que pode 
girar em torno do eixo O. Ela está inserida num 
campo magnético uniforme horizontal, cujo módu- 
lo do vetor campo magnético é B = 2,0 + 10™° T. 


Determine a variação do fluxo do campo magnético 
através dessa espira quando ela gira: 

a) da posição | para a posição II; 

b) da posição Il para a posição III; 


c) da posição Ill para a posição IV. 


AZ; 


3. As leis de Faraday e Lenz 


A justificativa para a inclusão do breve parêntese 
apresentado no item 2 vai ser entendida agora: nele 
introduzimos uma nova grandeza física — o fluxo do 
campo magnético — que vai possibilitar a compreen- 
são e descrição matemática dos fenômenos observa- 
dos por Faraday, descritos no item 1. 

Refletindo sobre a razão pela qual a movimentação 
relativa fmã-bobina faz aparecer uma corrente elétrica 
na bobina, nos seus experimentos, Faraday concluiu 
que, se há uma corrente elétrica induzida na bobina, há 
também uma força eletromotriz induzida, pois sem 


energia os portadores de carga não se movimentam. 


E que essa energia se origina da energia cinética de 
oscilação do ímã (ou da bobina), que causa a variação 
do fluxo magnético, e da rapidez com que essa varia- 
ção ocorre, 


Essas conclusões levam à lei de Faraday: 


A força eletromotriz (£) induzida numa espira é direta- 
mente proporcional à variação do fluxo magnético 
(Ad) que a atravessa e inversamente proporcional ao 
intervalo de tempo (At) em que essa variação ocorre. 


Matematicamente, a lei de Faraday pode ser 
expressa na forma: 


At 


D= 


Se, em vez de uma espira, houver N espiras idênti- 
cas formando uma bobina plana, o fluxo total será 
NA Qġ, e a lei de Faraday será expressa na forma: 


Po 
At 


O sinal negativo aparece para indicar o sentido em 
que a força eletromotriz induzida é exercida, o que 
determina o sentido da corrente elétrica induzida. Esse 
sentido resulta de outra lei que complementa a de 
Faraday, formulada pelo físico Heinrich Lenz, 

Para entender o enunciado da lei de Lenz, obser- 
ve atentamente as figuras a seguir, extraídas do li- 
vro Physics for scientists and engineers, de Paul 
M. Fishbane, Sthephen Gasiorowicz e Sthephen T. 


Thomton. Prentice Hall, 1996, p. 850, 


repulsão 


Figura a 


atração 


Figura b 


HEINRICH LENZ 


Heinrich Friedrich 
Emil Lenz (1804-1865) 
foi um físico e quími- 
co báltico-alemão na- 
tural de Tartu (Dorpat), 
atual Estônia (na época 
em que Lenz nasceu, 
essa cidade estava sob 
domínio russo, por isso 
é comum dizerem que 
ele era russo). 

Aos vinte anos, co- 
mo naturalista, Lenz 
realizou uma viagem de 
pesquisa pelo mundo. 
Estudou as diferentes características físico-químicas 
dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e explicou as 
causas das diferentes taxas de salinidade de cada um. 
O relato de suas pesquisas valeu seu ingresso como 
membro da Academia de Ciências de São Petersburgo 
em 1828. 

A partir de algumas informações sobre os expe- 
rimentos de Faraday, Lenz reproduziu-os e comple- 
mentou-os com a lei que leva o seu nome, publica- 
da em 1834. 


Heinrich Friedrich Emil Lenz, 
retrato de autor desconhecido. 
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Na figura a, a aproximação do ímã induz na espira 
uma corrente elétrica cujo sentido, dado pela regra da 
mão direita, gera um campo magnético que se opõe a 
essa aproximação — é como se a espira se tornasse um 
imã com polo igual ao do lado do imã que se aproxima; 
na figura b, o afastamento do ímã induz na espira uma 
corrente elétrica cujo sentido, dado pela regra da mão 


direita, gera um campo magnético que se opõe a esse 
afastamento — neste caso, é como se a espira se tor- 
nasse um ímã com polo oposto ao do lado do ímã que 
se afasta. 

Em síntese, em ambos os casos, o movimento do 


imã induz na espira forças eletromotrizes que geram 
correntes elétricas em um sentido tal que os campos 
magnéticos por elas gerados se opõem a esse movi- 
mento. Essa oposição, que aparece na expressão 
matemática da lei de Faraday por meio do sinal nega- 


tivo, é descrita pelo enunciado da lei de Lenz: 


A corrente elétrica induzida num circuito gera um 
campo magnético que se opõe à variação do fluxo 
magnético que induz essa corrente. 


A lei de Lenz é uma consequência do princípio da 
conservação da energia. Nos exemplos das figuras 
anteriores, se a corrente induzida favorecesse o 
movimento do ímã, ao invés de opor-se a ele, bas- 
taria um pequeno empurrão para que o imã fosse 
puxado para dentro da espira. Dessa forma seria 
possível construir um moto-perpétuo, como o dis- 
positivo da figura a seguir, o que contraria o princípio 
da conservação da energia ou a primeira lei da Ter- 
modinâmica. 


movimento 
da correia 


= 
Formato Comunicação/Arquivo da editora 
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Se o sentido da corrente fosse o inverso do postu- 
lado pela lei de Lenz, a correia de imãs, depois de posta 
em movimento em qualquer sentido, seria puxada para 
dentro da espira, atravessando-a indefinidamente 
como um moto-perpétuo. 

Os dois exemplos ilustrados a seguir procuram tor- 
nar mais clara a relação entre o consumo de energiae a 
geração de corrente elétrica que a lei de Lenz evidencia. 

Na figura abaixo, o sentido anti-horário da corrente 
induzida na espira (obtido pela regra da mão direita) 
gera linhas de campo magnético que "seguram" a espi- 


ra, opondo-se ao seu movimento. 


força 
externa 


F. 


magnética 


Nesta figura, o sentido da corrente é horário, e a 
força magnética exercida sobre o condutor € tende a 
freá-lo. 


Do! 


ul! 


magnética 


força 
F externa 


Em ambos os casos, sem a ação de uma força externa 
que realize trabalho ou forneça energia a esses sistemas, 
não há movimento e, sem movimento, não aparece cor- 
rente elétrica induzida. 


EXERCÍCIO RESOLVIDO 


4. A figura a seguir representa uma bobina quadrada de 


8,0 cm de lado composta de 500 espiras idênticas, 
com resistência total de 4,0 Q, inserida numa região 
onde existe um campo magnético uniforme, gera- 
do por um eletroímã. O vetor campo magnético, de 
módulo B = 5,0 - 1072 T, é perpendicular ao plano da 
espira e orientado para cima. 


Em determinado instante o eletroimã é desligado 
e, no intervalo de tempo At = 0,25 s, o campo 
magnético reduz-se a zero uniformemente, 


a) Qual o fluxo magnético e a intensidade da 
corrente elétrica que atravessa a bobina antes 
do desligamento do eletroimã? 


b) Qual a força eletromotriz e a intensidade da 
corrente elétrica induzidas durante o desliga- 
mento do eletroima? 


c) Qualo sentido da corrente elétrica induzida? 


RESOLUÇÃO 


a) Sendo € = 80 cm = 8,0 - 107? m a medida do 
lado de cada espira, a área é 


S=t4=64-10ºm,B=50-102Te 
0 = 0º, da expressão &, = BS : cos 6,0 fluxo 
magnético de cada espira é: 


$, =50" 1072 - 6,4 - 107? . cos 0º > 

= $, =32-104Wb 

O fluxo da bobina (g$,,), através de N = 500 
espiras, é: 

$a = $a = dg = 500 -3,2-10 = 

= $, = 016 Wb 


Como antes do desligamento o campo mag- 
nético do eletroímã é constante, o fluxo não 
varia; pela lei de Faraday, não há corrente 
elétrica induzida, portanto | = 0. 


b) Pela lei de Faraday, a força eletromotriz induzida 


B 


At 
memente, no intervalo de tempo At = 0,25 s, 


podemos fazer: 

AQ, $,- de, 
E "== DE=— 

At t-t 


sendo s =P, = 0,16 Wb para t, = 0e ¢,=0 


éc= — . Como o fluxo se reduz unifor- 


para t = 0,25 s. Logo: 


=01 
= — 2 a a cant 
0,25 — O 


A bobina é um circuito elétrico cuja resistência 
interna é r = 4,0 Q. Da expressão da corrente 
para circuitos elétricos de corrente contínua 


j= 287 2” | amos: 
S(R+r+r)) i 

Es CO a SGA 
4 1 


O sentido da corrente elétrica induzida é dado 


(e) 
<~ 


pela lei de Lenz. Depois que o eletroímã foi 
desligado, o campo magnético desaparece 
em 0,25 s. A corrente induzida durante esse 
intervalo de tempo deve se opor ao desa- 
parecimento do campo, ou seja, deve gerar um 
campo magnético cujas linhas de força têm a 
mesma direção e sentido do campo que está 
desaparecendo. Por isso, pela regra da mão 
direita, a corrente induzida percorre a espira no 
sentido anti-horário. Veja a figura: 


B do eletroimã 
vai diminuindo 


Arquivo da editora 


B da espira vai 
aumentando 
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O sentido da corrente induzida é tal que o campo mag- 
nético gerado pela bobina compensa a diminuição do 
campo magnético do eletroíma. 


Observação: A corrente elétrica induzida é contínua 
nesse intervalo de tempo, pois a variação do fluxo é 


º é constante. 


uniforme, isto é,a razão 
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EXERCÍCIOS 


2. Afoto abaixo, que já apareceu na página 149, ilustra 
um ímã flutuando sobre uma coroa circular de 


material que se torna supercondutor quando res- 
friado a baixa temperatura. 


Lawrence Manning/Corbis/Latinstock 


A geração da corrente que mantém o ímã flutuando 
e a própria flutuação do ímã só podem ser explica- 
das agora, por meio das leis de Faraday e Lenz, Dê 
essa explicação. 


« Afigura mostra um ímã em forma de barra que desliza 
dentro de um trilho de alumínio. 


Suponha que o atrito e a resistência do ar sejam des- 
prezíveis. A aceleração desse ímã vale a = g: sen a, 
como em qualquer plano inclinado? Explique. 
(Dica: Admita que o trilho de alumínio seja um con- 
junto contínuo de espiras paralelas entre si.) 


« À figura abaixo mostra um ímã em forma de barra, 
preso a uma mola, oscilando para dentro e para fora 
da bobina ligada em série a um galvanômetro, 


Lj 


O que acontece com o ponteiro do galvanômetro? Explique. 
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eletroimã 


5. Suponha que uma bobina esteja ligada a outra, 


como indica a figura a seguir. 


Suponha que você faça um desses ímãs oscilar. 
O que deve acontecer com o outro? Explique. 


4 


« Reveja a figura do exercício resolvido 2, da página 183. 


Suponha que a espira gire de l a Il, de Il a IIl e de Ill a IV 
em intervalos de tempo iguais, At = 0,020 s. Qual é, 
em média, a força eletromotriz induzida em cada 
um desses trechos? 


- A figura a seguir representa uma bobina circular 


de 8,0 cm de diâmetro composta de 1000 espiras 
idênticas com resistência total de 5,0 Q, ligada em 
série com um amperímetro de resistência interna 
desprezível. Ela está inteiramente inserida numa 
região onde existe um campo magnético unifor- 
me, cujas linhas de campo são perpendiculares ao 
plano da figura, orientado para dentro da bobina. 
O módulo do vetor campo magnético é 

B = 4,0 - 107? T. Em certo momento o eletroíimã 
é desligado e o campo por ele gerado reduz-se uni- 
formemente a zero em determinado intervalo de 
tempo At. 


/ g 


N 


bobina circular 
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Sabendo que durante esse intervalo de tempo o 
amperímetro marca 120 ma, determine: 


a) osentido da corrente elétrica induzida: 


b) o intervalo de tempo gasto para o campo mag- 
nético extinguir-se completamente, 


4, Geradores eletromagnéticos 
e corrente alternada 


Desde que a indução eletromagnética foi descober- 
ta, ficou clara a possibilidade de transformar a energia 
mecânica em energia elétrica. Mas foram necessárias 
algumas décadas para que o domínio da tecnologia tor- 
nasse viável a aplicação desse princípio físico. Um dos 
elementos básicos dessa tecnologia é o gerador eletro- 
magnético ou dínamo, E o elemento básico desse gera- 
dor é uma espira condutora que gira no interior de um 
campo magnético. Veja a figura a seguir. 


Como a configuração das linhas de campo magnético 
é fixa, quando a espira gira, a área atravessada pelas linhas 
de campo magnético varia (reveja o exercício resolvido 2), 
variando o fluxo magnético através da espira. De acordo 
com a lei de Faraday, se o fluxo varia, aparece nos termi- 
nais dessa espira uma força eletromotriz induzida. Essa 
força eletromotriz, nesse caso, também é variável. Veja a 
figura: 

sentido de 


rotação EN ageme 
externo 


espira 
girante 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


contatos 
deslizantes 


galvanômetro 


Ela mostra esquematicamente um gerador eletro- 
magnético básico: uma força externa (representada 
ao fundo pela mão que gira a manivela) faz a espira 
girar dentro do campo magnético gerado por dois 
imãs — a variação do fluxo desse campo através da 


espira dá origem a uma corrente alternada que, por 
meio dos contatos deslizantes e das escovas, atra- 
vessa um circuito elétrico que passa pelo galvanôme- 
tro e faz o seu ponteiro central oscilar. 

Veja a tabela abaixo (extraída do livro Projeto Física, 
unidade 4, de Gerald Hilton, F. James Rutherford e Fletcher 
G. Watson, Fundação Gulbenkian, Lisboa, 1985): 


Sentido 
de rotação 


Posição 


; Gráfico e X t 
da espira 


ae] 
y 
Do! 
Il 
O 


FTT 


a 
N 
Ú 


W 
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Á 


PS 
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N 


D 


o 
[02] 


É 


U 


= 
E 


e 
o0 


PS 


PT 
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O objetivo da tabela da página 189 é mostrar passo 
a passo a construção do gráfico e X t, levando em con- 
ta, qualitativamente, apenas as variações de fluxo em 
intervalos de tempo mais significativos. Para realizar 
essa construção, foram feitas algumas suposições e 
considerações (as linhas de campo só foram colocadas 
na primeira linha da tabela para não sobrecarregar as 


figuras): 


e vamos supor que a espira gire com frequência e velo- 
cidade angular constantes. Embora o fluxo magnético 
seja função do cosseno, a forma do gráfico depende 


da variação do fluxo, que é função do seno (esse é um 
resultado de cálculo que está além do nível do Ensino 


Médio), por isso a sua forma é a de uma senoide; 


e de acordo com a lei de Faraday, para intervalos de 
tempo (At) iguais, o valor da força eletromotriz indu- 
zida (£) é maior quando a variação do fluxo magnéti- 
co (Ag,) é maior — note as posições corresponden- 
tes no gráfico: 2,4,60 e 8; 


e a variação do fluxo é máxima e, portanto, a força ele- 
tromotriz induzida é máxima quando a espira atra- 
vessa o plano horizontal, paralelo as linhas de campo. 
Por isso os valores da força eletromotriz induzida 
máxima (Es) correspondem aos instantes em que a 


espira está na horizontal: note as posições corres- 
pondentes no gráfico: 3 e 7; 


CONEXÕES: MATEMÁTICA 


Senoide e cossenoide são nomes dados às curvas ob- 
tidas nos gráficos cartesianos das funções trigonométricas 
seno e cosseno, respectivamente. Veja as figuras abaixo. 


* Gráfico da função seno: f(x) = sen x 


Ay 


senoide 


* Gráfico da função cosseno: f(x) = cos x 


y 


cossenoide 
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e a variação do fluxo é nula quando a espira atravessa o 
plano vertical perpendicular às linhas de campo, por- 
tanto a força eletromotriz induzida é nula, Por isso 
a força eletromotriz se anula nos instantes corres- 

pondentes à espira na posição vertical: note as posi- 

ções correspondentes no gráfico:1,5 e 9; 


e pela lei de Lenz, o sentido da força eletromotriz 
induzida deve inverter-se cada vez que a espira 
passa pelo plano vertical, pois, a partir dessa posi- 
ção, O fluxo, que estava aumentando, passa a dimi- 
nuir. Por isso, o valor da força eletromotriz induzida 


muda de sinal na passagem da espira pela posição 
vertical: note que nas posições correspondentes no 
gráfico (1, 5 e 9), a intensidade da corrente é nula e 
em seguida inverte o sentido. 


Esse gráfico mostra a principal consequência práti- 
ca desse dispositivo tecnológico: os portadores de 
carga da espira não se movem continuamente num 
único sentido, mas oscilam em torno de posições fixas. 
Por isso a corrente na espira é alternada e tem uma 
característica própria, a frequência, que coincide com a 
frequência de rotação da espira geradora. 


Em outras palavras, a frequência mecânica de 
rotação do gerador determina a frequência da força 
eletromotriz e da intensidade da corrente elétrica 
induzidas. 

Assim, ao mesmo tempo em que a indução eletromag- 
nética trouxe a solução para a geração de energia, com a 
possibilidade da transformação da energia mecânica em 
energia elétrica, trouxe também um novo problema: a gera- 
ção de um tipo de corrente elétrica da qual, na época, nada 
se sabia, 


Embora para as primeiras aplicações práticas da ele- 
tricidade — a iluminação e o aquecimento — não hou- 
vesse diferença na utilização de corrente alternada ou 
contínua, outras aplicações como os motores, o telégrafo 
e o telefone não funcionavam com a corrente alternada. E 


a indústria tinha grande interesse nos motores elétricos 
que substituiriam as pesadas máquinas térmicas, baru- 
lhentas, poluidoras e pouco eficientes, 

A primeira solução, surgida logo após a descoberta 
da indução eletromagnética, era objetiva e imediata: a 
retificação da corrente alternada, ou seja, a transfor- 
mação da corrente alternada em corrente contínua por 
meio de um engenhoso sistema de contato comuta- 
dor-escovas. 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


O comutador é constituído de dois contatos semicilíndricos solidários à espira, por isso giram com ela. Enquan- 
to giram, raspam em escovas fixas, solidárias ao circuito, estabelecendo contato com ele. Dessa forma foi possível 


fazer com que a corrente alternada, embora continuasse oscilante, tivesse um único sentido. 


Veja a figura: 


ET 
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AE 
força eletromotriz ligada 
E T aos terminais externos por 

máx 3 7 3 7 meio das escovas 
t 
> 

0/[1 5 gj |1 5 9 
1 1 Ay 4 
~ à ~ 4 
TE máx. N. EA N Pá 
N 4 x Pd 


Compare as fases 1,3,5,7 e 9 do gráfico da figura acima (elas se repetem embaixo porque nessa figura estão 
representados dois ciclos sucessivos) com as mesmas fases de construção do gráfico s X tna tabela da página 189, 


Note que, de 5 a 9, a curva do gráfico acim 


a está invertida em relação a da tabela. Isso acontece porque, no gerador 


que deu origem à tabela, cada ramo da espira tem um contato independente com os terminais positivo e negativo 


do circuito externo. Nesse caso, com o co 


mutador (conjunto de escovas, E, e contatos deslizantes, C, em destaque 


nos retângulos vermelhos) a corrente sempre “entra” pelo terminal negativo do circuito externo e “sai” pelo nega- 


tivo. Isso faz com que a corrente, embora 


pulsante, tenha um único sentido. 


Descoberta essa tecnologia, logo foram aumentadas as espiras e construídos comutadores com mais termi- 


nais, o que possibilitou a redução da ampl 


itude dessa oscilação, tornando-a tão pequena que a corrente alternada 


pode ser considerada aproximadamente contínua, 


Veja as figuras. Duas espiras e dois pares de comutadores ligados às mesmas escovas reduzem a variação da ampli- 


tude da oscilação dos pulsos da força eletro 


motriz induzida e melhoram a retificação da corrente elétrica. 


escova 


4E 
força eletromotriz ligada aos terminais 
escova L externos por meio das escovas 
ma aAa as A A 
Py "y Pd ` $ *s Pd he p 5 
comutadores e Nay Nay sy soa A t 


- ` . ` . Sape cada POR Mui SD 


força eletromotriz 
nas espiras 


Figura a 


Figura b 
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Mas havia outro caminho mais longo e mais difícil para 
utilizar a corrente alternada: a construção de uma teoria 


para esse tipo de corrente e a criação de novos dispositi 
vos, principalmente motores, que funcionassem com 
corrente alternada. Essa foi a opção do físico e engenhei- 
ro sérvio Nikola Tesla e foi a que acabou prevalecendo. 

A compreensão teórica da corrente alternada 
esclareceu as dificuldades que sua utilização havia 
criado, e percebeu-se que esse tipo de corrente tinha 


propriedades que a corrente continua não possuia e 
que lhe davam grande vantagem tecnológica. O simbo- 
lo dessa vantagem é um dispositivo exclusivo da cor- 


rente alternada — o transformador. 


NIKOLA TESLA 


Nikola Tesla (1856-1943) foi um especialista em 
corrente alternada e ardoroso defensor da sua utili- 
zação na distribuição de eletricidade. 

Em vez de buscar a solução mais simples, que 
era a retificação da corrente alternada, tornando-a 
contínua, Tesla procurou entender esse novo tipo de 
corrente e formular uma teoria para ela. 

O domínio desse conhecimento permitiu que 
ele inventasse o motor de indução, que dispensa- 
va o uso dos comutadores e escovas utilizados nos 
motores de corrente contínua, além de outros tipos 
de motor de corrente alternada e inúmeros dispo- 
sitivos que possibilitaram a distribuição da energia 
elétrica em corrente alternada. 

Pouco depois de chegar aos Estados Unidos, no 
final do século XIX, Tesla associou-se ao empresário 
norte-americano George Westinghouse para tornar 
viável seu projeto de distribuição de corrente alter- 
nada, adotado preferencialmente em todo o mundo 
até hoje. 


Album/Akg/Imaes/Latinstock 


Tesla em seu laboratório (foto enviada por ele a um amigo 
em 1901). 
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5. O transformador 


O transformador surgiu com a descoberta da indu- 
ção eletromagnética. A primeira verificação experi- 
mental desse fenômeno por Faraday, descrita neste 
capítulo, foi um transformador. O nome transformador 
se deve a sua propriedade de "transformar" o valor de 
determinada força eletromotriz alternada em outro. 
Assim, um transformador ligado em €, = 127 V pode 
fornecer g, = 220 V e vice-versa, 

Para entender o funcionamento desse dispositivo, 
observe atentamente as figuras: 


galvanômetro 


chave 


bobina 1 bobina 2 


bateria 


Figura a 


campo magnético 
aumentando 


Figura b 


campo magnético 
estacionário 
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Figura c 


campo magnético 
diminuindo 


Figura d 


A bobina 1, ligada a uma bateria por uma chave, está 
em frente à bobina 2, em série com um galvanômetro 
(a). No instante em que a chave é ligada (b), tanto a 
bobina 1 como a bobina 2 são percorridas por corrente 
elétrica, 


Esse processo não é instantâneo, mas a intensidade 
da corrente elétrica vai crescendo até atingir determinado 
valor constante. Durante essa variação, o campo magnéti- 
co gerado na bobina Ttambém cresce. Suas linhas de cam- 
po se multiplicam e atravessam a bobina 2, 

O fluxo magnético através da bobina 2 também cresce, 
induzindo nela uma força eletromotriz e uma corrente elé- 
trica. Quando a corrente elétrica na bobina 1se estabiliza, o 


fluxo magnético se estabiliza, ou seja, deixa de variar. Por 
isso, a força eletromotriz e a corrente elétrica induzidas na 
bobina 2 deixam de existir (c). 

Quando a chave é desligada (d), a intensidade da 
corrente elétrica se reduz até se anular. Novamente, 
esse processo dura alguns instantes. 

O campo magnético em 1 diminui e as linhas de 
campo que atravessam a bobina 2 se reduzem até 
desaparecerem. Mais uma vez, o fluxo magnético varia 
e, nesse curto intervalo de tempo, aparecem em 2 uma 
força eletromotriz e uma corrente elétrica induzidas, 
mas em sentido oposto ao da que havia aparecido com 
a chave ligada. 

É fácil imaginar que, se algum dispositivo ligasse e 


desligasse continuamente a chave, apareceriam cor- 
rentes induzidas na bobina 2, oscilando com a mesma 
frequência do liga-desliga da chave. É mais ou menos 
isso que acontece quando a bobina 1 é ligada a uma 
fonte de força eletromotriz alternada. 

A corrente alternada cria um campo magnético 
oscilante na bobina 1 e faz com que a bobina 2 seja 
atravessada por linhas de campo magnético que não 
só aumentam e diminuem como também mudam de 
sentido. 


Essa variação faz com que apareça em 2 uma força 


eletromotriz induzida, também alternada. Esse é o princi- 
pio de funcionamento do transformador. Veja a figura a 
seguir. O enrolamento primário ligado a uma fonte de for- 
ça eletromotriz alternada faz aparecer no enrolamento 
secundário outra força eletromotriz alternada induzida. 


núcleo de 
material 
ferromagnético 


gerador de corrente 
alternada 


medidor 


Para que o transformador tenha maior rendimento, 
utiliza-se um núcleo de material ferromagnético para 
acoplar e confinar o campo magnético entre as duas 
bobinas. Evitam-se dessa forma perdas de energia. 
Veja a figura a seguir. A bobina 1, com N, espiras, está 
acoplada à bobina 2, com N, espiras, por um núcleo de 
material ferromagnético. 


linhas de campo 
magnético 


chave 1 


chave 2 


bobina 
2 


Em condições ideais (sem perda de energia), se a 
bobina 1 (enrolamento primário) com Nespiras, é liga- 
da a uma força eletromotriz alternada €, aparece na 
bobina 2 (enrolamento secundário) com N, espiras, 
uma força eletromotriz alternada induzida E, tal que: 


= O 
E, N, 

Quando as bobinas têm número diferente de espi- 
ras (N, # No), a força eletromotriz do secundário é dife- 
rente da força eletromotriz do primário. (Primário e 
secundário são denominações relativas e intercambiá- 


veis; como vimos na explicação do funcionamento, 


qualquer das duas bobinas pode ser o enrolamento pri- 


mário ou secundário.) 
se “transforma” eme, 
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Então, costuma-se dizer que E, 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 
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Nessa mesma condição (transformador ideal), a 
expressão que relaciona a intensidade das correntes 
no primário (i) e no secundário (i,) com o número de 
espiras desses enrolamentos é: 


E 
a O 


Comparando as expressões O e (ID), obtemos: 


Observamos que os valores da força eletromotriz no 
primário e no secundário estão na razão inversa da 
intensidade das correntes que passam por essas bobi- 
nas, ou seja, €, = ei, Lembrando que o produto ei é a 
potência total fornecida por uma fonte de força eletro- 
motriz a um circuito, verifica-se que essa igualdade é 


uma decorrência do princípio da conservação da ener- 
gia, ou seja, em um transformador ideal as forças eletro- 
motrizes e as intensidades de corrente variam, mas a 
energia fornecida ao primário é a mesma transferida ao 
secundário. 

Assim, o que se aumenta no valor da força eletro- 
motriz num enrolamento diminui-se no valor da inten- 
sidade da corrente nesse mesmo enrolamento. 
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Essa possibilidade de alterar os valores da força ele- 
tromotriz e da intensidade da corrente foi uma vantagem 
definitiva para a escolha da corrente alternada na distri- 
buição de eletricidade em todo o mundo. 

Na transmissão de eletricidade a longas distâncias, 
a perda de energia em razão do calor gerado pela cor- 
rente elétrica que percorre os cabos é muito grande. 
Por isso, quanto maior a distância percorrida, menor 
deve ser a intensidade da corrente elétrica; mas a 
potência fornecida deve ser sempre a mesma em qual- 
quer localidade (a potência é determinada pela demanda 
de energia em determinado local). 

Lembrando que P = Vi se Pé constante e aintensi- 
dade da corrente i deve ser a menor possível, a diferen- 
ça de potencial V deve ser a maior possível. Esse é o 
papel dos transformadores na rede de distribuição da 
energia elétrica. Eles elevam a diferença de potencial 
(ou tensão) a valores altíssimos e reduzem drastica- 
mente a intensidade da corrente que percorre as linhas 
de transmissão. Depois, ao longo da rede, ajustam 
esses valores as necessidades de cada consumidor. 

Veja a figura a seguir. Note que a tensão gerada na 
usina, de 22 kV, sofre uma drástica elevação no trans- 
formador de saída para 500 kV para que possa ser 
transportada a uma cidade a longa distância. Lá, outros 
transformadores reduzem a tensão para valores ade- 
quados à necessidade de cada consumidor. 


EXERCÍCIO RESOLVIDO 


5. Um transformador tem os seguintes valores no- 


minais: 110 V/220 V e 1100 W. Sabendo que o enro- 
lamento cujos terminais indicam 110 V tem 500 espiras, 
determine: 


a) o número de espiras do enrolamento corres- 
pondente à força eletromotriz de 220 V; 


b) a intensidade da corrente em cada terminal 
quando se utiliza esse transformador para ligar 
uma televisão de valores nominais 220 V e 660 W 
numa tomada que fornece 110 V; 


c) a intensidade máxima da corrente em cada 
terminal. 


RESOLUÇÃO 


a) Podemos fazer £ = 110 V; e, = 220 V. O número 
de espiras do terminal 1 passa a ser portanto 


E 
N, = 500. Da expressão — = E temos: 


2 2 


110 


se => N, = 1000 espiras 
N 


2 


b 


=~ 


Lembrando que a relação P = gié válida para cada 
terminal do transformador, sendo P = 660 W e 
& = 220 V os valores nominais da televisão, 
podemos determinar i. 


P = gi, = 660 = 220i, >i, = 3,0 A 


Sendo N, = 500 espiras e N, = 1000 espiras, da 
i N 


= 2 1 
expressão — = —, obtemos: 
h N, 
3,0 
-= 200 j =60A 
í 1000 


c) O valor nominal é sempre o valor máximo que 
um dispositivo elétrico pode aceitar, portanto a 
potência máxima em que esse transformador 
pode operar é 1100 W. Da relação P = eiaplicada ao 
primário, em que £, = 110 V, podemos determinar i; 


P = gi = 1100 = 10i =i, = 10A 


Aplicada ao secundário, em que e, = 220 V, 
podemos determinar i; 


P= gi, = 1100 = 220i >i, = 5,0 A 


EXERCÍCIOS 


10. 


11. 


12. 


A frequência da força eletromotriz alternada aplicada 
ao terminal do enrolamento primário de um transfor- 
mador é 60 Hz. Qual é a frequência da força eletromo- 
triz alternada induzida no terminal do enrolamento 
secundário? Explique. 


. Quanto maior a intensidade da corrente a ser inse- 


rida ou obtida por meio de um transformador, maior 
o seu tamanho. Isso também ocorre em relação às 
pilhas. A razão é a mesma? Explique. 


É possível obter uma ampliação ou redução da força 
eletromotriz de uma pilha utilizando um transforma- 
dor? Justifique. 


Veja a foto abaixo. 
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Pesquise e responda: 
a) Oque são essas torres e qual é a finalidade delas? 


b) O que são os dispositivos indicados nos retân- 
gulos em verde e qual é a finalidade deles? 


Dispõe-se de uma bobina A de 300 espiras e duas 
outras bobinas B e C. Sabe-se que essas bobinas 
acopladas a A por meio de núcleos adequados for- 
mam dois transformadores: AB e AC. 


a) Determine o número de espiras da bobina B para 
obter nela 12 V, quando A é ligada em 127 V. 


b) Determine o número de espiras da bobina C para 
obter nela 127 V, quando A é ligada em 12,0 V. 


c) Qual a vantagem ou a desvantagem prática 
entre ositens ae b? 
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6. A era da eletricidade e suas 
primeiras aplicações 


A descoberta da possibilidade de transformar a 
energia mecânica em energia elétrica abriu enormes 
perspectivas para a utilização prática da eletricidade. 

As pilhas e baterias que transformam a energia quimi- 
ca em energia elétrica, embora úteis para o funcionamen- 
to de pequenos aparelhos, não servem para a produção 
de energia elétrica em grande quantidade, Não é econo- 
micamente viável abastecer de energia elétrica uma cida- 


de, mesmo de pequeno porte, com pilhas ou baterias. 


Quanto à energia elétrica obtida a partir da energia 
mecânica, a situação é completamente diferente. As 
fontes são muitas — basta obter um movimento rotati- 
vo contínuo, tecnologia que o homem domina há muito 
tempo: as rodas-d'água são conhecidas há séculos e 
as máquinas a vapor já estavam plenamente desenvol- 
vidas no final do século XIX, 

O primeiro obstáculo para viabilizar essa tecnologia 


resultou do seu principal produto — a corrente alternada, 
tipo de corrente elétrica cuja teoria era desconhecida. Mas 
a primeira solução surgiu já no século XIX, Em 1832, um 


ano depois da descoberta da indução eletromagnética, 
Hippolyte Pixii (1808-1835), jovem técnico francês que 
fabricava instrumentos para Ampére, criou o comutador, 
dispositivo que, embora não eliminasse a oscilação da 
corrente, fazia com que ela tivesse um único sentido. 

O segundo obstáculo foi mais difícil de superar: a 
falta de gente habilitada para desenvolver essa tecno- 


logia. Cientistas como Faraday e Ampere, que domina- 
vam o conhecimento teórico, não se interessavam 
pelas suas aplicações tecnológicas. Estavam preocu- 
pados com a ciência pura, com a compreensão das leis 
da natureza que descreviam aqueles fenômenos. 

As aplicações práticas ficaram a cargo de inventores 
e engenheiros, mais interessados em enriquecer com a 
eletricidade do que em entendê-la, o que, aliás, já havia 
acontecido com a Termodinâmica. 

O resultado foram décadas de tentativas e acasos, 
ora felizes, ora frustrados. 

Pode-se dizer que a invenção da lâmpada incan- 
descente foi decisiva para a mudança desse quadro. 
Em 1882, dois anos depois de obter a patente de seu 
invento, Thomas Edison construiu a primeira empresa 
de geração e distribuição de energia elétrica no distri- 
to financeiro de Nova York. 
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Em 1895, com a participação efetiva de Nikola Tes- 
la, um dos maiores físicos do século XIX, foi construída 
a primeira grande usina hidrelétrica do mundo (veja 
foto abaixo), marco inicial de uma nova era na história 
da humanidade, a era da eletricidade. 
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Niagara Falls Power Co. (1895). Sala de turbinas. Buffalo, 
Estados Unidos. 


Essa usina definiu a opção em relação à distribui- 
ção de corrente elétrica alternada que, como já foi 
dito, predomina até hoje graças à possibilidade do uso 
dos transformadores, impossível com a corrente elé- 
trica contínua. A corrente contínua, no entanto, é 


essencial, não só para o funcionamento de pratica- 
mente todos os equipamentos eletrônicos (a diferen- 
ça entre aparelho eletrônico e elétrico será apresen- 
tada no capítulo 14) atuais, como também para o 
funcionamento de equipamentos elétricos extraordi- 
nariamente importantes, inventados naquela época, 
como o telégrafo e o telefone. 

O telégrafo, em síntese, é um simples eletroímã 
acionado a distância. Era tão simples a sua concepção 
que em 1837 já havia no mundo três sistemas telegráfi- 
cos em funcionamento. 

1791- 
-1872), um norte-americano, prevaleceu sobre os 
demais, graças à criação de um código de sinais que 


No entanto, o sistema de Samuel Morse 


simplificou muito a construção do aparelho. A trans- 
missão desse código não funcionava com corrente 
alternada, pois apesar de os eletroímãs funcionarem 


com esse tipo de corrente, eles vibram na mesma fre- 
quência de oscilação dela, tornando impossível o envio 
e a decodificação do código morse. Mais tarde, o telé- 
grafo se sofisticou e se libertou dos fios; mas, hoje, é 
uma tecnologia inteiramente superada. 


Smithsonian Institution Libraries/Arquivo da editora 


The National Archives, Kew, Richmond, Surrey/Arquivo da editora 


A figura abaixo mostra um desenho do receptor tele- 
gráfico de Morse (1855): a corrente elétrica vinda dos fios 
da rede telegráfica passava em pulsos pelos eletroímãs da 
esquerda, que acionavam a alavanca superior e marca- 
vam uma fita de papel que passava entre a outra extremi- 
dade da alavanca e a base em que ela se apoiava. 


Desenho do receptor telegráfico de Morse (1855). 


A transmissão de sons através de impulsos elétri- 
cos propagando-se por fios, princípio do telefone, foi 
conseguida pela primeira vez em 1861. Entretanto, foi a 


apresentação pública na Exposição do Centenário da 
Independência dos Estados Unidos, realizada na cidade 
de Filadélfia, em 1876, que consagrou Alexander 
Graham Bell como inventor do telefone. 

O telefone teve um rápido desenvolvimento técnico 
e, no final do século XIX, a Bell Telephone Company, 
empresa criada por seu inventor, tinha mais de um 
milhão de assinantes, 
Esse tipo de telefone, por ser fixo e funcionar com 


corrente contínua, tem rede própria de distribuição, que 
chega até nossas casas pelos próprios cabos telefônicos 
acionada pela rede elétrica local, retificada, ou por gran- 


des baterias localizadas nas diversas centrais telefônicas. 
Essa corrente tem de ser continua para que a única osci- 


ação que ela possa transmitir seja aquela provocada pe 
voz de quem fala ao telefone. Veja a figura a seguir: 


fa) 
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Detalhe do pedido original da patente do primeiro telefone (1876). 


Quando alguém fala no cone do transmissor (A), à 
esquerda, as vibrações sonoras fazem oscilar uma 
membrana que movimenta o núcleo do eletroímã (b). 
Essas vibrações são transmitidas por um fio (e) a outro 
eletroimã (f), que reproduz a mesma vibração na mem- 
brana do cone do receptor (|) e reproduz a fala original. 

A tecnologia do telefone tem tido avanços extraor- 
dinários e, hoje, o telefone celular (foto abaixo) mal 
pode ser comparado ao telefone tradicional, 


Eric Piermont/Agência France-Presse 


Cada telefone celular é uma espécie de microesta- 
ção emissora e receptora de sinais que se comunica 
com a antena da “célula” mais próxima, que por sua vez 
se intercomunica com uma rede de “células” que abran- 
gem uma região que pode ser tão grande como toda a 
superfície da Terra. 

Mas, ao contrário do telefone tradicional, a tecnolo- 
gia do telefone celular não se relaciona ao conteúdo 
deste capítulo — ela se baseia na emissão e captação 
de ondas eletromagnéticas, conceito que é brevemen- 
te apresentado no capítulo 11 e que marca nossa transi- 
ção para a Física contemporânea, que não só trouxe um 
extraordinário avanço tecnológico, mas também pos- 
sibilitou uma nova visão do mundo em que vivemos, 


EXERCÍCIOS O 


13. Toda usina baseada na indução eletromagnética 
gera força eletromotriz a partir da rotação de uma 
turbina. Por que a rotação é necessária? 


14. O que aconteceria se ligássemos um antigo telé- 
grafo ou um telefone fixo a uma fonte de força ele- 
tromotriz alternada? Justifique. 


15. Todo aparelho eletrônico ligado à rede elétrica 
doméstica precisa de uma fonte, às vezes externa, 
como no caso dos computadores, ou interna, como 
no caso das televisões. 

Pesquise e responda: essa fonte é do quê? Ela gera 
energia? 
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Levitação e anel saltante 


O elemento básico desta atividade é uma bobina de 
300 a 500 espiras de fio esmaltado de cobre de 15 mm 
de diâmetro. A altura da bobina é de cerca de 8 cm, com 
um núcleo vazado de seção circular de 2 cm a 3 cm de lado, 
onde se encaixa um núcleo de ferro de pelo menos 20 cm de 
comprimento (você pode construir esse núcleo fazendo um 
feixe de varetas de solda). Esses valores também podem 
variar, mas, como a bobina vai ser ligada à rede elétrica 
com o núcleo de ferro, a tensões que podem variar de 110 V a 
220 V, convém consultar um técnico em eletricidade antes 
de fazer qualquer adaptação. A ligação dos terminais dessa 
bobina à rede elétrica deve ser feita com fio flexível, de pelo 
menos 2 mm de diâmetro, com um plugue de boa qualidade 
para correntes de no mínimo 15 A. É importante utilizar 
também um interruptor de botão, tipo campainha, também 
de boa qualidade, para a mesma corrente. 

Coloque a bobina sobre uma mesa, de maneira que o 
núcleo de ferro, nela encaixado até a base, fique na vertical. 
Essa será a base de todas as demonstrações desta página. 
Veja a foto: 


Fotos: Rui Vieira/Emerson Izidoro/Arquivo da editora 


Montagem da bobina com o núcleo. 


Para a levitação, ou o anel saltante, você precisa de 
um anel de alumínio ou de cobre, que possa envolver, com 
folga, o núcleo de ferro. Você pode conseguir esse anel cor- 
tando uma fatia de 1 cm de largura de um cano de alumínio 
ou de cobre de 3 cm a 4 cm de diâmetro. (Canos de cobre 
são usados para água quente e é possível encontrar reta- 
lhos em construção; canos de alumínio podem ser conse- 
guidos em firmas de esquadrias de alumínio.) 
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ATIVIDADE PRÁTICA 


Ligue a bobina e coloque o anel no núcleo. Ele não cai, 
mas fica levitando em volta do núcleo. Desligue a bobina. O 
anel cai apoiando-se na bobina. Em seguida ligue a bobina 
novamente. O anel dá um violento salto, atingindo às vezes 
até o teto da sala. Veja a foto: 


Anel evitando. 


O cobre é melhor para a levitação. O seu peso é maior, 
por isso ele costuma levitar a uma altura menor em rela- 
ção à bobina; o anel de alumínio, por ser mais leve, às vezes 
levita a uma altura muito grande, ficando fora do núcleo, 
sem apoio lateral (nesse caso, você pode aumentar a altu- 
ra do núcleo de ferro). Em compensação, pela mesma 
razão, o alumínio é melhor para o anel saltante. Para expli- 
car o que acontece, lembre-se de que a corrente elétrica da 
rede é alternada (note a vibração da bobina quando ligada) 
e das leis de Faraday e de Lenz. 

Se você dispuser de mais de um anel, faça um corte 
na parede de um deles, como mostra a foto a seguir. Esse 
anel cortado não salta nem levita. Por quê? 


"N " 
O anel cortado não levita nem salta. 
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Detalhe do quadro Tarde de domingo na Ilha de Grande Jatte (Un dimanche aprês-midi à l'Île de la Grande Jatte), 
7 1884-1886, óleo sobre tela, de Georges Seurat (1859-1891). Art Institute of Chicago, Chicago, Estados Unidos. 
CAPITULO 


11 PE 
Das ondas eletromagnéticas 


aos fótons 


Nº pinturas pós-impressionistas, as cores não se formam na tela, mas na retina do es- 
pectador. Além de associar arte a ciência, esta obra do francês Georges Seurat ilustra tam- 


bém uma das características mais marcantes dos fótons: a diferença entre a parte e o todo. Iso- 
ladamente, os fótons são partículas de luz com frequência bem definida; coletivamente, eles 
têm um comportamento ondulatório que pode diferir inteiramente do individual, assim como a 
sensação de amarelo detectada pela nossa retina pode se originar de duas pinceladas de cores 
diferentes, uma verde e outra vermelha. As ondas eletromagnéticas, sua manifestação visível 
— a luz — e a dualidade onda-partícula da luz são os assuntos deste capítulo. 


1. Introdução 


De acordo com a lei de Faraday, a variação do fluxo 
do campo magnético faz aparecer num circuito uma 
força eletromotriz e uma corrente elétrica induzidas. 
Sabemos ainda que uma corrente elétrica aparece 
num condutor quando neste surge um campo elétri- 
co. Reunindo essas afirmações, iniciamos este capí- 
tulo com uma conclusão: 


A variação de um campo magnético em determi- 
nada região do espaço provoca o aparecimento de 
um campo elétrico nessa mesma região. 


Veja a figura abaixo. Quando o fluxo do campo 
magnético gerado no eletroímã varia, aparece uma 
corrente induzida na espira, detectada pela deflexão 
do ponteiro do galvanômetro. 


terminais 
ligados 

a uma 
fonte de 
tensão 
alternada 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Essa corrente induzida, detectada pelo galvanômetro, 
evidencia o aparecimento de um campo elétrico na espira. 
Note que esse fenômeno é análogo — ou simétrico, para 
usar uma linguagem da Física moderna —, ao do campo 
magnético gerado por um condutor retilíneo percorrido 
por corrente elétrica. Veja as figuras do alto, à direita. 

A figura a representa uma linha circular de campo 
magnético gerado por um condutor retilíneo percorri- 
do por uma corrente elétrica de intensidade i a figura 
b representa a situação análoga ou simétrica em rela- 
ção ao campo elétrico: uma linha circular de um campo 
elétrico gerado por uma “região linear" onde o fluxo 
magnético à, é variável. 

As linhas de força do campo elétrico são, portanto, 
circulares, centradas na região de variação do fluxo 
magnético. Embora sejam linhas de força do campo 


elétrico, não têm origem nem fim; são fechadas como 
as linhas de campo magnético. 
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Figura a 


[rés 


Figura b 


Essa foi uma das características do campo elétrico 
que levaram o físico escocês James Clerk Maxwell a 
perceber que a conexão entre campos magnéticos e 
elétricos poderia ter outras implicações. 


JAMES CLERK MAXWELL 


O escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) foi um 
dos maiores físicos de todos os tempos. Estudou na 
Inglaterra, chegando a ocupar a cadeira de Física de 
Cavendish na Universidade de Cambridge em 1874. 
Cinco anos depois, morreu de câncer, aos 48 anos. 

O seu trabalho mais notável e que o equiparara a 
Newton e a Einstein foi realizado no estudo do Ele- 
tromagnetismo — nele Maxwell deduziu um modelo 
para a descrição dos fenômenos eletromagnéticos 
até então conhecidos. 

A partir de uma analogia com as ondas mecânicas 
transversais em meios elásticos, Maxwell determinou 
a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, 
obtendo um valor muito próximo ao da velocidade da 
luz. Esse resultado foi, para ele, a indicação de que a 
luz era uma onda eletromagné- 
tica transversal que se propagava 
num meio hipotético — o éter. 

Seu estudo foi concluído 
com um conjunto de equações 
que fundamentam o Eletro- 
magnetismo, conhecido como 
equações de Maxwell, e lhe 
permitiu prever a existência de 
ondas eletromagnéticas, pre- 
visão confirmada nove anos 
depois da sua morte pelo físico 
alemão Heinrich Hertz. 


Corbis/Latinstock 


James Clerk Maxwell, 
em gravura de G. J. 
Stodart publicada no 
livro The life of James 
Clerk Maxwell (1882). 


Maxwell concluiu que, se a variação do fluxo do campo magnético dá origem a 


um campo elétrico, uma varia- 


ção do fluxo do campo elétrico deve originar um campo magnético, o que completava a simetria presente em 


todos os fenômenos eletromagnéticos descobertos até meados do século XIX, 


Para ilustrar essa conexão entre campos magnéticos e elétricos, Maxwell imaginou uma situação experi- 


mental muito simples, descrita nas figuras a seguir. 


Figura a Figura b Figura c 


Arquivo da editora 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


Em a, o capacitor está sendo carregado e, como vimos no capítulo 4, esse processo demora algum tempo. 
Enquanto o capacitor se carrega, aparece um campo elétrico crescente entre suas placas, como está indicado 


pelas linhas de força paralelas e verticais. Em b, já está representado o campo magnético circular que surge por 
causa da variação do campo elétrico. Em c, ambos os campos estão com intensidade máxima, mas assim que o 


campo elétrico se estabilizar, o campo magnético vai desaparecer. 


eletroímã 


Figura a Figura b Figura c 


Em a, a intensidade da corrente do eletroimã aumenta gradativamente e gera 
te entre seus polos, como está indicado pelas linhas de campo paralelas e vertica 


um campo magnético crescen- 
is. Em b, já está representado o 


campo elétrico circular que surge por causa da variação do campo magnético, 


Em c, ambos os campos estão 


com intensidade máxima, mas assim que o campo magnético se estabilizar, o campo elétrico vai desaparecer. 


Em ambos os casos, sempre que os geradores são ligados ou desligados dos terminais do capacitor ou do 


eletroimã a variação de um campo dá origem ao outro. A certeza da existência dessa inter-relação levou Maxwell 


a uma conclusão extraordinária: se um campo elétrico variável faz aparecer um c 
campo magnético variável deve fazer aparecer outro campo elétrico variável, que por 


ampo magnético variável, esse 
sua vez faz aparecer outro cam- 


po magnético variável, que por sua vez... Maxwell concluiu, por meio desse encadeamento sucessivo, que os 


campos elétricos e magnéticos deveriam propagar-se pelo espaço, como se fossem ondas, as ondas eletro- 


magnéticas. 


Veja a figura abaixo. Trata-se de um esquema didático extraído do livro do físico alemão Max Born (1882- 


-1970), Teoria da relatividade especial de Einstein, publicado em 1924, que mostra o encadeamento e a perpen- 


dicularidade dos campos elétricos e magnéticos propagando-se numa onda elet 


A O 
To Eu 


campo 
crescente 


B, 


romagnética. 
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2. As equações de Maxwell 
e as ondas eletromagnéticas 


Como Newton, Maxwell utilizou o trabalho de físi- 
cos que o antecederam, particularmente Coulomb, 
Gauss, Faraday e Ampère, reunindo e organizando 
todo o conhecimento adquirido até sua época, Todas 
as conclusões a que Maxwell chegou foram funda- 
mentadas num simples conjunto de quatro leis, 
expressas matematicamente por quatro equações. 


As equações de Maxwell estão para o Eletromag- 
netismo assim como as leis de Newton estão para 
a Mecânica. Essas equações não só fundamentavam 
a existência de ondas eletromagnéticas, como permi- 
tiam determinar a velocidade dessas ondas num meio 


a partir das propriedades eletromagnéticas des- 
se meio. 

Assim, a velocidade (c) de propagação de ondas 
eletromagnéticas no vácuo pôde ser determinada, a 
partir de uma equação de Maxwell, pela relação: 


Sabendo os valores de m, permeabilidade magnética 
do vácuo, e €, sua permissividade elétrica em unidades 
da época, Maxwell obteve o equivalente a 311: 10º m/s, 
um valor muito próximo do valor obtido experimental- 
mente para a velocidade da luz pelo físico francês 
Armand Fizeau (1819-1896), em 1849: 315 - 10º m/s. 
Maxwell concluiu que isso não poderia ser mera coinci- 


dência. Segundo suas próprias palavras, ele é “tão próxi- 
mo do valor da velocidade da luz calculado a partir de 


experiências de Óptica realizadas pelo sr. Fizeau, que é 
difícil evitar a inferência de que a luz consistirá em ondu- 


lações transversais do mesmo meio que é a causa dos 
fenômenos elétricos e magnéticos". (Transcrito de 
HOLTON, G; RUTHERFORD, F. J: FLETCHER, G.W. Pro- 
jecto Física — unidade 4: Luz e Eletromagnetismo. Lis- 
boa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. p. 114.) 

Confirmada essa hipótese, o estudo da luz passou a 
integrar o Eletromagnetismo, ampliando a síntese inicia- 
da com a descoberta de Oersted. 


Maxwell não produziu ondas eletromagnéticas 
artificialmente, mas previu sua criação, o que de fato 


ocorreu oito anos depois da morte dele. 


202 UNIDADE 3 — ELETROMAGNETISMO 


No final da década de 1880, o físico alemão Heinrich 
Hertz conseguiu produzir e detectar as primeiras ondas 
eletromagnéticas geradas artificialmente e comprovou 
as previsões de Maxwell. 


HEINRICH HERTZ 


Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) nasceu em 
Hamburgo, na Alemanha. Iniciou seus estudos 
em Engenharia e Física em 1878, na Universidade 
de Berlim. Em 1882, passou a dedicar-se ao Eletro- 
magnetismo, estudando os trabalhos de Maxwell, 
ainda pouco conhecidos naquela época. Dois anos 
mais tarde, obteve os primeiros resultados na gera- 
ção e propagação de ondas eletromagnéticas. 

Para isso, utilizou como fonte emissora uma 
faísca produzida entre os terminais de uma bobi- 
na que fazia aparecer outra faísca nos terminais de 
outra bobina. A figura abaixo mostra o equipamento 
original de Hertz. A fonte formada por dois disposi- 
tivos associados fornece alta tensão ao transmissor, 
fazendo saltar uma faísca nos seus terminais a e b. 
Essa faísca é um pulso eletromagnético que pro- 
duz outra faísca no detector (não aparece na figura) 
localizado a distância. 

Hertz concluiu que cada faísca devia originar 
campos elétricos e magnéticos variáveis que se pro- 
pagariam pelo espaço. Eram as ondas eletromagné- 
ticas previstas por Maxwell. 

Infelizmente, Hertz morreu muito cedo, aos 36 
anos. Não pôde sequer assistir às primeiras trans- 
missões telegráficas sem fio realizadas através do 
canal da Mancha, em 1899, com equipamentos cria- 
dos pelo físico italiano Guglielmo Marconi, que se 
baseou em experimentos de Hertz. 


Ann Ronan Picture Library/Arquivo da editora 


Equipamento original de Hertz. 


Em síntese, pode-se afi 
magnéticas são análogas à 


propagam em meios materi 


lantes, como o som que se 
oscilação de uma lâmina vib 
ondas mecânicas, as ondas 


rmar que as ondas eletro- 
s ondas mecânicas que se 
ais a partir de fontes osci- 
propaga pelo ar a partir da 
rante. Mas, ao contrário das 
eletromagnéticas não pre- 


cisam de um meio para se p 


ropagar através do espaço. 


Nas ondas eletromagnéticas, as “lâminas vibran- 


tes” podem ser pulsos eletromagnéticos resultantes 
do liga-desliga de um sistema formado por uma antena 
emissora (duas hastes condutoras) ligada a uma bate- 


ria. Veja as figuras a seguir. 
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Esse sistema funciona da seguinte maneira: em (a), 
com a chave aberta, não há corrente nem campo elé- 
trico ou magnético nas hastes. Em (b), com a chave 
fechada, as hastes se carregam como as placas de um 
capacitor e, enquanto esse capacitor se carrega, apa- 
recem nessas hastes um campo magnético (linhas 
azuis) e um campo elétrico (linhas vermelhas); em (c), 
depois que o capacitor se carrega, o campo magnético 
desaparece, 

Quando a chave é ligada, os portadores de carga 
originários da fonte fluem para as hastes. Aparece, 


então, um campo elétrico variável crescente, que gera 
um campo magnético igualmente variável e crescente. 
Quando o fluxo de portadores de carga cessa, o campo 
elétrico se estabiliza, e o campo magnético desapa- 
rece. Produz-se dessa forma um pulso eletromagné- 
tico que se propaga pelo espaço, tal como um pulso 


mecânico se propaga numa corda. 


Se a chave for desligada, o campo elétrico se 
extingue, o que gera um campo magnético variável 
decrescente, numa situação análoga a quando a cha- 
ve foi ligada. Portanto, se a chave for aberta e fechada 
seguidamente, serão produzidos pulsos sucessivos. 

Esse liga-desliga da chave pode ser substituído por 
oscilações eletromagnéticas, que se propagam a partir 
dessa antena. Apesar de o estudo dessas oscilações 
estar fora do alcance deste livro, pode-se dizer que 
elas são produzidas por meio de um oscilador eletro- 
magnético, um circuito fechado com um capacitor e 
uma bobina (chamada indutor). 

À medida que o capacitor carregado se descarrega, 
o campo elétrico nele gerado diminui e aparece no cir- 
cuito uma corrente elétrica que passa pelo indutor, 
onde gera um campo magnético crescente que retarda 
a passagem da corrente. Esse campo logo se estabiliza, 
a corrente segue seu percurso e recarrega o capacitor, 
mas invertendo as cargas nas suas placas. Depois de 
carregado o capacitor volta a descarregar, invertendo o 
sentido da corrente e repetindo o ciclo no sentido 
oposto, e assim sucessivamente, 

Como pulsos seguidos numa corda dão origem a 
ondas mecânicas com a mesma frequência da fonte, 
essas oscilações eletromagnéticas ligadas a uma 
antena dão origem à propagação de ondas eletro- 
magnéticas com a mesma frequência do oscilador 
que as gerou, 
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Veja as figuras a seguir. 


A 
antena 
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Figura a 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Figura d 


As figuras acima representam a configuração tri- 
dimensional de uma sequência A, B, C, D que repre- 
senta os primeiros pulsos da onda eletromagnética 
transmitida a uma antena — as duas barras verticais 
— vistos em um corte no plano horizontal que con- 
tém a antena. 
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Os círculos na antena representam elétrons 
oscilando para cima e para baixo (o sentido é indicado 
pelas setas das extremidades). As linhas vermelhas 
são linhas de força do campo elétrico que se movem 
em decorrência do movimento dos elétrons; os pontos 


e cruzes azuis são intersecções das linhas do campo 
magnético correspondente, gerado pela variação do 
campo elétrico, pelo plano da figura. Note que, com a 
continuidade do movimento oscilatório dos elétrons, a 
onda eletromagnética se propaga por todo o espaço 


com a frequência do oscilador eletromagnético ligado à 
antena, 

Se visualizarmos as oscilações do vetor campo elé- 
trico E e do vetor campo magnético B contidos em pla- 
nos horizontal e vertical, é possível fazer uma analogia 
da oscilação desses vetores com uma onda mecânica 
transversal. Veja a figura. (Como vamos ver a seguir, 
os módulos de É e B não são iguais; mas costumam 
ser representados assim por razões didáticas.) 


Note que o contorno das extremidades dos veto- 
res campo elétrico E, contidos no plano yz (acima), 
tem a mesma configuração de uma onda mecânica 
transversal contida nesse mesmo plano. Essa é, no 
entanto, apenas uma analogia, pois enquanto a con- 


figuração da onda em uma corda tem existência real, 
a configuração dos vetores E e B é uma construção 
geométrica abstrata. 


Desse modo, as ondas eletromagnéticas podem 
ser consideradas ondas transversais, em que os veto- 
res oscilantes E e B assemelham-se aos vetores velo- 
cidade das partículas oscilantes de uma corda (veja 
volume 2, páginas 18 e 19). As definições de frequência 
(f), período (T), comprimento de onda (A), velocidade 
(v, ou c para o vácuo) e as expressões matemáticas 
que as relacionam são, portanto, as mesmas. 

Assim, podemos escrever para as ondas eletro- 
magnéticas: 


c=Af ou A=cT 


As equações de Maxwell permitem ainda obter a 
relação entre o módulo do vetor campo elétrico Eeo 
módulo do vetor campo magnético B em cada ponto 
do espaço vazio: 


IE 
C = — 
B 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS m 


1. Uma estação de rádio transmite na frequência de 
90,9 MHz. Sabendo que a velocidade das ondas 
eletromagnéticas no vácuo é c = 3,00 - 10º m/s, 
determine: 


a) o período dessa onda; 


b) o comprimento de onda dessa onda. 


RESOLUÇÃO 
a) Sendo f = 90,9 MHz = 9,09 - 107 Hz, temos: 


1 1 
f=—59,09-10'=— > T=110-10"*s 
T T 


b) Sendo c = 3,00 - 10º m/s, da expressão c = Af, 
temos: 


3,00-:108=1-9,09:10'>A=3,30m 


2. Umoscilador eletromagnético de frequência 120 kHz 
gera uma onda eletromagnética no vácuo. Sabe-se 
que o vetor campo elétrico oscilante tem módulo 
máximo E = 360 V/m em certo local. 

Determine: 


a) o comprimento de onda e o período dessa onda; 


b) o módulo máximo assumido pelo vetor campo 
magnético nesse local. 


(Dado: velocidade das ondas eletromagnéticas no 
vácuo c = 3,0 -10° mzs.) 

RESOLUÇÃO 

a) Sendo c = 3,0 -108m/s e 


f = 120 kHz = 1,2 - 10º Hz, da expressão c = Af, 
temos: 


3,0 -108 = A -1,2 -10° = A = 2500 m 


1 
E, como f = — temos: 


1 
12:10" =—>T=8,3:10°s 
T 


E 
b) Sendo E = 360 V/m, da expressão c = —, 
temos: B 
3,0 -108 = Eaa 5 B=12:10º7T 
B 
EXERCÍCIOS O FFFFFRE 


1. Você vê um relâmpago e, ao mesmo tempo, ouve o 
ruído que ele gera em um rádio. Depois de alguns 
segundos você ouve o som do trovão gerado por 
esse relâmpago, que se propaga através do ar. 

a) Por que os relâmpagos provocam ruídos nos 
rádios? 

b) Por que o ruído do relâmpago é ouvido no rádio 
antes de ouvirmos o trovão, também gerado pelo 
relâmpago e ouvido diretamente através do ar? 


2. Uma estação de rádio transmite na frequência de 
89,1 MHz. Sabendo que a velocidade das ondas ele- 
tromagnéticas no vácuo é c = 3,00 - 10º m/s, 
determine: 

a) o período dessa onda; 


b) o comprimento de onda dessa onda. 


3. Um oscilador eletromagnético de frequência 30 kHz 
gera uma onda eletromagnética no vácuo. Sabe-se 
que o vetor campo magnético oscilante, em deter- 
minado local, tem módulo máximo 
B = 6,0 +107º T. Pede-se: 

a) o comprimento de onda e o período dessa onda; 

b) o módulo máximo assumido pelo vetor campo 
elétrico nesse local. 

(Dado: velocidade das ondas eletromagnéticas no 

vácuo, c = 3,0 -10!m/s.) 
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3. Energia e quantidade 
de movimento de ondas 
eletromagnéticas 


A característica de todo movimento ondulatório é o 
transporte de energia através do meio pelo qual as 
ondas se propagam. Sabe-se também que as ondas 
eletromagnéticas não têm meio de suporte para se 
propagarem e, nesse caso, pode-se descrever o 
transporte de energia realizado por elas apenas por 
meio da propagação de vetores campo elétrico e cam- 
po magnético, oscilantes e perpendiculares entre si. 

Assim, quando uma onda eletromagnética interage 
com um meio material — uma placa metálica condutora, 
por exemplo — a energia transportada por esses cam- 
pos provoca a movimentação de elétrons dessa placa 
Em outras palavras, 


na região em que a onda incide. 


uma onda eletromagnética sempre comunica uma 


determinada quantidade de movimento aos elétrons 
Então, pelo princípio da conser- 


com os quais interage. 
vação da quantidade de movimento, conclui-se que a 
onda eletromagnética, além de energia, transporta 


também quantidade de movimento, Essa quantidade 
de movimento, de módulo p, pode ser obtida da energia 
total, E, dessa onda por meio da expressão: 


p = 
(E 
Mas se a onda eletromagnética comunica a um 
anteparo uma determinada quantidade de movimen- 
to, ela exerce sobre ele um impulso, o que origina uma 
pressão de radiação, do mesmo modo que um gás 
exerce pressão nas paredes do recipiente que o con- 
tém. Em outras palavras, a luz pode exercer força 
sobre um anteparo. Apesar de essa força ter módulo 
extremamente pequeno, ele é relevante no espaço 
sideral, onde a força é exercida continuamente e prati- 
camente não há forças de resistência. 
Assim, chamando a pressão de radiação de py a 
sua expressão é: 
l 
B = 


rad 


€ 


em que | é a intensidade de radiação que incide nor- 
malmente sobre a área S de um anteparo, que a 
absorve integralmente. 
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JPL/Nasa 


A unidade da pressão de radiação no SI é pascal (Pa), 
o que se demonstra facilmente desenvolvendo a 
expressão anterior apenas com as unidades das gran- 
dezas: 


W 

m? 
[p raal m 
E 


Essa identidade de unidades nos ajuda a entender 
a natureza dessa grandeza, o que os exercícios da 
página 208 evidenciam. 
Observação: Quando se expressa uma grandeza 


entre colchetes, como no caso de [p, | acima, esta- 


al 
mos nos referindo apenas as suas dimensões ou uni- 


dades, 


Velejando com a radiação solar 


Desde que se comprovou a existência da pressão 
de radiação, há pouco mais de cem anos, cogitou-se a 
possibilidade de aproveitar a pressão exercida pela 
radiação solar para construir uma nave espacial a vela, 
movida por esse “vento solar" (neste caso, essa 
expressão está entre aspas porque não se trata do 
vento solar a que nos referimos na abertura desta 


unidade, mas à força exercida apenas pelos fótons da 


radiação eletromagnética emitida pelo Sol). 
Essa ideia se fortaleceu por causa de um acidente 


ocorrido com a Mars Climate Orbiter, nave espacial 
lançada pela Nasa em 1998, que se perdeu porque a 
pressão de radiação exercida nas laterais dos seus 
painéis solares estava desequilibrada por falha de pro- 
jeto — ficou evidente a importância da força exercida 
sobre as naves espaciais pela radiação solar. 


Concepção artística da Mars Climate Orbiter. 


Andrzej MireckiWikipedia/Wikimedia Commons 


Dois anos depois, a empresa norte-americana The Planetary Society iniciou o projeto de construção e lança- 
mento de uma nave espacial solar, mas até hoje, desde os primeiros testes em 2001, todas as tentativas dessa 
empresa de colocar essa nave no espaço fracassaram, principalmente por causa da dificuldade de a imensa vela 
dessa nave se desfraldar no espaço, problema que acabou sendo resolvido por outra empresa, a Jaxa (Japan 
Aerospace Exploration Agency — Agência de Exploração Aeroespacial do Japão). 


Em 21 de maio de 2010, a Jaxa conseguiu lançar sua nave solar Ikaros (de Interplanetary Kite-craft Accelera- 
ted by Radiation Of the Sun, expressão que pode ser traduzida como 'pipa interplanetária acelerada pela radia- 
ção solar'). Trata-se de uma nave que usa dois mecanismos propulsores: o primeiro, uma grande vela solar de 
200 m? movida diretamente pela pressão de radiação da luz solar; o segundo, motores de propulsão iônica, ainda 


em fase de teste, acionados pela energia elétrica convertida a partir da energia solar captada por uma fina mem- 
brana que reveste a vela. Veja as figuras. 


E 
Concepção artística da nave Ikaros no espaço. Vela da nave solar Ikaros desfraldada. Foto obtida do foguete 
lançador no início da navegação. 


A nave cumpriu com absoluto sucesso todas as etapas previstas no cronograma do projeto até dezembro, 
quando foi “abandonada” navegando em direção a Vênus, a cerca de 8000 km desse planeta. Veja a figura des- 
sas etapas no “diário de bordo” ilustrado abaixo. 


Vênus 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


8/12/2010 
Último contato: a 
pa Ø navegação continua. 
e 24 
RR 

21/5/2010 Z> ~10/6/2010 
O invólucro da ~2/6/2010 Confirma-se o 
nave, com rotação O invólucro alcança a rotação desfraldamento da vela — 
de 5 rpm, se de 25 rpm, necessária para o a nave passa a mover-se Os elementos da figura 
separa do foguete | desfraldamento da vela. pela radiação solar. estão fora de proporção. 


O sucesso desse empreendimento levou a Jaxa a planejar uma nova missão: uma nave solar dirigida a Júpiter 
e aos seus asteroides troianos, nome dado a um grande número de asteroides (estima-se em um milhão) que 
“compartilham” a mesma órbita desse planeta. O baixo custo desse tipo de nave tem despertado interesse de 
inúmeros países de todo o mundo. Um exemplo de mais uma nova tecnologia que surge depois de décadas — 
nesse caso, mais de um século — da descoberta de seu princípio físico, 
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Reprodução/Jaxa 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


3. Em uma praia do Nordeste, em um dia de sol forte, a 


intensidade da radiação solar que atinge a superfi- 
cie da Terra é de 1,2 :10º W/m?. 


Determine: 


a) apressão de radiação que atinge a areia da praia; 


b) a força que a radiação exerce sobre um banhis- 
ta, avaliando em 0,40 m? a área do seu corpo 
exposta ao sol. (Dado: c = 3,0 : 108 m/s.) 


RESOLUÇÃO 


a) Sendo |= 1,2 :10º W/m?, da expressão da pres- 
são de radiação, temos: 


a 12-10? 
Pia Z P Pra T 30-108 7 
=> P „a = 4,0 107° Pa 


b) Da definição de pressão, sendo S = 0,40 m?, 
temos: 


F 
Pro TT FE p SSF AUA 
= F=1,6-10ºN 


Observação: Para avaliar a pequenez dessa for- 
ça, pode-se pensar que ela equivale ao peso de 
um corpo de massa 1,6 - 1077 kg, um centésimo 
da massa da menor das espécies de formigas. 


. Um grão de poeira interplanetária, grudado na 
antena de um satélite geoestacionário, dela se des- 
prende de repente e se afasta por ação da pressão 


de radiação solar. Sabe-se que o grão tem massa 
m=1,5:10"* kg e uma área de 8,0 -10- m? expos- 
ta ao sol, cuja intensidade de radiação que incide na 
antena é 1,4 + 10º W/m?. A que distância da antena 
estará o grão 5,0 min depois do desprendimento? 
(Considere desprezível a aceleração da gravidade 
nessa altitude; suponha que nesses 5,0 min o grão 
não sofra colisões e que não sejam exercidas forças 
de resistência sobre ele; dado: c = 3,0 - 108 m/s.) 


RESOLUÇÃO 


A intensidade da radiação que incide sobre o grão de 
poeira é | = 1,4 :10º W/m2, 
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EXERCÍCIOS 


Assim, a pressão de radiação exercida sobre ele é: 


| 14:10 
Proa 7 c Proa 3,0 -10° 


Sp =4//:10ºPa 


rad 


Da definição de pressão, sendo S = 8,0 - 1078 m?, 
temos: 


"S> 


rad 


F 
Pa o >F=p 
5 


=> F= 4,7 -10% - 8,0 -108 > F = 3,8 -1078 N 

Para um referencial fixo na antena do satélite geo- 
estacionário, em repouso em relação à Terra, essa 
é a única força exercida sobre o grão, que tem tra- 
jetória retilínea. Então, da segunda lei de Newton, 
temos: 


F=mi>38-108=15-10*-0=> 

>q = 2,5 -10 m/s? 

Fixando a origem do referencial no ponto em que 
houve o desprendimento e o eixo na direção e sen- 
tido da aceleração, a distância do grão à antena será 
a posição x do grão para t = 5,0 min = 300 s. Da 
Cinemática, temos: 


1 
x=x, +tvt+— a? 
2 
1 
=> x=—:25-10º-(300)2 => 
2 
=> x = 110 m (com dois algarismos significativos) 


Observação: Os dados são valores característicos 
dos grãos de poeira encontrados no espaço interpla- 
netário. Note que, apesar de extrema pequenez da 
força resultante exercida, o efeito da pressão da radia- 
ção solar sobre esses grãos já é considerável. 


4. Apesar de extremamente frágil, o efeito da pressão 


de radiação pode ocasionar até a perda de uma 
nave espacial. Como isso pode acontecer? 


. O telhado de uma casa tem 60 m?. Suponha que 


essa casa fique em um lugar onde a intensidade da 

radiação solar que atinge a superfície da Terra é de 

1,0 + 10º W/m?. Determine: 

a) a pressão de radiação na superfície da Terra, 
nesse lugar; 

b) a força exercida pela radiação solar sobre esse 
telhado. 

(Dado: c = 3,0 -10!m/s.) 


4. A natureza corpuscular 
das ondas eletromagnéticas 


Desde que Hertz produziu e detectou as primeiras 
ondas eletromagnéticas geradas pelo homem, nosso 
mundo passou a ser povoado por outras ondas ele- 
tromagnéticas de toda a espécie, ou melhor, de todas 
as frequências, além das naturalmente existentes, 

A luz, entendida como uma onda eletromagnética 
visível, passou a ocupar uma pequenina faixa dentro 
do amplo espectro de ondas eletromagnéticas 


conhecidas. Veja a figura: 
108 — = 10? 
107 E Jio» 
10º [C Jio” 
102 E raios a 10715 
E gama J 
10? Lo J 10733 
10º L raios X + 107" 
107 L dos 
L ultravioleta 4 
10° = + 107 
| DEE +... 
i C infravermelho a 19 
10" — E + 10º 
L micro-ondas J 
10° ~ 107 
F TV/radar/FM J 
10º — + 10! 
107 | NA + 10º 
L rádio AM A 
10º — + 10º 
+ [ linhas de transmissão + 
10º L 5 10º 
frequência radiação comprimento 
(Hz) de onda (m) 


Espectro eletromagnético. 


Mas, à medida que a teoria eletromagnética da luz 
se tornava mais conhecida, novos fenômenos foram 
sendo descobertos e muitos deles passaram a desa- 
fiar a própria teoria que proporcionou essas desco- 
bertas. Curiosamente, o primeiro e mais conhecido 
deles foi observado ao mesmo tempo em que a exis- 
tência das ondas eletromagnéticas era confirmada. 


ONDA OU RADIAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA 


De acordo com o Dicionário eletrônico Houaiss, 
radiação é a “emissão de energia por meio de ondas 
ou partículas”. Em outras palavras, radiação e onda 
eletromagnética podem ser consideradas sinôni- 
mas, mas quando nos referimos à radiação eletro- 
magnética, enfatizamos o caráter corpuscular da 
onda eletromagnética. 


O efeito fotoelétrico 


Em 1887, quando desenvolvia suas pesquisas para 
a geração e detecção de ondas eletromagnéticas, 
Hertz percebeu que o brilho das faíscas do transmis- 
sor, um efeito secundário no seu experimento, torna- 
va o detector mais sensível na captação dos corres- 
pondentes pulsos eletromagnéticos. Veja as figuras: 


| fonte de faísca nos 
alta-tensão terminais do 
detector 
transmissor 
B cl D 
faísca nos 
terminais do 
transmissor 
detector 


Pesquisando o fenômeno, Hertz concluiu que ele 
era provocado pelas radiações ultravioleta emitidas por 
essas faíscas e se acentuava quando a radiação incidia 
no terminal negativo de bronze polido do detector. 

Com a morte prematura de Hertz, o seu auxiliar, o 
físico alemão Phillip Lenard (1862-1947), continuou as 
pesquisas utilizando como dispositivo experimental 
placas de diferentes metais polidos colocadas no inte- 


rior de ampolas de vácuo. Veja a figura: 


luz 
incidente 


haste condutora 


vácuo 


amperímetro 


$ 


NE 


A á i 


voltímetro fonte de tensão variável 


Exemplo de esquema para a observação do efeito fotoelétrico. 


A luz (em azul, na figura), ao incidir na placa metáli- 
ca, pode liberar elétrons, que são atraídos pela haste 
condutora vertical em frente, ligada ao terminal positi- 
vo da fonte de tensão variável. Quando essa liberação 
ocorre, o movimento de elétrons é detectado pela 
passagem da corrente elétrica entre a placa e a haste 
condutora vertical, registrada pela deflexão do pon- 
teiro do amperimetro. 
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A inversão dos terminais da fonte permite avaliar 
a energia máxima que esses elétrons podem atingir 
em função da frequência da radiação que incide na 
placa. 

Por meio de experimentos como esse, no início do 
século XX, Lenard formulou duas leis empíricas que 
descrevem o efeito fotoelétrico: 


e para determinada frequência, o número de elétrons 
emitidos pela placa metálica iluminada é proporcional 
a intensidade da luz incidente na placa; 


e a energia cinética dos elétrons emitidos pela placa é 
proporcional à frequência da radiação incidente; não 
depende da intensidade dessa radiação. 

Essas leis, particularmente a segunda, traziam uma 
novidade inexplicável do ponto de vista da teoria ondu- 
latória da luz: a relação entre frequência e energia da 
onda eletromagnética. 


A maior parte das radiações visíveis não produz a 
emissão de elétrons de nenhum metal, qualquer que 
seja sua intensidade. 


No entanto, as radiações ultravioleta, mesmo de 
intensidade muito pequena, produzem a emissão de elé- 
trons da maioria dos metais. 


Como a teoria ondulatória não estabelece nenhu- 
ma relação entre a frequência de uma onda e a energia 
que ela transporta, o efeito fotoelétrico ofereceu aos 
físicos duas alternativas: ou a teoria ondulatória está 
errada ou a propagação eletromagnética não é um 
fenômeno ondulatório. 

A solução para esse impasse surgiu no início do 
século XX, e foi proposta pelo físico alemão Albert 
Einstein em 1905, que adotou a segunda alternativa. 
Embora ainda de forma embrionária, ela era de uma 


simplicidade surpreendente. (a biografia de Einstein é 
apresentada no próximo capítulo). 

Vale a pena conhecer uma pequena parte desse 
trabalho em que se destacam a clareza e a concisão 
de suas exposições: 


“A concepção predominante, de que a energia 
luminosa se distribui uniformemente pelo espaço 
em que se propaga, traz dificuldades particular- 
mente grandes para explicar o efeito fotoelétrico, o 
que já foi demonstrado no trabalho pioneiro do Sr. 
Lenard. 
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De acordo com essa teoria [aqui Einstein se refere 


a teoria da quantização da energia, proposta por 
Planck em 1900], se a luz incidente é composta de 
quanta de energia, a origem dos raios catódicos [fei- 
xes de elétrons; esse assunto será apresentado no 
capítulo 13] pode ser interpretada da seguinte manei- 
ra: os quanta de energia penetram na superfície do 
material e sua energia é, ao menos parcialmente, 
transformada em energia cinética dos elétrons. O 
processo mais simples que pode ser imaginado é 


aquele em que um quantum de luz transfere toda a 
sua energia a um único elétron”, 


Em síntese, de acordo com Einstein, a luz, assim 
como qualquer radiação eletromagnética, não se pro- 
paga uniformemente pelo espaço como sugere a teo- 
ria ondulatória, mas por meio de corpúsculos, ou 
quanta de luz, mais tarde chamados fótons. A figura 
abaixo representa um esquema baseado na hipótese 
formulada por Einstein para descrever a radiação 
luminosa: ela se propaga por meio de pequeninos 
quanta de luz ou fótons. (É costume representá-los 
assim, por pequenos pulsos ondulatórios, para con- 


templar também a natureza ondulatória da luz, que é 
apresentada logo adiante.) 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 
$ 
+ $ 
$ 
$ 
$ 
$ 


QUANTA E FÓTON 


Quanta é o plural de quantum, palavra latina 
que significa ‘quantidade’. Esse termo se tornou fre- 
quente no início do século XX, a partir do trabalho 
do físico alemão Max Planck sobre a emissão de 
radiação de corpos aquecidos, que inspirou a solu- 
ção de Einstein para o efeito fotoelétrico. 

Fóton foi um termo sugerido pelo físico-químico 
norte-americano Gilbert Lewis (1875-1946) em carta 
enviada à revista científica Nature, em 18 de dezem- 
bro de 1926. Nela ele tomava “a liberdade de propor 
para esse hipotético novo átomo, que não é luz, mas 
desempenha um papel essencial para todos os pro- 
cesso de radiação, o nome fóton”. 


Os fótons são como pacotes de energia (E) pro- 
porcional à frequência (f) da radiação: 


E=hf 


em que h é uma constante universal conhecida como 
constante de Planck, cujo valor, com três algarismos 
significativos, é: 


n= 6/6080 fo“ Jos 


Assim, dos incontáveis fótons da radiação que inci- 
de no material, parte deles, por um processo individual 
de interação fóton-elétron, transfere toda sua energia à 
parcela equivalente dos incontáveis elétrons livres do 
material. Se essa energia for suficiente, cada elétron 
que a adquire pode abandonar o material — nesse pro- 
cesso ele realiza pelo menos um trabalho mínimo cujo 
valor é uma constante característica de cada material, 
chamada função trabalho (7, ). 

Veja a tabela abaixo: 


Função trabalho de alguns metais 
Metal Função trabalho (eV) 
Sódio 2,28 
Cobalto 3,90 
Alumínio 4,08 
Chumbo 4,14 
Zinco 4,31 
Ferro 4,50 
Cobre 4,70 
Prata 4,73 
Platina 6,35 


Observação: Como vimos no capítulo 3, página 55, eV é símbolo 
de elétronvolt: 1,0 e V = 1,6: 107” J. 


Para entender o significado físico da função traba- 
lho, considere as duas situações a seguir: 


e a energia (E = hf) transferida pelo fóton ao elétron é 
menor do que a função trabalho (+) do material: 
nesse caso o elétron não é emitido, ele não tem 
energia para “vencer” as forças que o prendem à 
estrutura do material; 


e a energia transferida pelo fóton ao elétron é igual ou 
maior do que a função trabalho do material, 


Nesse caso há três hipóteses possíveis: 

18) a energia transferida pelo fóton ao elétron é igual 
a função trabalho do material, mas o elétron não 
é emitido, pois ele só recebe a energia suficiente 
para igualar a função trabalho, não lhe resta 
energia cinética para abandonar o material; 

22) a energia transferida pelo fóton ao elétron é maior 
do que a função trabalho do material, mas o elé- 


tron é emitido com energia cinética menor do que 


a máxima possível, porque o trabalho efetiva- 


mente realizado por ele para abandonar o material 

é maior do que o “exigido” pela função trabalho; 
32) a energia transferida pelo fóton ao elétron é maior 
do que a função trabalho do material e o elétron é 
emitido com energia cinética máxima, pois o tra- 
balho realizado por ele para abandonar o material 

é apenas o "exigido" pela função trabalho. 

Uma analogia simples pode ajudar a entender melhor 
o efeito fotoelétrico: seu pai (o fóton) dá a você (o elétron) 
R$ 50,00 para ir ao cinema, que custa R$ 15,00 (função 
trabalho). Se você mora longe e só pode ir de táxi, e a cor- 
rida de táxi nesse percurso custa R$ 40,00 (você é um 
elétron distante da superfície do material), não dá para ir 
ao cinema porque o dinheiro que sobra não é suficiente 
para pagar a entrada (você, elétron, não é emitido): se 
você tem de ir de táxi, mas mora mais perto (é um elétron 
mais próximo da superfície do material) e gasta RS 30,00, 
você consegue ir ao cinema mas sobra pouco dinheiro, 


mal dá para comprar um saquinho de pipoca (você, elé- 


tron, é emitido, mas só com R$ 5,00 de “energia cinéti- 


ca"). Mas se você mora perto (é um elétron da superfície 
do material) e vaia pé, você só gasta os R$15,00 da entra- 
da e sobra todo o resto para gastar (você, elétron, é emiti- 
do com R$ 35,00, sua “energia cinética máxima". 

É para a terceira situação descrita acima que Eins- 


tein formulou e exprimiu matematicamente a lei do 
efeito fotoelétrico: 


E. =hf-m, 


máx 


em que hf é a energia transferida pelo fóton ao elétron 
e Ty a função trabalho do material, 


As expressões E = hfe E. = hf — 7, foram sufi- 


max 
cientes para explicar o efeito fotoelétrico e reacender a 
discussão sobre o caráter corpuscular da luz, 


A primeira se baseia na quantização da energia, 
uma ideia até então muito recente e, por isso, nem 
sempre bem compreendida. 
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A segunda expressão deriva da primeira. Se uma 
radiação de determinada frequência causa a emissão 


deve ser maior, 


A importância do efeito fotoelétrico não se restrin- 
ge apenas à revisão do modelo ondulatório da luz e à 
criação da ideia do fóton. Ele tem inúmeras aplicações 


tecnológicas. 


APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 
DO EFEITO FOTOELÉTRICO 


A foto abaixo mostra uma imagem esverdeada 
vista através de um visor noturno, instrumento 
óptico-eletrônico cujo funcionamento se baseia no 
efeito fotoelétrico. Como vimos no estudo da Ter- 
modinâmica, todos os corpos emitem calor atra- 
vés de radiações infravermelhas. Os fótons dessas 
radiações, de baixa energia, atravessam as lentes 
desses visores e convergem para uma placa de 
vidro revestida de material de baixa função tra- 
balho, ou seja, que emite elétrons mesmo quan- 
do atingido por esses fótons. As regiões onde os 
elétrons desse revestimento são arrancados são 
processadas eletronicamente e transformadas nas 
imagens esverdeadas da foto. 


Troy Maben/Associated Press 


Binóculo de 
visão noturna. 


Um exemplo 
de como se 
pode enxergar 
a noite com 
esse 
instrumento. 


Fonte: <http://distorttheinfo.files.wordpresscom/ 


2007/N/night vision large.jpg>. Acesso em: 13 jan. 2010. 
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de elétrons em alguns metais mas não em outros, 
pode-se concluir que em alguns metais o trabalho 
necessário para os elétrons abandonarem sua estru- 
tura é maior do que em outros: quanto maior for esse 
trabalho, maior deve ser a energia a ele transferida pelo 
fóton incidente, por isso a frequência do fóton também 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


5. Uma radiação ultravioleta de frequência 1,2 - 10 Hz 


incide na superfície de um coletor de alumínio poli- 

do. Sabendo que a função trabalho do alumínio é 

4,1 eV, determine: 

a) a energia dos fótons dessa radiação em elé- 
trons-volt; 

b) a energia cinética máxima dos elétrons emitidos 
por essa radiação; 

c) a frequência de corte, fo menor frequência 
capaz de provocar a emissão de elétrons do alu- 
minio. 

(Dados: constante de Planck: h = 6,6 - 10=34 J - s; 

1eV = 1,6 -107° J.) 


RESOLUÇÃO 


a) A energia de um fóton é dada pela expressão 
E = hf, portanto: 
E = 6,6 -107 -1,2 -10" > 
=SE=79:10"]=E=49eV 

b) Da lei do efeito fotoelétrico, Eo = hf- r; 
sabendo que E = hf = 4,9 eV e que a função tra- 
balho do alumínio é 7, = 4,1 eV, temos: 


Cmáx 


E =49-415 Ea = 0,80eV 

c) A frequência de corte, fa corresponde à energia 
limite do fóton, aquela que transferida ao elé- 
tron faz com que ele seja emitido do material 
com energia cinética máxima praticamente nula, 
logo: 


E =hf- T> 0 = hfi = Ty> hf 5 Ty 


Sendo E = hf, e a função trabalho do aluminio 
T} = 41eV = 6,6 : 107” J, temos: 

hf = T > 66:107: f = 66-10 

=> fa = 1,010" Hz 


Observações 

1º) Note que o uso do elétron-volt como unidade de 
energia simplifica os cálculos, pois a ordem de 
grandeza dessa unidade está mais próxima dos 
valores das energias da escala atômica. 


2º) Como a radiação visível atinge no máximo a fre- 
quência de 8,0 - 104 Hz, pode-se concluir que 


nenhuma radiação visível pode causar a emissão 
de elétrons do alumínio, 


6. Para a verificação experimental da lei do efeito foto- 


elétrico, E. S hf — t, monta-se o circuito esque- 
max 
matizado abaixo: 


g. 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Legenda: 

* L: fonte de luz monocromática de frequência variável 

* P: placa metálica que reveste um eletrodo do inte- 
rior da ampola de vidro a vácuo 

* E: eletrodo 

* F: fonte de tensão variável de polaridade reversível 

* A:amperímetro 


e V:voltímetro 


O procedimento experimental é o seguinte: faz-se 
incidir um feixe de luz monocromática de frequência 
fna placa P; se essa frequência for adequada, elé- 
trons vão ser arrancados da placa. 


Para verificar se isso ocorre, o eletrodo E é ligado 
ao terminal positivo da fonte F. Se houver emissão 
de elétrons, eles serão atraídos passando de Pa E, 
estabelecendo uma corrente elétrica no circuito, 
indicada e medida pelo amperímetro A. 


Para determinar a energia cinética máxima (E...) 

max 
desses elétrons, varia-se a tensão da fonte F, inver- 
tendo-se sua polaridade até que a corrente medida 


no amperímetro seja zerada. 


A diferença de potencial, V (V), em que isso ocor- 
re corresponde a essa energia cinética E. (ev). 
Para facilitar a resolução, os dados apresentados na 
tabela a seguir foram obtidos por meio de um simu- 
lador para uma placa de sódio: 


EXERCÍCIOS 


6. No efeito fotoelétrico costuma-se falar em super- 


Tensão V (V) ou 26 |22|18 [14110 | 0,60 
Eco EV) 
Frequência 

12 11 10 91 | 81 71 
f: (10% Hz) 


Construa o gráfico f X |V| e determine, para essa 
experiência: 
a) a função trabalho do sódio; 


b) aconstante de Planck. 


RESOLUÇÃO 


A partir dos dados da tabela, construímos o gráfico: 
V(V); E 


c, 


(ev) 


fx (10Hz) 


Da lei do efeito fotoelétrico, conclui-se que a função 
trabalho do sódio é o coeficiente linear da reta e a 
constante de Planck é o coeficiente angular: 


a) r=23eV. 


b) Tomando os pontos (12; 2,6) e (5,6: 0), temos: 
o 26-0 
2:10” — 5,6 - 10“ 


Mas, como 1,0 eV = 1,6 ; 107” J, obtemos: 


>h= 41:107" eV-s 


h= 41-107” -1,6 -1072 >h = 6,6 - 1074] -s 


fícies de metal polido. Qual a importância do poli- 
mento? Explique. 


« Que relações você pode fazer entre o efeito fotoe- 


létrico e a fotossíntese? A cor verde das folhas tem 
algum significado físico? Explique. 


- Esboce o gráfico E x f da lei do efeito fotoelétrico 


supondo que a frequência (f) da radiação incidente na 
placa de metal seja variável e que essa placa seja de 
um único material. Se for uma reta, qual o significado 
físico dos coeficientes linear e angular desse gráfico? 


- Um coletor é feito de cobre polido. Sabendo que a 


função trabalho do cobre é 4,7 eV, determine: 

a) a frequência mínima da radiação capaz de pro- 
vocar a emissão de elétrons desse coletor (fre- 
quência de corte); 

b) a energia cinética máxima dos elétrons emiti- 
dos por uma radiação que tenha o dobro da fre- 
quência de corte. 

(Dados: constante de Planck: 

h=6,6-10]-s;1eV=1,6:10"],) 
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Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


5. A dualidade onda-partícula 


O efeito fotoelétrico é uma das muitas evidências surgidas ao longo do século XX de que a luz é constituída 
por partículas perfeitamente identificadas — os fótons. No decorrer do longo e histórico debate entre o modelo 
corpuscular e o ondulatório da luz, iniciado no século XVII, atualmente seria, de novo, a vez de admitir o modelo cor- 
puscular. Mas não é bem assim. Embora haja evidências incontestáveis da natureza corpuscular da luz, há tam- 
bém fenômenos luminosos que só se explicam adequadamente com a teoria ondulatória. Por isso, há quem diga 
ainda hoje que a luz tem um caráter dualístico — ora se comporta como partícula ora como onda, afirmação tão 
estranha que chegou a produzir ironias famosas entre os físicos: a luz seria onda às segundas, quartas e sextas- 
-feiras e partícula às terças, quintas e sábados. No domingo, folgaria para reflexão... 

Na verdade, essa afirmação não é correta: a dualidade alternativa, ser uma coisa ou outra, não existe. Para a 
Física atual, não há dúvida de que um feixe de luz é um feixe de partículas, isto é, um feixe de fótons. A dualidade 
surge em relação ao comportamento coletivo desse feixe, que é ondulatório. É como uma torcida organizada. Ela se 


compõe de indivíduos perfeitamente identificados como partículas. Mas, durante o jogo, esses indivíduos compor- 
tam-se coletivamente de acordo com determinadas regras, seguindo uma espécie de coreografia, como ondas. 

O que importa é conhecer as regras que regem a transição de uma interpretação que se baseia no caráter 
individual da luz, corpuscular, para uma interpretação que leva em conta seu caráter coletivo, ondulatório. Para 
entender essa afirmação, vamos rever a experiência de interferência em fenda dupla, estudada no capítulo 11 do 
volume 2 (página 170), em que um feixe de luz da mesma fonte atravessa duas fendas estreitas e produz num 
anteparo uma figura característica, conhecida como figura de interferência, representada a seguir. Mas vamos 
acrescentar mais uma etapa com o gráfico nas curvas azul e vermelha, em que se consideram as fendas 1e 2 


abertas separadamente. Veja a figura: 


gráfico da fenda 1 figura resultante com 
A aberta isoladamente ambas as fendas abertas 
| 4x 4x 


Fac-Símile/Arquivo da editora 


\ 


a 
x 


S 
D 
x 


máx. 


eh Ns 


áfi áfico com ambas 
fi gráfico da fenda 2 grá 
go~ Pe aberta isoladamente as fendas abertas 
Figura a Figura b Figura c Figura d 
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Na figura da página anterior, vê-se: em (a) a interferência de ondas planas atravessando duas fendas e incidindo 
num anteparo A; em (b) os gráficos da intensidade de radiação no anteparo (y) em função da posição (x) para as fen- 


das 1 (azul) e 2 (vermelha) abertas separadamente; em (c) o gráfico dessa intensidade de radiação (y) para as fendas 1 


e 2 abertas simultaneamente; e em (d) a imagem no anteparo A correspondente ao gráfico em (c). 


Note que, apesar de os gráficos correspondentes às fendas 1e 2 isoladamente serem curvas contínuas (figu- 


ra b), quando ambas são abertas simultaneamente, o gráfico resultante (figura c) não corresponde à soma dos 
gráficos de cada fenda aberta individualmente. Até as primeiras décadas do século XX, a explicação de como 


isso acontece só era possível por meio da teoria ondulatória da lu 


z. Isso fica claro quando procuramos reproduzir 


o mesmo fenômeno com partículas clássicas (projéteis rígidos) e construir os mesmos gráficos. Veja a simula- 


ção representada nas figuras abaixo. 


parede com fendas 


4x 


gráfico da fenda 1 
aberta isoladamente 

1 / 

2 

projéteis Ed 
projéteis 
4 gráfico da fenda 2 gráfico resultante com 
chapa fotográfica aberta isoladamente ambas as fendas abertas 
Figura a Figura b Figura c 


Essa sequência pode ser assim descrita: em (a) um dispositivo mecânico, hipotético, dispara projéteis aleato- 


riamente contra um obstáculo com duas fendas — aqueles que as atravessam atingem o anteparo A; em (b) 


vemos os gráficos da intensidade resultante do impacto de cada 


projétil (y) em função da posição (x) quando as 


fendas 1 (azul) e 2 (vermelha) são abertas separadamente; e em (c) vê-se o mesmo gráfico, mas relativo às duas 


fendas abertas simultaneamente. 
Observe que nesse caso não há diferença entre os gráfi 


quando apenas uma das fendas está aberta — eles são praticam 


abertas, o gráfico correspondente às ondas (c, na figura da págin 
partículas (c, na figura acima). Em relação às ondas, o gráfico ap 
máximo e picos secundários intercalados por regiões de intens 


cos obtidos com ondas ou partículas (figura b) 
ente iguais. Mas, quando as duas fendas estão 
a anterior) é muito diferente do que se refere às 
esenta curvas oscilantes, com um pico central 
idade mínima, simetricamente distribuídas em 


relação ao eixo y. No gráfico acima, que reproduz a interferênci 


a ondulatória por meio de partículas rígidas, a 


curva resultante é contínua com um único pico, também simétrica em relação ao eixo y. 


hipotética interferência de partículas. Nesse caso, só é possível 


Essa diferença aparece porque não é possível, na Física clássica, aplicar a teoria ondulatória para uma 


construir esses gráficos levando em conta as 


regiões em que a probabilidade de impacto das partículas no anteparo é maior; e o resultado dado pela teoria das 


probabilidades equivale à soma algébrica das amplitudes das curvas azule vermelha. Em outras palavras, o mes- 


mo fenômeno, ao ser descrito com ondas, resulta em um gráfico correspondente a uma figura de interferência; 


ao ser descrito com partículas, não apresenta os mesmos resultados. Em síntese, projéteis não interferem entre 


si, mesmo porque são disparados um de cada vez; enquanto as ondas compartilham simultaneamente o mesmo 


espaço. 


CAPÍTULO 


11 — DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS AOS FÓTONS 215 


Essa diferença de comportamento entre particu- 
as e ondas sempre foi uma das mais fortes compro- 
vações do caráter ondulatório da luz, até que, ainda no 
início do século XX, começaram a ser feitas expe- 
riências para verificar o comportamento individual dos 


fótons. Essas experiências têm sido realizadas até 
hoje, com recursos cada vez mais sofisticados, e têm 
apresentado resultados surpreendentes, deixando 
muitos físicos perplexos. Elas mostram que essa dis- 


paridade, na realidade, não existe, pois fótons não são 
projéteis, como chumbinhos de caça; fótons são 
fótons. 


Para entender essa afirmação óbvia, vamos des- 
crever e comentar uma das muitas experiências da 
interferência de fótons em fenda dupla, que têm sido 
repetida inúmeras vezes por diversos pesquisadores 
nos últimos anos. 


O COMPORTAMENTO 
INDIVIDUAL DOS FÓTONS 


A primeira observação do comportamento indivi- 
dual dos fótons foi feita pelo físico britânico Geoffrey I. 
Taylor (1886-1975) por volta de 1910. Numa caixa herme- 
ticamente fechada, Taylor colocou uma fonte de luz de 
baixa intensidade, reduzida ainda mais por um filtro 
de vidro esfumaçado, fazendo-a passar por uma fen- 
da e “atravessar” uma agulha antes de atingir uma pe- 
lícula fotográfica. A figura abaixo representa a mon- 
tagem da experiência de Taylor: a baixa intensidade 
da luz e os obstáculos à sua passagem garantem que 
apenas um fóton de cada vez “atravesse” a agulha. 


pequena vidro 
lâmpada esfumaçado 


chapa 
fotográfica 


fenda agulha 


Paulo Manzi/ 


Arquivo da editora 


Montagem da experiência de Taylor. 


Como é preciso um número imenso de fótons 
para formar uma imagem, Taylor deixou o equipa- 
mento em repouso absoluto durante dois meses. 
Depois desse tempo, observou que a figura revelada 
apresentava nítidas franjas de interferência, como 
uma figura de difração produzida por ondas mecå- 
nicas. Era como se cada fóton soubesse onde deve- 
ria ou poderia incidir, muito antes de toda a figura 
de interferência se completar. 
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A diferença dessas experiências em relação as 
experiências tradicionais com a luz, como a que foi 
mostrada anteriormente, é que nela a fonte emite um 
fóton de cada vez e a figura de interferência é obtida 
numa chapa fotográfica durante um longo tempo ou em 
sensores ópticos de câmaras digitais modernas, em 
intervalos de tempo muito menores. 

Veja as figuras. Elas reproduzem esquematica- 
mente fotos da mesma experiência tiradas em mo- 
mentos diferentes e sucessivos. 


Instante 1 Instante 2 Instante 3 
Embora a fonte emita um fóton de cada vez, a figura 

de interferência vai se formando aos poucos, de acordo 

com a previsão ondulatória, Gradativamente, as franjas 

de interferência vão aparecendo como se os fótons 

seguissem uma orientação predeterminada. 

Esse resultado, surpreendente até hoje, foi mal 


compreendido durante algum tempo, até meados do 


século XX. Isso porque essa figura, de acordo com a 
teoria ondulatória, só é possível quando ondas de 
duas fontes diferentes atingem o mesmo ponto ao 
mesmo tempo e interferem entre si, Por isso, alguns 
físicos concluíram que, para uma figura dessas se 
formar com partículas — fótons individuais atraves- 
sando as fendas — seria preciso que cada fóton 
interferisse consigo mesmo, Cada fóton atravessaria 
as duas fendas simultaneamente e depois se recom- 
poria novamente restabelecendo sua unidade, mas 
com um novo caráter, fruto da sua autointerferência, 
esse caso, poderíamos concluir que uma partícula 


pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, o que 
teria extraordinárias implicações tanto físicas como 


filosóficas. 


Mas não é isso o que ocorre. A sequência de fotos 
mostra que os fótons atingem a chapa fotográfica 
individualmente. Além disso, há evidências experi- 
mentais que comprovam que essa divisão, ou capaci- 
dade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, não 
ocorre, Cada fóton passa apenas por uma das fendas 
de cada vez. 

Mas por que a figura tem características ondulató- 
rias se é formada por partículas? A resposta a essa 


pergunta está no comportamento da natureza no 
microcosmo, que não pode ser extrapolado a partir do 
comportamento de partículas macroscópicas — 
fótons não são bolinhas rígidas como chumbinhos de 


caça, como já foi dito. Essa, aliás, é uma das principais 
conclusões da Física moderna. O macrocosmo não é 
uma extrapolação do microcosmo: bolinhas rígidas, 
por menores que sejam, não são moléculas ou parti- 
culas elementares nem se comportam como tal. Uma 
molécula de água não tem nenhuma das característi- 
cas ou propriedades da água, como a conhecemos 
macroscopicamente, seja no estado sólido, líquido ou 
gasoso. Para uma molécula de água, como para qual- 
quer outra molécula, sequer faz sentido falar-se em 
estados de agregação, nem em condições de pressão 
e temperatura para que esses estados se constituam, 
assim como em densidade, calor específico, conduti- 


bilidade elétrica, viscosidade, etc. É claro que as carac- 
terísticas da molécula nos ajudam a entender as pro- 
priedades e características do material por ela 
constituído — as formas de um cristal de gelo podem 
ser compreendidas pelas propriedades da molécula 
da água, mas elas variam tanto quanto podem variar 
os modos de agregação de trilhões e trilhões de 
moléculas de água necessárias para formar um cristal 
minúsculo. 

A descrição do comportamento dos fótons já é 
conhecida. A forma como os fótons interagem com a 
matéria é perfeitamente determinada por meio de um 
cálculo de probabilidades que tem dado resultados 


extraordinariamente precisos, originários de uma 
nova teoria da Física moderna — a Eletrodinâmica 
quântica. 

De acordo com essa teoria, as franjas claras das 
figuras de interferência representam as regiões que 
os fótons têm maior probabilidade de atingir; as escu- 
ras representam aquelas que os fótons têm menor 
probabilidade de atingir. 


Essas regiões são determinadas pelos diferentes 
fatores que intervêm na experiência, como a frequên- 
cia da radiação, a largura das fendas, a distância entre 
elas e a distância das fendas ao anteparo. 

A determinação dessas regiões nada tem que ver 
com a descrição ondulatória, que explica a existência 
dessas regiões pela superposição de ondas que atin- 
gem o anteparo na mesma fase ou em fases opostas. 
Em outras palavras, não se trata de interferência, mas 
de uma configuração estatística mais provável, bem 
determinada matematicamente. 

Uma analogia pode ilustrar melhor essa situação. 
Suponha que alguém registrasse graficamente, com 
cruzinhas, a posição em que bolas de futebol ou de 


voleibol atravessam o plano que contém o gol ou a 
rede de vôlei durante todas as partidas de determina- 


do ano, no Brasil, por exemplo. É provável que as figu- 
ras obtidas fossem semelhantes às seguintes: 
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rede de voleibol 


DESCRIÇÃO ONDULATÓRIA 


O boletim de imprensa distribuído pela Funda- 
ção Nobel por ocasião do Prêmio Nobel de Física em 
2005 sintetiza a explicação que a Óptica quântica dá 
à dualidade onda-partícula: 

“A energia eletromagnética é transmitida em 
padrões determinados pela Óptica clássica. Essa dis- 
tribuição de energia é uma espécie de cenário dentro 
do qual os fótons podem se distribuir. Eles são indi- 
víduos independentes, mas têm de seguir os cami- 
nhos prescritos pela Óptica. Isso explica a expressão 
Óptica quântica. Para luz de baixa intensidade, essa 
situação pode ser descrita somente por alguns pou- 
cos fótons. As partículas constroem os padrões esta- 
belecidos pela Óptica depois que um número sufi- 
ciente de fotoelétrons [elétrons emitidos por intera- 
ção com fótons] tenham sido observados” 
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Em futebol, as regras do jogo determinam uma con- 
centração maior de cruzinhas na região junto ao gol. A 
presença do goleiro, habitualmente no centro do gal, 
deve “afastar” as cruzinhas dessa região e provocar 
uma concentração maior ao redor das traves (observe 


que dificilmente há um jogo de futebol em que a bola 
não bata na trave). No vôlei, sem levar em consideração 
o número de cruzinhas, que será muito maior, as regras 


do jogo determinam outra configuração. A maioria das 
cruzinhas está um pouco acima da rede. Há certamen- 


te um número bem menor de marcas na rede e quase 
desprezível nas laterais ou embaixo da rede. 


Imagine agora que se fizesse o mesmo registro em 
outros anos. Será que a configuração seria diferente? 
Podemos afirmar que não e, por estranho que pareça, 
essa é uma afirmação fundamentada na Física moder- 
na! Se as regras não mudam, a configuração não deve 
mudar. É uma realidade estatística. 

Mais ainda, se pudéssemos acompanhar esses 
registros no futebol durante todo o ano, veríamos 
essa configuração se formando aos poucos, aleato- 


iamente, tendendo à configuração final, exatamente 
como a figura de interferência dos fótons individuais 
que atravessam as fendas duplas. (O comportamento 
dos fótons certamente é muito mais uniforme, pois este 
“jogo” não é de seres humanos: o número de eventos é 
fantasticamente maior e as regras são ditadas pela natu- 
reza, portanto não mudam.) 
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O caráter estatístico da Física começou a ser perce- 
bido e postulado a partir da formulação clássica da teoria 
cinética dos gases, há cerca de 150 anos, assim que hou- 
ve a necessidade de trabalhar com valores de quantida- 
des físicas associadas a objetos do mundo microscópico, 
relacionados a grandezas termodinâmicas macroscópi- 


cas. E o conhecimento do mundo microscópico trouxe a 
certeza de que nele toda relação de causa e efeito é tam- 


bém uma probabilidade estatística. Essa é, sem dúvida, 
uma afirmação difícil de aceitar. 


instein, embora ativo participante do desenvolvi- 
mento da Física moderna, nunca aceitou seu caráter 


estatístico. Em uma carta enviada em 1926 a Max Born, 
ele manifestou assim a sua inquietação: “A Mecânica 
quântica merece muita atenção. Mas uma voz interior 
me diz que não é a essência das coisas. A teoria ofere- 


ce muito, mas dificilmente nos aproxima dos segredos 
do Velho [no original, em alemão, Einstein usa a palavra 
Alte (Velho) para se referir a Deus, um tratamento 
informal compreensível em uma correspondência 
particular dirigida a um amigo]. De qualquer modo, 
estou convencido de que Ele não joga dados". Mas 
quanto mais a Física avança no conhecimento do 
mundo microscópico, mais evidente se torna seu cará- 


ter estatístico, 


= 


Em relação à luz, até recentemente, era impossível 
perceber seu caráter corpuscular. Ela parecia uniforme, 
como o quadro pós-impressionista da abertura deste 
capítulo, se fosse visto a certa distância. Era impossível 
distinguir as partes de todo o conjunto. E, para essa for- 
ma de ver, criou-se a teoria ondulatória, que descreve 


o comportamento da luz com perfeição, por isso ela é 
útil até hoje. 

Mas, quando pudemos nos aprofundar no estudo 
da luz, quando a Física pôde manipular o microcosmo, 
apareceu uma nova face dessa realidade. Como quem, 
de perto, descobre as pequenas e incontáveis pincela- 
das do quadro pós-impressionista, vimos que o todo é 
diferente das partes, embora seja composto por elas. O 
microcosmo tem outras regras, em geral, estranhas 
para nós, habitantes do macrocosmo. 


Nesse sentido, pode-se falar num caráter dualístico 
da luz, Ela pode ser tratada como onda quando vista a 
distância, como um conjunto, mas só pode ser compre- 


endida em todas as suas características quando vista 


de perto, de acordo com sua natureza corpuscular e 
estatística, 


6. O Eletromagnetismo, a Óptica e os fótons 


O caráter corpuscular da natureza da luz nos leva a uma visão estatística difícil de aceitar; em compensação, 
a compreensão da maioria dos fenômenos físicos torna-se mais simples. 

Grandezas físicas como campos eletromagnéticos que se propagam no espaço completamente vazio, sem 
suporte algum, descritas por linhas de força ou de campo, entes puramente matemáticos, nunca foram facil- 
mente compreensíveis. Sobretudo porque exercem força sobre partículas carregadas em condutores distan- 


tes, giram a agulha de bússolas, imprimem figuras em papel fotográfico, transmitem som e imagem a distânci 


fab) 


e trazem para nós a luz e o calor do Sol, 


É certamente mais fácil aceitar que existam partículas portadoras, como os fótons, de existência materia 


mente comprovada, que se propagam pelo espaço, transportam energia e viabilizam essas interações, do que 
acreditar que elas se efetivem por ação de entes matemáticos e abstratos. Um exemplo é a reflexão e a refração 


da luz, ao atravessar a superfície de separação entre dois meios — do ar para o vidro —, como mostra a figura abaixo. 
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Quando um feixe de luz atravessa a superfície plana de um vidro, parte da luz se transmite e parte se reflete. 
Se a incidência for normal, a intensidade refletida é de cerca de 4% da intensidade total, ou seja, 4% dos fótons 
incidentes se refletem ao atingir a superfície do vidro. Se o ângulo de incidência for 60º, como mostra a figura, o 
número de fótons refletidos chega a 20% do total. 
A questão que surge é óbvia: por que alguns fótons “decidem” atravessar a superfície e outros “deci- 
dem” voltar? 
Não há resposta a essa pergunta. A teoria ondulatória também não a responde, apenas dá uma descrição 
determinista. A concepção atual da luz leva à descrição estatística desse fenômeno, por isso utilizamos as por- 
centagens. E as regras estatísticas que regem esse fenômeno são perfeitamente conhecidas. 
Sabendo o índice de refração do vidro, a frequência da radiação incidente e o ângulo de incidência, pode-se deter- 


minar matematicamente, com grande precisão, a porcentagem dos fótons que atravessam a superfície e a porcen- 


tagem dos que se refletem. Mas é impossível saber qual fóton vai se refletir ou refratar, da mesma forma que uma 
pesquisa eleitoral pode prever o vencedor de uma eleição, mas não é capaz de descobrir o voto de nenhum eleitor. 


Não é difícil entender a perplexidade e o desconforto que essas ideias causaram aos próprios físicos — há pouco 


mais de um século, muitos deles estavam certos de que logo seria possível descrever todos os segredos do Uni- 
verso: bastaria conhecer as condições iniciais de qualquer fenômeno que todo o resto estaria determinado pelas 


eis da Física. Mas, como mostram essas considerações, o próprio desenvolvimento dessa ciência de tantas certe- 
zas acabou por eliminar todas elas. Esse é o tema principal da próxima e última unidade desta coleção. 
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1. Ondas eletromagnéticas caseiras 


Para esta experiência, qualquer pilha serve, mesmo 
usada, mas utilize uma pilha nova, grande e alcalina, pois o 
efeito será bem melhor, e um pedaço de fio fino e flexível, 
com as pontas descascadas. 

Ligue um rádio em AM fora de estação, para obter 
aquele chiado característico. Encoste uma ponta do fio 
num terminal da pilha e, com a outra, raspe o outro termi- 
nal. Se você estiver próximo do rádio, vai ouvir com clare- 
za, no rádio, o roque-roque produzido pela raspagem do fio 
na pilha. Se você fizer essa experiência num quarto escu- 
ro, vai notar ainda que a raspagem não gera apenas som, 
mas também luz. 

Procure explicar o que acontece. Que relações você 
estabelece entre essa experiência e as experiências de 
Hertz descritas neste capítulo? 


2. Radiômetro de Crookes 


O radiômetro de Crookes, nome que homenageia seu 
inventor, o físico e químico inglês Sir William Crookes 
(1832-1919), é constituído de quatro aletas com faces preta 
e branca que giram com facilidade, apoiadas em um eixo 
vertical. Veja a foto: 
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Quando colocado ao sol ou iluminado por uma lâmpa- 
da incandescente, suas aletas começam a girar. Apesar de 
ter sido construído para demonstrar a existência da pres- 
são de radiação, ele gira no sentido oposto ao sugerido por- 
que um efeito maior, termodinâmico, se superpõe e supera 
o efeito da pressão de radiação. Mesmo assim (ou até por 
isso) vale a pena conhecê-lo e pesquisar quais são as 
explicações termodinâmicas e eletromagnéticas do seu 
movimento. É possível adquiri-lo em algumas empresas 
de material experimental e, eventualmente, em lojas de 
produtos importados. 
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ATIVIDADES PRÁTICAS 


3. Efeito fotoelétrico 


Você vai precisar de um eletroscópio semelhante ao 
usado na Atividade Prática Fenômenos elementares da 
Eletrostática, do capítulo 1, página 30, e montar outro igual, 
mas com um retalho de placa metálica fina de alumínio ou 
cobre, muito bem limpa ou polida, em vez do retângulo de 
cartolina. Veja a figura: 
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Providencie uma lâmpada ultravioleta (UV), que pode 
ser encontrada em lojas especializadas em iluminação. São 
lâmpadas fluorescentes, de paredes transparentes e custo 
relativamente alto — sugerimos uma lâmpada de 15 W e 
40 cm, que tem custo acessível e dá bons resultados. É pre- 
ciso montá-la como uma lâmpada fluorescente comum, 
com reator e suportes adequados, e para isso você vai pre- 
cisar do auxílio de um eletricista. A radiação por ela emitida 
trazriscos aos olhos e à pele, por isso ela deve ser protegida 
e colocada de modo que, quando acesa, a sua luz incida 
apenas nos eletroscópios. 

Coloque os dois eletroscópios lado a lado e os eletrize 
por atrito, com canudo e papel, como na Atividade Prática 
do capítulo 1, de modo que as fitinhas fiquem elevadas 
(como na figura acima, ou mais). Em seguida ilumine-os 
com a lâmpada ultravioleta: você vai notar que a fitinha do 
eletroscópio de placa metálica baixa rapidamente, mas a do 
outro, com placa de cartolina, não. 

Com base no que você estudou no capítulo 1, sobre os 
fenômenos elementares da Eletrostática, e neste capítulo, 
sobre o efeito fotoelétrico, procure explicar: 


* Por que as fitinhas não baixam com a iluminação 
comum? 


- Por que a lâmpada ultravioleta faz baixar uma das 
fitinhas? 
* Por que só a fitinha presa à placa metálica baixa? 


* Seguindo o procedimento sugerido, o eletroscópio adqui- 
re carga negativa. Isso é importante? Justifique. 


Este livro é 
não consumiível. 
Faça todas as 
atividades no 
caderno. 


QUESTÕES DO ENEM E DE VESTIBULARES 


Testes 


(Enem) O manual de funcionamento de um captador de 

guitarra elétrica apresenta o seguinte texto: 

Esse captador comum consiste de uma bobina, fios con- 

dutores enrolados em torno de um ímã permanente. O 

campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos 

magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. 

Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem 

variações, com o mesmo padrão, no fluxo magnético que 

atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na 

bobina, que é transmitida até o amplificador e, daí, para o 

alto-falante. 

Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, 

que eram feitas de aço, por outras feitas de náilon. Com o 

uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento 

não emitia mais som, porque a corda de náilon: 

a) isolaa passagem de corrente elétrica da bobina para o 
alto-falante. 

b) varia seu comprimento mais intensamente do que 
ocorre com o aço. 

c) apresenta uma magnetização desprezível sob a ação 
do imã permanente. 

d) induz correntes elétricas na bobina mais intensas que 
a capacidade do captador. 

e) oscila com uma frequência menor do que a que pode 
ser percebida pelo captador. 


(Fuvest-SP) Aproxima-se um ímã de um anel metálico 
fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. 


anel metálico 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


suporte isolante 


O movimento do ímã, em direção ao anel: 

a) não causa efeitos no anel. 

b) produz corrente alternada no anel. 

c) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice- 
-versa. 

d) produz corrente elétrica no anel, causando uma força 
de atração entre anel e ímã. 

e) produz corrente elétrica no anel, causando uma força 
de repulsão entre anel e imã. 


Problemas 


3. 
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(UFRN) Os médicos oftalmologistas costumam, muito 
acertadamente, aconselhar que não se deve olhar direta- 
mente para o Sol, em razão dos possíveis danos causados 
aos olhos, devido à alta intensidade da radiação solar, que 
é da ordem de 1,0 kW/m:?. No entanto, é comum observa- 
rem-se crianças e adolescentes brincando com canetas 
laser, apontando inclusive para os olhos dos colegas. 
Taltipo de canetas, utilizadas como apontador, quando sub- 
metidas à tensão de uma pequena bateria, em geral, emitem 
cerca de 6,0 - 10º fótons por segundo, na faixa do vermelho, 
correspondente a um comprimento de onda de 6,0 : 1077m. 
Dados: 
f 


e Frequência do fóton: f = F 


e Energia do fóton: E = hf, 

e Velocidade da luz: c= 3: 108 m/s; 

e Valor aproximado da constante de Planck: 

m= (4/00 10-*os, 

Considerando que a área iluminada pelo feixe do laser é de 

aproximadamente 10* m?, calcule: 

a) a energia de um fóton emitido por esse laser. 

b) a intensidade da radiação emitida pelo laser e verifi- 
que se esta é, ou não, mais perigosa para os nossos 
olhos que a radiação solar. 


Justifique sua resposta. 


(Fuvest-SP) Em um laboratório de Física, estudantes 
fazem um experimento em que radiação eletromagnéti- 
ca de comprimento de onda À = 300 nm incide em uma 
placa de sódio, provocando a emissão de elétrons. Os 
elétrons escapam da placa de sódio com energia cinética 
máxima E: = E — W, sendo E a energia de um fóton da 
radiação e W a energia mínima necessária para extrair um 
elétron da placa. A energia de cada fóton é E = hf, sendo h 
a constante de Planck e f a frequência da radiação. 
Determine: 
a) afrequência f da radiação incidente na placa de sódio; 
b) a energia E de um fóton dessa radiação; 
c) a energia cinética máxima E, de um elétron que es- 
capa da placa de sódio; 
d) afrequência f, da radiação eletromagnética, abaixo da 
qual é impossível haver emissão de elétrons da placa 
de sódio. 


Note e adote: 

* Velocidade da radiação eletromagnética: c = 3 - 108 m/s; 
* Anm=10m; 

*h=4:10"PeVs: 

e W(sódio) = 2,3 eV; 

2 TeV = Jo 0), 
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EE CONEXÕES TERES 


As usinas hidrelétricas e a produção de energia no Brasil 


Durante o estudo desta unidade, vimos que a 
descoberta da indução eletromagnética foi um pon- 
to crucial na história da humanidade, proporcionan- 
do novos meios de geração de energia e produção 
de bens. Com essa descoberta, tornou-se possível 
a transformação de energia mecânica em energia 
elétrica, o que viabilizou a construção de usinas para 
a geração de eletricidade, como é o caso das usinas 
hidrelétricas, que utilizam a energia cinética da água 
para gerar corrente elétrica. 

As figuras a seguir esquematizam o funciona- 
mento geral de uma usina hidrelétrica (figura a) e de 
um gerador eletromagnético, ou dínamo (figura b), 
SA elemento fundamental da usina. 

A usina hidrelétrica binacional de Itaipu, uma das maiores do mundo. Para a construção de uma hidrelétrica é neces- 
sário um reservatório, ou seja, uma grande área 
inundada que armazene a água. Para isso, geralmente constrói-se uma enorme barreira (ou represa) para conter 
essa água. Essa barreira contém portas de controle (ou comportas) que se abrem e, pela ação da gravidade, a água 
é direcionada à turbina por meio de um duto condutor. Nessa etapa, ocorre a transformação da energia potencial 
da água em energia cinética. A água atinge as lâminas (ou pás) da turbina, fazendo-a girar e, com ela, o conjunto de 
imãs preso a uma roda circular, acoplada por meio de um eixo (veja a figura b). 
A rotação dos imãs faz variar o fluxo do campo magnético (Ag,) que atravessa a bobina que circunda esses 
imãs e dá origem a uma força eletromotriz induzida (£), alternada. Quando os terminais dessa bobina são ligados 
a um circuito elétrico externo — no caso, as linhas de transmissão conectadas aos consumidores —, aparece nele 
uma corrente alternada. Como a potência elétrica utilizada pelos consumidores, desde grandes indústrias a pe- 
quenas residências, varia muito, a distribuição de eletricidade a todos eles é ajustada por meio de transformadores 
isolados ou em grupos, em estações intermediárias, como está descrito e ilustrado na página 194. 

Para que as altas-tensões dos cabos que transmitem a eletricidade não afetem nem ponham em risco os mo- 
radores das regiões por onde passam, eles são sustentados por torres de alta-tensão, cuja altura é proporcional à 
tensão transmitida por esses cabos. 
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Figura a Figura b 


Adaptado de: How Stuff Works. Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol. com.br /usinas-hidreletricas1.htm>. Acesso em: 8 jan. 2013. 
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GEOGRAFIA 


As usinas hidrelétricas têm grande impor- Oferta de energia elétrica por fonte no Brasil - 2011 
tância econômica e social, visto que a sociedade 
contemporânea depende completamente de fon- = Biomassa a 
tes de energia. Além disso, a energia de origem í Ra natural 


4,4% 
m Derivados de petróleo 


hidrelétrica é uma fonte renovável, pois depende 
apenas da existência de rios com potencial hi- 


ir E E 2,5% 
drelétrico (rios com grandes corredeiras ou que- E i 
m Nuciear 
das-d'água), como ocorre na hidrografia de paí- ES 


ses como Brasil, China, Estados Unidos, Canadá, 
Rússia, Noruega, Japão, entre outros. Em termos 
mundiais, a hidreletricidade não é a fonte mais uti- 
lizada (são os derivados do petróleo). 


m Carvão e derivados 
1,4% 


Adaptado de: Balanço Energético Nacional — 2072. Disponível em: 
<https://ben.epe.gov.br/downloads/ 
Relatorio Final BEN 2012.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2013. 


Brasil: regiões hidrográficas 


Contudo, o panorama se inverte no Brasil, 

onde, segundo dados do Balanço Energético 

Equador Nacional (BNE) de 2072, a energia de origem 
hidrelétrica responde por 81,9% da produção 

É (veja o gráfico acima). Isso porque o Brasil é 
um país de grande potencial hidrelétrico, em 

vista da grande quantidade de rios de planal- 

to, abarcando algumas das maiores bacias hi- 

NO drográficas e usinas do planeta (veja o mapa 
ATLÂNTICO ao lado). 
O Brasil tem destaque na produção de 
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= funcionamento de uma usina hidrelétrica ge- 


ram sérios impactos ambientais. 
Adaptado de: Ministério do Meio Ambiente — Secretaria 
de Recursos Hídricos, 2007. 


AMPLIANDO O CONHECIMENTO 


1. Segundo o site da Itaipu Binacional (<www.itaipu.gov.br/energia/comparacoes>, Acesso em: 9 jan. 2013.), empresa 
que administra a usina de Itaipu, a vazão de cada turbina é de 700 m?/s, que corresponde à vazão média das cataratas 
(1500 m3/s), e a altura da barragem principal é de 196 metros. Com esses dados, avalie a potência elétrica máxima que 
pode ser obtida em cada turbina. 


2. Considerando que uma usina hidrelétrica transforma energia potencial em energia cinética e depois em energia elétrica, 
que características de um rio podem determinar a potência elétrica que uma usina hidrelétrica pode fornecer? 


3. Pesquise e responda: 
a) O que é desenvolvimento sustentável? 
b) Quais são os principais impactos ambientais decorrentes da construção e do funcionamento de uma usina hidrelétrica? 
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Representação artística de atividade solar, 
feita em computador. 


Ea A primeira explicação plausível para a aparentemente inesgotável 

» energia solar surgiu em meados do século XIX: ela se originaria da 
: o Caan gravitacional da imensa massa do Sol. Mas os cálculos 

mostraram que essa energia não seria suficiente para mantê-lo brilhando 

nem sequer durante o tempo em que há vida na Terra. Essa explicação só 
se tornou possível quando a Fisica começou a desvendar e a entender a 
estrutura elementar da matéria e se descobriu a extraordinária energia 
armazenada no núcleo do átomo. Para isso, foi preciso uma drástica 
reformulação conceitual, que deu origem a uma nova Física. A essa nova 
Física dedicamos os capítulos desta unidade. 
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casando 


The Museum of Modern Art, 
NovaYork/Arquivo da editora 


A persistência da memória, obra do pintor 
CAP ÍT ULO surrealista espanhol Salvador Dalí (1904-1989). 


W Relatividade 


AS e ciência são manifestações da nossa cultura com inúmeros elementos comuns. Música, 
pintura, fotografia, arquitetura são, frequentemente, ao mesmo tempo, arte e ciência a servi- 
ço da criatividade humana. Essa interação não se limita à parceria concreta de técnicas e mate- 


riais; ela está presente também na inspiração do artista e, quem sabe, do cientista. Esta obra, 
A persistência da memória, de 1931, do pintor surrealista espanhol Salvador Dalí, certamente 
expressa o grande impacto da nova concepção de tempo trazida pela teoria da relatividade restri- 
ta. O tempo, imutável e absoluto durante séculos, torna-se repentinamente algo tão frágil como 
um relógio derretido... As ideias principais dessa teoria são o assunto deste capítulo. 
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1. Introdução 


A rigor, nosso estudo da Física moderna começou 
na unidade anterior, quando fomos apresentados a 
uma nova partícula, o fóton, e a um dos seus principais 
personagens, Albert Einstein. 
Einstein recebeu o prêmio Nobel de Física de 1921 
“por seus trabalhos em Física teórica, e especialmente 
por sua descoberta do efeito fotoelétrico”. Apesar da 
ênfase do prêmio ter sido dada ao efeito fotoelétrico, 
foram os trabalhos em Física teórica, consubstanciados 
nas teorias da relatividade restrita e geral, que o torna- 
ram, senão o maior, certamente o mais célebre físico da 
história da humanidade, que vamos conhecer um pou- 
co mais a seguir. 


Albert Einstein: um pouco de sua 
história 

Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, no dia 14 de 
março de 1879, e logo mudou-se para Munique, onde pas- 
sou a infância. Seu interesse pela Física começou preco- 
cemente, aos 4 ou 5 anos, quando se encantou com uma 
bússola dada por seu pai. Na adolescência, preocupava- 
-se com a estrutura e a organização do Universo. Segun- 
do muitos de seus relatos, grande parte de seus trabalhos 
originou-se de questões surgidas nessa época. 

Em 1896, começou a cursar o Ensino Superior no Insti- 
tuto Politécnico de Zurique, na Suíça. No mesmo ano, re- 
nunciou à cidadania alemã e, mais tarde, adotou a cidada- 
nia suíça. Em 1940, tornou-se cidadão norte-americano. 
Em 1905, publicou três artigos extraordinários na 
Annalen der Physik, prestigiosa publicação científica 
alemã. O primeiro formula a hipótese dos quanta de luz 
e, como consequência, a explicação do efeito fotoelé- 
trico. O segundo apresenta a teoria do movimento 
browniano — movimento aleatório de partículas só- 
lidas num fluido. O terceiro 
expõe a teoria da relativi- 
dade, objeto principal des- 
te capítulo. 

A partir de 1907, Einstein 
passou a dedicar-se à ge- 
neralização de sua teoria 
da relatividade. Em 1913, já 
consagrado, retornou à 
Alemanha, como profes- 
sor na Universidade de 
Berlim. 


Einstein Museum, Historisches Museum Bern/Arquivo da editora 


Albert Einstein em Princeton, 
Estados Unidos, 1940. 


Em 1915, chegou à formulação definitiva da teoria 
da relatividade geral. Em 1919, uma das previsões des- 
sa teoria foi comprovada durante um eclipse do Sol. 
A expectativa em torno do evento, largamente explo- 
rada pela imprensa da época, e a confirmação de sua 
previsão consagraram Einstein, tornando-o um fenô- 
meno mundial de popularidade na ciência. 

Em 1933, quando Hitler chegou ao poder, a perma- 
nência de Einstein na Alemanha, por ser judeu, tornou- 


-Se insustentável. Mudou-se para os Estados Unidos, 
passando a trabalhar no Instituto de Estudos Avança- 


dos de Princeton, em Nova Jersey, onde permaneceu 
até sua morte em 18 de abril de 1955. 


Einstein e a teoria da relatividade 


A teoria da relatividade restrita se originou da solu- 
ção dada por Einstein a um dos impasses teórico- 
-experimentais, surgidos na física no final do século 
XIX, relacionado ao Eletromagnetismo: era o significado 
da constante c das equações de Maxwell, identificada 
como a velocidade da luz no vácuo. Essa identificação 
era contraditória para a Física clássica, Como a velocida- 
de da luz poderia ser constante se a luz se propagava no 
éter e as fontes de luz se moviam nos mais diferentes 
sentidos através do éter? 

Outro impasse era ainda mais fundamental, O Ele- 
tromagnetismo, que unificou a Eletricidade, o Magne- 
tismo e a Óptica, acabou, paradoxalmente, originando 
uma grande divisão na física, As leis da Mecânica newto- 
niana não eram sempre válidas para o Eletromagnetis- 


mo. Um exemplo muito intrigante é o que chamamos 
aqui de “mistério do tapete mágico”, ilustrado a seguir: 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


menina 


Um menino voa num tapete mágico, próximo ao 
solo, com velocidade constante V, horizontal, levando 
no colo uma pequena esfera positivamente carregada, 
apoiada sem atrito sobre uma almofada isolante. 
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Em determinado momento, ele atravessa por entre 
os polos de um grande eletroimã que pode gerar um 
campo magnético uniforme, cujo vetor campo magné- 
tico B está orientado verticalmente para baixo. Nesse 
momento, ao lado do eletroímáã, uma menina parada no 
solo o liga. O que acontece com a esfera carregada? O 
Eletromagnetismo, que estudamos até o capítulo 
anterior, dá duas respostas diferentes a essa pergunta. 

A primeira, em relação à menina, para quem o menino 
e a esfera têm a mesma velocidade do tapete mágico. 
Veja as figuras: 
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trajetória 
da esfera 


Figura b. O que a menina acha que o menino vê. 


Como mostra a figura a, a esfera carregada e o 
menino têm a mesma velocidade. Assim, para a meni- 
na, quando ela liga o eletroímã, surge um campo mag- 
nético nessa região e, em consequência, aparece uma 
força magnética exercida sobre a esfera, por causa da 
sua velocidade perpendicular a esse campo magnético. 
Pela regra da mão direita, no instante inicial, essa força 
se orienta lateralmente para a esquerda do menino e, 
como vimos no exercício resolvido 2 do capítulo 8, a 
esfera passa a descrever círculos (nesse caso em espi- 
ral para baixo, porque sobre ela é exercida também a 
força peso). Se o menino visse a mesma realidade da 
menina (figura b), deveria ver a esfera sair de suas mãos, 
passando a descrever uma espiral caindo para trás. 

A segunda, em relação ao menino, para o qual a 
velocidade da esfera é nula: não havendo velocidade, 
não há força magnética (da expressão F = qvB - sen 0); 
a esfera permanece sobre a almofada, em repouso. 
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Afinal, o que de fato ocorre? Quem vê a realidade? 
O menino, que vê a esfera manter-se em repouso na 
sua almofada, ou a menina, que vê a esfera abandonar a 
almofada, em círculos? Até o advento da teoria da rela- 
tividade restrita, a resposta a essa pergunta só podia 
ser dada considerando um referencial absoluto fixado 
no éter, meio hipotético de propriedades extraordiná- 
rias que permeava todo o Universo. A Mecânica e o 
Eletromagnetismo só davam a mesma interpretação 
para os fenômenos da natureza em relação a esse refe- 
rencial privilegiado; para outros, as interpretações eram 
diferentes. Para Einstein essa era, certamente, uma 
condição desconfortável e insatisfatória. 
Questões como essas começaram a preocupar 
Einstein desde os dezesseis anos. Dez anos de reflexão 
e estudo fizeram com que ele concluísse que o tempo 
era o “culpado” dessa inconsistência teórica. Por isso, 


o tempo é o ponto de partida do nosso estudo. 


O MARAVILHOSO ÉTER 


Para entender a importância da ideia do éter 
no final do século XIX, traduzimos aqui o trecho de 
um antigo livro didático de Física de um dos autores 
mais adotados e de maior prestígio em todo o mundo 
(inclusive no Brasil) no final do século XIX e início do 
século XX, o físico francês Adolphe Ganot (1804-1887): 

“Éter — Os antigos filósofos atomistas completavam 
o seu sistema sobre a constituição da matéria supondo 
que os átomos estão em estado de contínuo movimen- 
to e que estão separados uns dos outros por espaços 
absolutamente vazios. Os físicos atuais, embora adotem 
a primeira hipótese, rejeitam esta última. 

Os intervalos ou poros moleculares não são 
vazios: eles estão preenchidos por um meio sutil, 
infinitamente mais tênue que os gases mais leves, 
absolutamente inerte e perfeitamente elástico, que 
chamamos éter. Esse novo corpo não se encontra 
apenas na vizinhança da Terra, como a atmosfera 
presa pelo seu peso; ele preenche tanto os espaços 
interplanetários como os poros intermoleculares e 
serve de intermediário universal entre todos os cons- 
tituintes do Universo. Não é possível tocá-lo, nem 
vê-lo, nem percebê-lo diretamente com o auxílio dos 
sentidos; mas é impossível, no estágio atual da ciên- 
cia, deixar de admitir a sua existência” (GANOT, A. 
Cours de Physique. Paris: Hachette, 1887. p. 24.) 

Porém, como vamos ver ainda neste capítulo, 
além das evidências experimentais contrárias à exis- 
tência do éter, as novas ideias de Física tornaram esse 
meio desnecessário — os físicos já não precisavam 
mais admitir sua existência, por isso o abandonaram. 


2. A relatividade e o 
movimento ondulatório 


Suponha que um avião, transportando mantimen- 
tos para um grupo de náufragos numa ilha, voe horizon- 
talmente com velocidade de 100 m/s em relação ao 
solo. Para avisar aos náufragos que vai soltar os paco- 
tes de mantimentos, o piloto do avião toca uma sirene. A 
velocidade horizontal dos pacotes em relação ao solo é 


a mesma do avião, 100 m/s, pois os pacotes estavam 
no avião, até o instante em que foram soltos. Mas, em 
relação à velocidade do som da sirene, a situação é 
outra. O som não “estava” no avião. Som não é um 
objeto, como pacotes de mantimentos, é uma onda 
mecânica que, nesse caso, se propaga através do ar. Por 


isso, a velocidade do som da sirene (s) em relação ao 


solo é a velocidade do som no ar. Essa velocidade 
depende do meio em que o som se propaga; não é alte- 
rada pela velocidade do avião (isso não significa que não 
houve alteração nas características da onda sonora; 
como vimos no capítulo 3 do volume 2, a frequência e o 
comprimento de onda dessas ondas sonoras se alteram 


por causa do movimento da fonte). Veja a figura: 


v. |=300 m/s 


somj 
1 


Mas o valor da velocidade do som, como o da velo- 
cidade de qualquer onda mecânica, depende do refe- 
rencial, da mesma forma que o módulo da velocidade 
de corpos materiais. Se nesse local a velocidade do 
som no ar é 300 m/s em relação ao solo, em relação a 
um referencial fixado no avião ela será 200 m/s. 

A independência entre a velocidade da fonte e a 
velocidade da onda que ela emite tem consequências 
intrigantes. Se a fonte for mais veloz que a onda, ela 
não é capaz de detectá-la. É o caso do piloto de um 
avião supersônico, que não ouve o ruído externo do 
seu próprio avião. Da mesma forma, é possível imagi- 
nar que, se alguém pudesse viajar com uma velocidade 
igual ou maior do que a da luz olhando para um espelho, 
não veria a sua própria imagem! 
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Além disso, essa independência de velocidades per- 
mite a obtenção de informações a respeito do movi- 
mento da fonte pelo estudo dos movimentos da fonte e 
da onda através do meio pelo qual atravessam. Assim, 
suponha que uma fonte sonora colocada no convés de 
um navio emita um pulso que se reflete em dois refle- 
tores, um na sua frente, na direção do movimento, e 
outro na lateral, na perpendicular ao movimento: é pos- 
sível determinar a velocidade do navio em relação ao ar 
conhecendo a velocidade de propagação da onda e 
medindo a diferença dos tempos gastos por esse pulso 
em cada um dos dois percursos de ida e volta. E para 
isso só são necessários instrumentos de medida de 
alta precisão, pois a teoria para o cálculo exige apenas o 
conhecimento da Cinemática elementar. 

Essa foi a ideia em que se baseou o físico norte- 
-americano Albert A. Michelson (1852-1931) para a 
elaboração de um projeto que teve por objetivo medir a 
velocidade orbital da Terra (vamos nos referir a esse 
projeto em seguida). 


O ESPELHO DE EINSTEIN 


Observe a figura: 
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A supermulher, voando à velocidade da 
luz, consegue retocar sua maquiagem? 


De acordo com a Física clássica, a resposta à ques- 
tão da legenda da figura é não! A luz que sai do rosto da 
supermulher não atinge o espelho porque este, como 
a supermulher, também viaja com a velocidade da luz. 

Essa foi uma das experiências de pensamento 
que convenceram Einstein de que a velocidade da 
luz deveria ter alguma característica muito especial. 
Embora na época em que essas questões o afligiam 
não houvesse nenhum princípio físico que “permi- 
tisse” ou “impedisse” uma pessoa de se ver no espe- 
lho na velocidade da luz, Einstein tinha a convicção 
de que essa era uma situação absurda. A natureza 
não a “permitiria”. A luz não poderia ficar parada 
junto ao rosto da pessoa que voasse a tal velocidade 
ou ir para trás se ela acelerasse! E, de fato, não per- 
mite — é o que afirma o segundo postulado da teoria 
da relatividade restrita, formulada por Einstein. 
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3. O enigma do éter 


No final do século XIX era inconcebível admitir que 
uma onda, qualquer que fosse sua natureza, pudesse 
propagar-se no vazio absoluto. 

Por isso, as ondas eletromagnéticas, como qualquer 
propagação ondulatória, deveriam ter um meio material 
para se propagarem. Esse meio material seria o mesmo 
onde seria fixado o referencial absoluto que resolvia o 
problema da incoerência de interpretação dos fenôme- 
nos eletromagnéticos em referenciais diferentes. 

A existência do éter era, portanto, uma hipótese da 


qual a Física clássica não podia abrir mão, uma verdade 
não apenas indiscutível, mas indispensável, 

Mas a experiência projetada por Michelson para 
medir a velocidade da Terra através do éter colocou em 
dúvida a existência desse meio. Veja a seguir ilustrações 
do equipamento (primeira figura) e do processo (segun- 
da figura). A fonte (F), os espelhos (E) e o detector (lune- 
ta) estão fixados numa base de pedra, que flutua em uma 
cuba semiesférica de mercúrio para evitar trepidações. 
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Reprodução fiel (baseada em foto) do 
equipamento usado por Michelson e Morley 


Tina Chambers/arquivo da editora 
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O raio de luz oriundo da fonte é dividido em dois pelo 
espelho semiprateado E e reunido novamente, forman- 
do uma figura de interferência no detector D. Em ama- 
relo está representado o percurso comum, da fonte ao 
espelho e do espelho ao detector; em verde e vermelho 
estão representados os percursos divididos perpendi- 
culares entre si. Os resultados foram obtidos pela 
medida da variação das distâncias entre as franjas de 
interferência observadas no detector. 

Assim como o som se propaga no ar, a luz deveria 
propagar-se pelo éter e, portanto, o tempo do percur- 
so da luz na direção do movimento da Terra através do 
éter deveria ser maior que o tempo percorrido pela luz 
na direção perpendicular ao movimento da Terra. 

Mas as previsões teóricas falharam. Se houvesse 
diferença de tempo no percurso da luz, haveria uma 
alteração na figura de interferência vista no detector. 
Mas nada aconteceu: o tempo gasto pela luz foi sempre 
o mesmo, em qualquer percurso. 

O resultado dessa experiência foi dramático para a 
Física, pois só admitia duas explicações: ou a veloci- 
dade da Terra através do éter era nula, ou o éter não 
existia. 

A primeira hipótese era inaceitável: a velocidade da 
Terra através do espaço já era conhecida e seu movi- 
mento, indiscutível, Restava admitir que o éter não 
existia e que a luz era a propagação de uma onda atra- 
vés do vazio. Mais ainda: se o éter não existisse, não 
haveria referencial absoluto no Universo. 


E, não havendo referencial absoluto no Universo, 
não haveria solução para as incoerências entre os 
fenômenos eletromagnéticos estudados em diferen- 
tes referenciais, que apresentamos no início deste 
capítulo. 

Essas conclusões eram tão inquietadoras, tanto físi- 
ca como filosoficamente, que essa experiência foirefeita 
pelo menos quinze vezes durante cinquenta anos! 

Como a natureza parecia não se comover com essa 
inquietação, os físicos passaram a buscar hipóteses 
para “salvar” o éter. 

A mais importante tentativa nesse sentido foi uma 
hipótese formulada por Lorentz e o físico irlandês 
George FitzGerald (1851-1901). 

De acordo com essa hipótese, os corpos, ao se 
moverem pelo éter, teriam o seu comprimento encur- 
tado na direção do movimento, Por isso a experiência 
de Michelson-Morley não podia detectar o éter. 


Veja as figuras: 
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Plataforma em repouso em 
relação ao éter: a diagonal 
horizontal tem 
comprimento 4. 


p 
g 
5 
E) 
E 
ọ 
o 
E 
5 
2 
Ss 
2 
E) 
F=] 
E 
© 
£ 
õ 
o 
E 
E 


ON 


At=(0— 


0 


Plataforma em movimento 
em relação ao éter: a 
diagonal na direção do 
movimento tem 
comprimento /< 4. 


Se a plataforma estivesse em repouso em relação ao 
éter, os braços percorridos pelos raios de luz em verde e 
em vermelho teriam sempre e exatamente o mesmo 
comprimento 4, Mas, de acordo com a hipótese de 
Lorentz e FitzGerald, o comprimento do percurso na 
direção do éter, £ seria ligeiramente menor e por isso 
não teria sido detectado (na figura ele está exagerado 
para ser percebido). 

Assim, um corpo com comprimento £,, em repouso 
em relação a determinado referencial, movendo-se 


com velocidade V através do éter, passaria a ter um 
comprimento ?< £, menor, dado pela expressão: 


(= 
o G 

Como vamos ver no item 7, é a mesma expressão 
da teoria da relatividade, mas, nesse caso, a contração 
seria real, por conta de uma espécie de compactação 
do corpo no sentido do movimento, e não aparente, 


por causa de medidas realizadas em referenciais dife- 
rentes, como prevê a teoria de Einstein. 


4, Os postulados da teoria 
da relatividade restrita 


Depois de muitos anos refletindo sobre as dificul- 
dades da Física do seu tempo, Einstein publicou sua 
teoria em 1905, num artigo intitulado “Sobre a eletro- 
dinâmica dos corpos em movimento", Nele são for- 
mulados os dois postulados básicos da teoria da rela- 
tividade restrita. 


O primeiro, denominado princípio da relatividade, é 


uma generalização das conclusões de Galileu e Newton 
em relação aos referenciais inerciais. Além de ratificar a 


impossibilidade de se distinguir repouso e movimento 


em referenciais inerciais, esse princípio nega a existên- 


cia de um referencial absoluto em todo o Universo. Não 


existe um referencial “melhor” que o outro. E, não exis- 


tindo referencial absoluto, deixava de existir a necessi 


dade teórica de um meio suporte para esse referencia 
Desse modo, Einstein, que ao postular o quantum de 
luz eliminou a necessidade da existência do éter como 
meio de suporte das ondas eletromagnéticas, liberta- 
va — agora definitivamente — a Física da necessidade 
dessa incômoda entidade de propriedades mirabolan 


tes e impossível de detectar. Assim, o primeiro postu 


lado ou princípio da relatividade afirma: 


As leis da Física são as mesmas para todos os observa- 
dores em quaisquer sistemas de referência inerciais. 


Em outras palavras, observadores em diferentes 
sistemas de referência inerciais devem sempre obser- 
var o mesmo fenômeno físico, da mesma forma, 
Assim, no exemplo do tapete mágico, tanto o menino 
passageiro como a menina observadora devem ver o 


mesmo fenômeno. A Física volta a ser uma ciência 
única, de leis universalmente válidas. É claro que para 
isso foi necessário fazer ajustes na teoria eletromag- 
nética; é por isso que o título do artigo que apresenta 
a nova teoria se refere à “eletrodinâmica dos corpos 
em movimento”, 


O segundo postulado, conhecido como princípio da 
constância da velocidade da luz, estabelece que: 


A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor 
para todos os observadores, qualquer que seja o seu 
movimento ou o movimento da fonte. 
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Já vimos que a velocidade das ondas, como a 
velocidade do som, depende apenas das proprieda- 
des do meio em que as ondas se propagam. Mas toda 
velocidade, seja de partículas, seja de ondas, depen- 


de do referencial. Esse princípio, no entanto, estabe- 
lece uma estranha exceção. Para a luz, assim como 
para qualquer radiação eletromagnética, isso não 
ocorre, A sua velocidade é sempre a mesma, qual- 
quer que seja o sistema de referência considerado. 
Por isso a experiência de Michelson-Morley não deu 
o resultado esperado, 

Esses postulados foram estabelecidos por Einstein a 
partir da sua leitura lógica da natureza reforçada por mui- 
tas ideias embrionárias a respeito, sugeridas pelos físicos 
contemporâneos. A teoria da relatividade restrita não 
partiu de comprovações teóricas ou evidências experi- 
mentais, mas acrescentou novas regras sintetizadas por 
Einstein sobre como poderiam ser superadas as dificul- 
dades teóricas que a Física da época enfrentava. Ele não 
provou seus postulados — e por isso são postulados —, 
apenas concluiu que assim devia ser a natureza, pois só 
dessa forma se explicariam ou se harmonizariam as dife- 
rentes teorias e observações experimentais conhecidas 
até sua época. 


Desde a formulação desses postulados, inúmeras 
comprovações experimentais têm sido obtidas, não só 


deles, mas de suas consequências, algumas ainda mais 
intrigantes que os próprios princípios que lhes deram 
origem, 


AS IDEIAS DA RELATIVIDADE 
RESTRITA 


O livro A nova Física, publicado em 1978 pela Sal- 
vat Editora do Brasil, se inicia com uma entrevista 
do professor Otto Robert Frisch (1904-1979), físico 
austríaco que participou do projeto da construção 
da bomba atômica em Los Alamos, Estados Unidos, 
e catedrático de Física na Universidade de Cambridge 
(Inglaterra) durante quase trinta anos. 

Questionado sobre a importância da teoria da 
relatividade no desenvolvimento da ciência na épo- 
ca, Frisch faz um interessante comentário a respei- 
to das ideias que a originaram e que vale a pena 
conhecer: “As ideias da relatividade especial [outro 
nome pelo qual a teoria da relatividade restrita é 
conhecida] não eram revolucionárias, como fez crer 
a imprensa popular; estavam no ar, e Einstein com- 
binou-as numa teoria logicamente coerente” (p. 18). 
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5. A impossibilidade 
da simultaneidade 


Dois eventos são simultâneos quando ocorrem ao 
mesmo tempo. Mas o que significa “ocorrer ao mesmo 
tempo"? Quando várias pessoas veem um lance num 
jogo de futebol, algumas no estádio, outras pela televi- 
são, não há simultaneidade, Se um torcedor estiver no 
estádio a 30 m do campo, a luz demora 0,0000001 s 
para trazer a imagem de um lance aos seus olhos. Se 
outro torcedor vir pela televisão, a 3000 km de distância 
do estádio, por exemplo , e fosse possível a transmissão 
dessa imagem diretamente à tela da televisão por meio 

e 
a 
e 


da radiação eletromagnética viajando com a velocidad 
da luz no vácuo, a imagem do lance apareceria na tela d 
televisão 0,01s depois que ocorreu. Como a diferença d 
tempo é muito pequena, poderíamos dizer que houve 
simultaneidade, mas como esses torcedores poderiam 


Saber se houve ou não? Para que dois observadores sai- 
bam se assistiram ao lance ao mesmo tempo, eles 


devem comunicar-se entre si, mas a comunicação entre 
eles também é limitada pela velocidade da luz... Você 
mesmo já deve ter percebido a impossibilidade da simul- 
taneidade em transmissões de televisão quando o mes- 
mo programa se realiza em locais diferentes e a comuni- 
cação ocorre via satélite: o intervalo de tempo entre a 
fala de um apresentador de telejornal no Brasil, por 
exemplo, e a resposta de um correspondente no exte- 
rior é consideravelmente maior do que o intervalo de 
tempo habitual em conversas presenciais. A figura abai- 
xo representa esquematicamente essa situação. 
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TELESPECTADOR 


O telespectador que assiste à conversa no Brasil 
percebe facilmente que o correspondente no exterior 
não ouviu o que o telespectador já ouviu. No entanto, 
sabemos que o correspondente responde ao apresen- 
tador imediatamente à pergunta. 


A primeira e mais relevante causa desse aumento do 
intervalo de tempo entre as falas do apresentador e do 
correspondente se deve ao tempo de processamento da 
imagem tanto na estação geradora como nas retransmis- 
soras (quanto mais estações retransmissoras, em satéli- 
tes ou em Terra maior o atraso), que se acentua quando a 
imagem é digitalizada. Mas não é isso que nos interessa 
aqui, porque não se relaciona com a velocidade das radia- 
ções eletromagnéticas, mas decorre da diferença entre a 
distância percorrida pelas ondas eletromagnéticas no tra- 
jeto entre a estação onde está o apresentador e a casa do 
telespectador e a distância percorrida por essas ondas da 
estação onde está o apresentador e o correspondente. O 
fator relevante é a diferença entre as distâncias percor- 
ridas pelas ondas eletromagnéticas. Como podemos 
ver na figura da página anterior, essa distância entre a 
estação e o correspondente é obrigatoriamente de ida e 
volta, o que torna esse intervalo sempre maior que o do 
trajeto da estação ao telespectador, só de ida, mesmo 
quando passa pelo satélite. 

A impossibilidade da simultaneidade, no entanto, 
não se limita a esse atraso inevitável na chegada de 
uma informação, mas tem um significado ainda mais 


intrigante. Dois eventos podem ocorrer simultanea- 
mente para um observador, mas não para outro. Observe 
atentamente as figuras ao lado, descritas a seguir. 

Em (1), um trem, onde está o observador O'e está fixado 
o referencial S', passa com velocidade V em relação ao 
referencial S fixado na plataforma da estação onde está 
o observador O, equidistante de A e B. Quando as extre- 
midades A'e B' do trem passam pelas extremidades A e 
B da plataforma, são produzidos dois sinais luminosos, 
vermelhos (em A e A') e azuis (em Be B'). Pouco depois, 
em (Il), a frente de onda da luz azul originária de B'atinge o 
observador O! Para ele, portanto, acendeu uma luz na 
extremidade B'do trem. Ele ainda não viu a outra luz, vin- 
da de A'(para o observador O, na plataforma, ainda não 
aconteceu nada). 

Em (III), as frentes de onda vindas das extremidades 
Ae B atingem o observador O, Para O, as duas luzes, 
A e B, das extremidades da plataforma, acenderam-se 
ao mesmo tempo. Para O' no entanto, nada aconteceu 
nesse momento. Por fim, em (IV), a frente de onda da 
extremidade A'chega a O! Só agora O'sabe que acendeu 
uma luz nessa extremidade do trem. O observador O' 
conclui então que a luz da extremidade B'acendeu antes 
da luz da extremidade A'. 
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Se os observadores 0 e O' discutissem mais tarde 


o que aconteceu, ambos fariam afirmações diferentes 
em relação à simultaneidade desses eventos e ambos 
estariam dizendo a verdade. Não há como saber se os 
sinais luminosos emitidos nas extremidades do trem 
e da plataforma da estação são ou não simultâneos. 
Essa afirmação é sempre relativa; para o observador 
O, localizado no meio da plataforma da estação, há 
simultaneidade; para o observador O', localizado no 
meio do trem, não. Você pode argumentar: “mas eu 
sei que são simultâneos — a própria descrição da situa- 
ção diz isso”. Mas você “não existe” nessa situação, 
só existem O e O' e para eles acontece o que eles 
veem. E cada um vê uma realidade diferente. Existem 
inúmeras situações ou experiências de pensamento 
semelhantes a essa, mostrando que a simultaneidade 
é um conceito relativo. Então, o tempo também é um 
conceito relativo, uma ideia que contraria uma das 
mais arraigadas convicções do ser humano — a do 
tempo absoluto e imutável. 
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Note que, para o observador O, o intervalo de tempo 
entre o acendimento das luzes é zero, para O' não, ele 
pode medi-lo sem dificuldade. De novo, você pode 
argumentar que, embora a gente não veja, as coisas 
podem acontecer ao mesmo tempo. E, de novo, a res- 
posta é a mesma: não existe observador independente 
de referencial, não há quem possa ver as coisas de um 


referencial absoluto e privilegiado — a relatividade diz 
que nem esse referencial nem esse “privilégio” exis- 
tem. (Estamos nos restringindo ao universo material, 
ue é o universo da Física, do ponto de vista religioso 


u filosófico a realidade pode ser outra, mas esse não é 


gnificado se puder ser medido, e para ser medido é 


reciso um sinal para disparar o cronômetro no início de 


q 
[o 
o objeto do nosso estudo.) Em Física, o tempo só tem 
di 
P 
u 


m evento e outro para travá-lo ao final. E esses sinais 


se propagam com a velocidade da luz, não são instan- 
tâneos — aliás as supernovas já há alguns séculos dão 
ao ser humano esse alerta: quando nós as observa- 
mos, contemplamos algo que ocorreu há milhões de 
anos. 


A vinculação da medida do tempo de um evento 
com o referencial em relação ao qual esse evento é 
observado não se limita à negação da simultaneidade. 
Ela tem consequências tão ou mais intrigantes — é o 
caso da dilatação do tempo. 


SUPERNOVA 


Supernova é uma 
estrela que de repente, 
para nós, habitantes da 
Terra, se torna visível. 
Resulta da explosão de 
uma estrela supergi- 
gante (último estágio 
da evolução estelar). A 
última supernova visí- 
vel a olho nu apareceu 
em 23 de fevereiro de 1987, depois de a luz resultante 
da extraordinária explosão que a originou ter per- 
corrido cerca de 170000000 anos-luz. Ela atingiu 
seu brilho máximo em maio desse ano; depois seu 
brilho foi declinado. A foto acima, tirada em dezem- 
bro de 2004 pelo telescópio espacial Hubble, mostra 
o que dela restou cerca de 17 anos depois da explo- 
são. Antes dela só havia sido observada a olho nu a 
supernova de Kepler, em 1604. 
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6. A dilatação do tempo 


A dilatação do tempo é uma consequência direta 
do princípio da constância da velocidade da luz e da 
Cinemática elementar. Se as distâncias percorridas 
por um ponto material dependem do referencial consi- 
derado e a velocidade da luz não, alguma consequên- 
cia em relação à medida do tempo essa disparidade 
deve ocasionar. Veja as figuras a seguir. 


y pêndulo 
I] 


cronômetro 


Figura a 


cronômetro 1 


Figura b 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Em a, um observador, dentro de um vagão de um 
trem onde um pêndulo oscila, mede o tempo de uma 


oscilação completa desse pêndulo com um único cro- 
nômetro; em b, essa mesma medida, feita da platafor- 
ma, precisa de dois observadores e dois cronômetros. 
No primeiro caso, o observador O'e o pêndulo estão 
no mesmo corpo — o trem — onde se fixou o referencial 


S' por isso o intervalo de tempo medido é chamado de 
tempo próprio, At, No segundo caso, em que esse 
intervalo de tempo é medido por dois observadores, O, 
e om situados em um corpo externo — a plataforma —, 
onde se fixou o referencial S, o intervalo de tempo 
medido é chamado de tempo impróprio, At. 
Esses dois modos diferentes de medir têm uma 


consequência extraordinária: essas medidas não são 


iguais. Enquanto a medida do tempo próprio é lida dire- 


tamente no mesmo cronômetro, a medida do tempo 


impróprio só se realiza quando cada observador, O e 
O, fica sabendo a medida do outro. E, para isso, eles 
têm de se comunicar de algum modo; como o tempo 
dessa comunicação é limitado pela velocidade da luz, a 
medida do tempo impróprio será sempre maior do que 
a medida do tempo próprio. É a esse fenômeno que se 
costuma chamar de dilatação do tempo. 

Note que não foi o intervalo de tempo da oscilação 
do pêndulo que aumentou: se o pêndulo fosse trazido e 
posto a oscilar na plataforma, o intervalo medido por 
qualquer observador na plataforma seria exatamente 
o mesmo medido no interior do trem. Em síntese, não é 


o tempo em sique dilata, mas a sua medida. 

Assim, pode-se determinar a relação entre o inter- 
valo de tempo próprio, At, de um evento ocorrido em 
um corpo onde se fixou um referencial S'e o intervalo 


de tempo impróprio, At, desse mesmo evento medido 
de um corpo onde se fixou um referencial S que se 
move com movimento retilíneo uniforme de velocidade 
de módulo v, em relação a S'pela expressão: 


em que cé a velocidade da luz no vácuo, 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


1. Suponha que num trem com velocidade constante 
de 360 km/h (100 m/s) haja um pêndulo oscilando, 
cujo período, medido no interior do trem, é de 2,0. 


a) Qualo tempo de oscilação desse pêndulo medido 
por um observador na plataforma da estação? 


b) Qual deveria ser a velocidade do trem para que 
o observador externo obtivesse um intervalo de 


tempo de 2,000002 s? (Considere na resposta 
até sete algarismos significativos.) 


(Dado: velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 - 108 m/s.) 


RESOLUÇÃO 
a) Neste caso, o intervalo de tempo próprio é 
At, = 2,0 s, medido por um observador no 


interior do trem. Queremos determinar At, 
medido por um observador na estação, Basta 
aplicar a expressão 


At, 
At= para v=100m/'s: 
y? 
1—— 
C2 
At= A =At=20s 


o 6 
(3,0-10º7 


b) Para obter umintervalo de tempo At = 2,000002 s, 
aplicando novamente essa expressão, temos: 


2,0 
2,000002 = 
v? 
| (3,0 - 10º)? 
=> qo 20 Ss 
(30-10)? 2,000002 


=> v=300000,0m/s 


Observações 

2) Oresultado do item amostra que, para velocidades 
dessa ordem de grandeza, os efeitos relativísticos 
são imperceptíveis; em outras palavras, nesse 
caso não faz sentido falar em dilatação do tempo. 


22) O item b mostra que, para observar uma dilata- 
ção do tempo de 2 microssegundos, seria neces- 
sário que o trem tivesse a velocidade de mais de 
1000000 km, o que mostra como são peque- 


nos os efeitos relativísticos, daí a nossa dificuldade 
em percebê-los. 
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2. Partículas geradas em colisões em aceleradores de 7. A contração dos m= 
partículas, como o LHC, têm um “tempo de vida" i DIGITAL 
muito pequeno antes de decair, ou seja, tornarem- comprimentos 
-se outra partícula. Suponha que o tempo de vida Suponha que um observador A pretenda determi- 
de uma dessas partículas em alta velocidade, | nar o comprimento do trem em que ele viaja. Para que 
determinado pelos pesquisadores, é 5,0 - 107 s. | ele meça £, comprimento próprio do trem, chamado 
Sabendo que o tempo de vida dessa partícula no | assim porque é medido em um referencial fixado ao 
referencial em que ela se movimenta é 2,0 - 107° s, | próprio trem, ele pode cronometrar o intervalo de tem- 
determine o módulo da velocidade dessa partícula. | po entre a passagem da frente e da traseira do trem por 
(Dado: velocidade da luz no vácuo c = 3,0 - 108 m/s) um ponto fixo na ferrovia. Para isso, ele vai precisar de 
um auxiliar e de dois cronômetros, um com ele na fren- 
RESOLUÇÃO te e outro com o auxiliar na traseira do trem — então, 
o intervalo de tempo medido, At, será um tempo impró- 


Foram dados o tempo próprio, At, = 2,0 - 107° s, 
prio. Veja as figuras: 


tempo de vida no referencial em que a partícula O observador A mede 
o instante inicial. 


se movimenta, e o tempo observado pelos 


pesquisadores, At = 5,0 : 1077 s. Então, da expressão 
da dilatação do tempo, temos: 


At 2,0 -10-8 == 
At= z : => 50:107 = —= > O auxiliar do EA È 
1— V 1 v observador - E 2 
“3 =- A med £ 
E Er at =m =| H 
v? -10-78 E 
> f = 20-10" L y = 0,999c 
g? 5010F 


=> V = 2,997 - 10° m/s 


Como o módulo v da velocidade constante do trem 


Observação: Não adotamos o número correto de em relação à ferrovia é conhecido (é só consultar o 


algarismos significativos para que fosse possivel velocímetro), basta ao observador A fazer a conta: 
expressar os resultados obtidos. 
CEVA 
EXERC Í CIOS To Mas se outro observador, B, localizado fora do trem, 
pretende fazer essa mesma medida, ele só poderá fazê-lo 
1. A teoria da relatividade restrita diz que a simultanei- | com o trem em movimento. Supondo que esse observador 


dade não existe. Mas agora, no momento em que | conheça o módulo da velocidade v com que o trem passa 
você lê estas palavras, outras pessoas certamente | por esse ponto, basta que ele meça o intervalo de tempo 
estão fazendo alguma coisa. Você e elas estão fazen- | At, correspondente — trata-se de um intervalo de tempo 
do uma porção de coisas simultaneamente? Explique. | próprio, porque B pode obtê-lo com um único cronômetro. 


2. Suponha que você estivesse em uma plataforma Veja as figuras abaixo: 


espacial e conseguisse cronometrar um evento v RE 
—. observador 


cronometra o 
instante inicial. 


ocorrido no interior de uma nave alienígena que 


passa próximo de você e obtivesse um intervalo de 


tempo de 0,65 s. Em seguida, ao consultar um 
catálogo de naves intergalácticas, você descobre 


que no interior dessa nave esse evento dura 0,60 s. O mesmo E 
g a observador B (D [LL [— me -c 
Qual a velocidade da nave em relação à plataforma? | cronometra o AE ED) E 


instante final. 


(Dado: velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 +10 m/s.) 
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Então, sendo v o módulo da velocidade do trem (a 
velocidade do trem em relação à plataforma é a mesma 
velocidade da plataforma em relação ao trem), o seu com- 
primento medido do referencial externo (€) é dado por: 


A a 


Dividindo membro a membro estas duas últimas 
expressões temos: 


FA At, 
= © 


6 At 


Mas, da expressão da dilatação do tempo (página 
235), podemos escrever: 


De D e (11), obtemos a expressão da contração dos 
comprimentos: 


Note que, assim como a dilatação do tempo é ape- 
nas resultado da sua medida em relação a referenciais 
diferentes, neste caso também não há contração física 
dos comprimentos — eles continuam os mesmos, o 
que muda é o resultado de sua medida quando feita de 
referenciais diferentes. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS HH 


3. Suponha que uma nave alienígena passe paralela- 
mente à plataforma de uma estação orbital de 
100 m de comprimento com velocidade 2,0 - 10º m/s. 
Durante essa passagem, em determinado instante, 
um observador O, na plataforma, verifica que as 
extremidades dianteira e traseira da nave coincidem 
exatamente com as extremidades da plataforma, 
Determine: 


a) o tempo gasto, a partir desse instante, medido 
pelo observador O, para a nave abandonar toda 
a plataforma; 

b) o comprimento de repouso da nave; 

c) ocomprimento da plataforma para um alienígena 
O! viajando na nave; 

d) o tempo gasto para a nave passar pelo 
observador O medido pelo alienígena O, 

(Dado: velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 -108 m/s.) 


RESOLUÇÃO 


a) Trata-se de um problema simples de cinemática. 


Veja a figura: 


Z xv='2,0 - 108 m/s 
v 


instante 2 


O tempo para a nave sair da plataforma é medido pelo 
observador Ona mesma posição com um único cronômetro. 


Do ponto de observação de O, para a nave 
abandonar toda a plataforma, ela deve per- 
correr a distância 4 = 100 m, pois para ele o 
comprimento da nave é igual ao da plataforma. 
O tempo medido por O é o tempo próprio (At,), 
pois é medido na mesma posição (a extremidade 
da plataforma por onde passam a dianteira e a 


traseira da nave) com um único cronômetro. 


Sendo v = 2,0 -108 m/s a velocidade da nave em 
relação à plataforma, lembrando da cinemática, 
podemos fazer: 


€= vAt = 100 = 2,0 -10ºA4t, = 
= At,=5,0-107s 


A comparação do comprimento da plataforma 
com o comprimento da nave equivale à medida 
do comprimento da nave feita pelo observador 
O em relação à plataforma, onde ele está. Logo, o 
observador mede o comprimento “contraído” da 
nave, = 100 m, pois ele está fora dela. Para obter 
o comprimento de repouso da nave, basta calcular 
£ „na expressão da contração dos comprimentos: 


t=- > 
C 
(2,0 10°F 
510054» 1 =- z3 
9 (3,0 -10º) 


=> £, = 130 m (com dois algarismos significativos) 
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c) Para o alienígena O a plataforma é que se move 
no sentido oposto com a mesma velocidade da 


nave. Veja a figura: 


O alienígena O' vê a plataforma “contraída”, com 
comprimento €, passando por ele com velocidade de 
módulo v = 2,0 : 10º m/s. 
Ele vê a plataforma, cujo comprimento de 
repouso é £, = 100 m, com o comprimento 
“contraído” (4). Aplicando a expressão da 
contração dos comprimentos em relação ao 
alienígena, podemos escrever: 


v? 
A = oa = 
(2,0 -10° Y 
= 100- de => 
V (8,0-10°) 


= f= 75m (com dois algarismos significativos) 


d) O tempo medido pelo alienígena é um tempo 
impróprio (At), pois ele necessita de outro 
cronômetro ou de um ajudante para medir o 
intervalo de tempo entre a passagem da frente 
e da traseira da nave por O. Veja a figura: 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


O alienígena precisa de um ajudante ou de uma câmera de 
vídeo para saber quando a traseira da nave passa pelo 
observador O. 
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Como o tempo é medido no interior da nave, 
a distância percorrida é o comprimento de 
repouso da nave, f = 130 m. Lembrando 
novamente a cinemática, obtemos: 


130 
=> 
2,0 -10° 


£ 
£ =v: AtsAt -=> At= 


=> At = 6,5 -107s 


Observação: Embora o evento seja o mesmo, para 
o alienigena o tempo de duração da ultrapassagem 
medido pelo alienígena é 30% maior do que o tempo 
medido pelo observador na plataforma. O exercício 
resolvido a seguir mostra uma situação semelhante 
a essa que proporcionou uma das primeiras 
confirmações experimentais da relatividade. 


Múons são partículas elementares originárias 
da interação entre os raios cósmicos (que são 
partículas de origem extraterrestre) e particulas da 
atmosfera terrestre. 

A velocidade dos múons é de 2,97 - 10ê m/s e seu 
“tempo de vida" médio é 2,20 - 107º s. Isso significa 
que depois desse ínfimo intervalo de tempo eles 
decaem ou se desintegram, transformando-se em 
outra partícula. 


Considerando c = 3,00 - 108 m/s, a velocidade da 
luz no vácuo, determine a maior distância que os 
múons podem percorrer enquanto “vivem”: 


a) em relação ao próprio múon; 


b) emrelação a um observador na superfície da Terra. 


RESOLUÇÃO 


a) Trata-se de um problema elementar de MRU: 
se houvesse um observador no múon, ele 
percorreria uma distância 4 contraída (vista por 
ele que está em movimento) com velocidade 
de módulo v = 2,97 - 10º m/s no seu tempo 
de vida médio, que é o seu tempo próprio, 
At, = 2,20 1075s. 


Temos então: 
Ax=v: Ats f=c: At > 
= ļł = 2,97 -10° - 2,20 -107€ > 


= (= 653m (comtrês algarismos significativos) 


b) A distância em relação a um observador na Terra é a 
distância própria, 4, pois é medida na “plataforma” 
Terra. Da expressão da relação dos comprimentos, 
temos: 


= 
(2,97 + 108) 
> 653=4,4[1-D—=5 
(3,00 - 10º) 
=653 = £- )1- 0,980 => 


= (,= 4660m (comtrês algarismos significativos) 


Observações 


€) Esse resultado explica por que o número de 
múons, num determinado intervalo de tempo, 
detectados na superfície da Terra é muito maior 
do que o esperado. Como o múon “nasce” da 
interação dos raios cósmicos com partículas 
da atmosfera terrestre, se ele “morresse” ou 


decaísse de fato depois de um percurso de 
apenas 653 m seriam raríssimos aqueles que 


chegariam à superfície terrestre, o que não 
acontece — esse número é muito maior, o que 
só pode ser explicado pela teoria da relatividade. 
Segundo essa teoria, em relação a um referencial 
fixado na Terra, o percurso, de 4660 m, é mais de 
sete vezes maior do que o percurso calculado 
por meio da Física clássica (os valores desses 
percursos variam ligeiramente em diferentes 
fontes por causa do número de algarismos 
usados nos cálculos). 


N 
È 


Ao considerar 4660 m em vez de 653 m esta- 


mos fazendo uma correção relativistica. Esse é 
o modo como se costuma chamar esse acerto 
de valores decorrentes de situações que envol- 
vem corpos — quase sempre partículas — com 
velocidades próximas à da luz. 

Essa correção é desnecessária na grande maio- 
ria das situações físicas, em que as velocidades 
envolvidas são muito menores do que a da luz, 
Nessas situações também é costume dizer que 
se pode trabalhar "classicamente", ou seja, 
usando as expressões da Física clássica. 


EXERCÍCIOS 


3. 


No estudo do som, no capítulo 3 do volume 2 
desta coleção, estudamos o efeito Doppler, em 
que a frequência de um som emitido por uma 
fonte é diferente daquela ouvida por um obser- 
vador em movimento em relação à fonte. Na luz 
isso também ocorre e pode ser explicado por 
causa da dilatação na medida do tempo. Como 
você pode relacionar a relatividade dessa medi- 
da com a variação da frequência de uma radiação 
luminosa? 


Suponha que uma nave alienígena passe parale- 
lamente à plataforma de uma estação orbital ter- 
restre de 200 m de comprimento com velocidade 
de módulo 1,8 - 10º m/s. Durante essa passagem, 
em determinado instante, um observador O na 
plataforma verifica que as extremidades dianteira 
e traseira da nave coincidem exatamente com as 
extremidades da plataforma. Determine: 


a) o tempo gasto, a partir desse instante, medido 
pelo observador O, para a nave abandonar toda 
a plataforma; 


b) o comprimento de repouso da nave; 


c) o comprimento da plataforma para um alieníge- 
na O'viajando na nave; 


d) otempo que a nave leva para passar pelo obser- 
vador O para o alienígena O! 


(Dado: velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 -10!m/s.) 


Como vamos ver no capítulo 14, os raios cósmi- 
cos já foram a principal fonte de pesquisa da Físi- 
ca de partículas. Sabe-se que prótons (núcleos 
de átomos de hidrogênio) dos raios cósmicos, ao 
incidirem na atmosfera terrestre, interagem com 
outras partículas (núcleos de átomos de nitrogê- 
nio, por exemplo) e dão origem a uma “chuva” de 
partículas. 


De início, a maioria delas são píons (vamos estudá- 
-los também no capítulo 14) que “nascem” com 
velocidade igual a 99,7% da velocidade da luz no 
vácuo e “vivem” em média, 2,60 - 10* s. Determine 
a distância percorrida por esses píons em relação à 
Terra durante seu tempo de vida. 
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8. Quantidade de movimento 
relativística 


Da definição de quantidade de movimento, sabe-se 
que uma partícula de massa m, com velocidade v, tem 
uma quantidade de movimento p definida pela expres- 
são p =mv. 

De acordo com o princípio da conservação da quan- 


tidade de movimento, quando várias partículas intera- 
gem num sistema isolado, a quantidade de movimento 
total permanece constante, 

Para que esse princípio seja válido também na rela- 
tividade, é necessário redefinir a quantidade de movi- 
mento, caso contrário as transformações relativísticas 
de velocidade de um referencial para outro invalidariam 
esse princípio. 

Além disso, como ocorre com as demais expres- 
sões relativísticas, a nova definição de quantidade de 
movimento deve se reduzir à definição clássica para 
velocidades muito menores que a da luz. A definição 
que satisfaz essas condições é: 


em que p é o módulo da quantidade de movimento 
relativística de um corpo com velocidade de módulo v 
em relação a determinado referencial e mé a massa 
desse corpo. 

Para valores de v muito menores que c, a expressão 
da quantidade de movimento se reduz à forma clássica 
p=mv. 

A existência de uma massa de repouso de um corpo 
que, como o próprio nome indica, seria a massa desse 
corpo medida em um referencial, em relação ao qual ele 
está em repouso, implica a variação ou a relatividade 
da massa, ou seja, os corpos poderiam ter massas 
diferentes em velocidades diferentes. 

Porém, esse conceito não é mais aceito pela Física con- 
temporânea; a massa de um corpo é sempre invariável. 


Assim, a grandeza associada a um corpo que tende 
ao infinito quando a sua velocidade tende a alcançar a 
velocidade da luz é a quantidade de movimento, 
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Veja o gráfico: 


À p (kg - m/s) 


0 0,2c 0,4c 0,6c 0,8c 1,0c 


Gráfico da quantidade de movimento relativística de 
um corpo em função da velocidade. 


A RELATIVIDADE DA MASSA 


Uma das coleções de textos didáticos de Física 
mais respeitadas em todo o mundo tem como prin- 
cipal autor o norte-americano Richard Feynman 
(1918-1988), prêmio Nobel de Física de 1965, conside- 
rado um dos maiores físicos do século XX. 

Nessa coleção, no início do capítulo sobre a 
teoria especial da relatividade, Feynman apresen- 
ta a expressão matemática relativística da massa. 
Segundo ele, para quem pretende “aprender só o 
suficiente nesta matéria para resolver problemas, 
isso é tudo o que se precisa saber sobre a teoria da 
relatividade — as leis de Newton são modificadas, 
introduzindo-se um fator de correção para a massa”. 

A maioria dos textos atuais de Física moderna, 
no entanto, omite a expressão relativística da mas- 
sa, apresentando apenas a expressão da quantidade 
de movimento relativística. 

Nesses textos, a massa é considerada constante 
ou, para utilizar uma linguagem mais moderna, ela 
é um invariante. 

De acordo com Eugene Hecht, um dos auto- 
res desses textos, a tendência de considerar a massa 
constante tem crescido muito entre os físicos ultima- 
mente. Segundo Hecht, uma das justificativas desse 
procedimento é a impossibilidade experimental de 
medir diretamente a variação da massa — as evidên- 
cias experimentais mostram apenas que a quantidade 
de movimento varia. 

Para reforçar sua argumentação, garante que, em 
1948, o próprio Einstein teria afirmado que a relativi- 
dade da massa “não foi uma boa ideia”. 


EXERCÍCIO RESOLVIDOS b) Aplicamos novamente a mesma expressão 


para a velocidade de módulo v = 2,9 -10º m/s: 


5. Sabe-se que o LHC pode acelerar prótons até atin- mv 170 7200 
: o n h p = => 
girem 99,99975% da velocidade da luz no vácuo. j E v B (2,9 -10°F 
: (3,0 -1087 


=> p = 7,5 : 107" kg : m/s (com dois algarismos 
significativos) 


Adam Hart-Davis/SPL/Latinstock 


c) Se o módulo da velocidade máxima no LHC é 
99,99975% da velocidade da luz e se adotamos 
apenas dois algarismos significativos nesta 
resolução, o módulo da velocidade do próton 
será igual à velocidade da luz: v = c Mas, 
nesse caso, o denominador da expressão da 


2 
quantidade de movimento relativística, n — £ 
E 


se anula. Então, podemos concluir que o módulo 
de p tende ao infinito. 


Observações 


12) Pela Física clássica, a resposta do item a seria: 


Vista interna do LHC, o maior acelerador de partículas 
do mundo, p=mv5p=17:107":2,4-10º= 


=> p=41:10"kg:m/s 


Determine o módulo da quantidade de movimento AOS da vorresti: 


do próton quando o módulo da sua velocidade 


ns Já a resposta do item b seria 6,5% desse valor 
atingir o valor: 


(verifique!) 


=24:10m/s; inj j 
a) v nE 22) No item c, para obter um valor finito, seria neces- 


b) v=2,9-108m/s; sário adotar e escrever todos os valores com 


seis algarismos significativos, assim como a 


c) máximo previsto para esse acelerador de 
R P porcentagem do módulo da velocidade do pró- 


tículas. 
parusa ton foi dada. 


(Dados: velocidade da luz no vácuo: 
c= 3,0 -108 m/s; massa do próton: m = 1,7 : 1077 kg.) 
EXERCÍCIO OO M 


RESOLUÇÃO 6. Uma partícula de massa m = 6,0 - 107º kg tem 
a) Basta aplicar a expressão p = mN = com velocidade de módulo v = 1,8 - 10º m/s em relação 
TRA a determinado referencial. 
e a) Qual é, em relação a esse referencial, a quanti- 
v=24-10 m/s: dade de movimento dessa partícula? 
b) Qual deveria ser a velocidade dessa partícula 
17:10" 2,4:10º 5 para que o módulo da sua quantidade de movi- 
j — Q4-10º) mento dado pela Física clássica seja 90% do seu 
(3,0 +10)? valor relativístico? 


; ana Aani 
= p=6,8 -109kg -m/s (Dado: velocidade da luz no vácuo: c = 3,0 - 108 m/s.) 
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9. Energia relativística 


Como vimos no capítulo anterior, uma onda eletro- 
magnética exerce força sobre o anteparo em que incide, 
por causa da pressão de radiação. Do mesmo modo 
que a água é o meio pelo qual as ondas do mar exercem 
força sobre as rochas de uma encosta, a Física clássica 
atribuía ao éter a força exercida pelas ondas eletro- 
magnéticas (por meio da pressão de radiação), contra o 
corpo em que elas incidiam. No entanto, a inexistência 
do éter tornou essa força inexplicável, Einstein resolveu 
esse problema demonstrando que a energia tem mas- 
sa (ou inércia) e a exprimiu matematicamente. 

Como de hábito, baseando-se em uma experiência 


de pensamento extremamente simples, Einstein conse- 


guiu chegar a uma conclusão e a um resultado extraor- 


dinário. Vamos apresentá-la aqui de uma forma simplifi- 
cada. Veja as figuras: 


4y 


kej 
z 
T--ļẹ-----------ł}---»> 


Q 


Um sinal luminoso p enviado pela fonte F faz a nave deslocar-se 
para a esquerda, por isso algo deve se deslocar para a direita. 


Suponha uma nave fechada, de massa total M, em 
repouso em relação a um determinado referencial, com 


uma fonte luminosa F na parede da esquerda. Essa fon- 
te emite um sinal luminoso com velocidade c, uma ener- 


gia E e uma quantidade de movimento para a direita, 


E 
cujo módulo, como vimos no capítulo anterior, é p=: 
C 


m consequência, pelo princípio da conservação da 


ara a esquerda com velocidade de módulo v e adquire 


e 
quantidade de movimento, toda a nave sofre um recuo 
p 
u 


ma quantidade de movimento, em módulo, p= Mv. 
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É elementar concluir que: 
E 
P, = py — = Mv (1) 
E 


Também é fácil concluir que, se o sinal luminoso atinge 
a parede direita da nave e nela é absorvido, a nave para, 
pois ela recebe, por meio da pressão de radiação exercida 
por esse sinal, o mesmo impulso correspondente à quan- 
tidade de movimento adquirida pela nave quando o sinal 
foi emitido, mas em sentido oposto. Mas enquanto a nave 
se desloca para a esquerda, o seu centro de massa tam- 
bém se deslocaria para a esquerda, o que seria impossi- 
vel, pois não há forças externas sendo exercidas sobre 


esse sistema (lembrando que o centro de massa de um 
sistema de corpos em relação a um determinado referen- 
cial é o ponto em que toda a massa desse sistema estaria 
concentrada; se não há forças externas exercidas sobre 
esse sistema, o seu centro de massa não se desloca). 

A solução proposta por Einstein para eliminar essa 
impossibilidade foi atribuir massa m à energia E do sinal 


luminoso: o sinal luminoso seria como um pequeno 
projétil de massa m equivalente à sua energia E — des- 
se modo a posição do centro de massa do sistema 
continua invariável, pois a massa M da nave que se des- 
loca para o lado esquerdo é compensada pela massa- 
-energia m do pulso de luz que se desloca para o lado 
direito. Veja o esquema das figuras. Enquanto a nave 


adquire quantidade de movimento de módulo Mv, para 
a esquerda, o sinal luminoso adquire quantidade de 
movimento de módulo mc, para a direita: desse modo a 
abscissa x,, do centro de massa (CM) da nave não se 
altera. (Nestas duas figuras as posições dos pontos são 


apenas ilustrativas, não estão em escala.) 
y 


S 
sd 
| 


1--ļ------ə 


' 


O 
x 
2 


A partir dessa simples hipótese, Einstein determinou a 
expressão da equivalência massa-energia. Se é possível 
atribuir ao sinal luminoso uma massa me se a sua veloci- 
dade é c, da definição de quantidade de movimento apli- 
cada a esse sinal podemos escrever, em módulo, p= me, 
Aplicando novamente o princípio da conservação da 
quantidade de movimento com essa expressão obtemos: 


p=n> me=Mv AD 


De (1) e (D, vem: 


E 
— = mc> Ee 
€ 


Essa expressão é certamente a expressão mais 
conhecida da Física, pelas suas extraordinárias conse- 
quências; da mais importante delas, a energia nuclear, 
trataremos brevemente no próximo capítulo. 

Apesar de vinculada a uma velocidade, c e de ter a for- 
ma semelhante à da energia cinética, essa expressão mede 
a energia de repouso, E,, de um corpo em relação a um 
determinado referencial, uma nova forma de energia que se 


conclui existir pela simples razão de um corpo ter massa: 


= 2 
Es = me 


Se esse corpo se movimenta, ele adquire também 
uma energia cinética, E„ cuja expressão relativística 
pode ser determinada de modo análogo à expressão 
clássica obtida por meio do teorema da energia cinéti- 
ca (volume 1, página 197): 


Podemos ainda definir a energia total relativística E 
de um corpo como a energia cinética que ele tem, E, 
acrescida de sua energia de repouso, E: 


E=E +E, 


Logo, a energia total relativística de um corpo pode 
ser expressa por: 


Essas expressões têm um significado físico ex- 
traordinário. Elas mostram que um corpo tem energia 
mesmo em repouso, apenas porque tem massa, um 
resultado estranho, mas incontestável, dramaticamen- 
te comprovado pelas armas nucleares. 

Em outras palavras, massa e energia são duas 
manifestações distintas da mesma realidade física, e o 
valor œ pode ser entendido apenas como um fator de 
transformação entre essas grandezas. 

Assim, adotando dois algarismos significativos, as 
relações entre a unidade de massa, 1,0 kg, e a de ener- 


gia, 1,0 J, sendo c = 3,0:10º m/s, são: 


10kg=9,0-10%] e 10]=11-:10-7kg 

Como a massa expressa em joules ou a energia em 
quilogramas resultam em valores numéricos em geral 
pouco convenientes, costuma-se utilizar o elétron-volt 
(eV) e seus múltiplos como unidade prática de massa e 
energia, entendidas agora como uma só grandeza — 
massa-energia. 

Assim, sendo m = 9,11 - 107º! kg a massa do elétron, 
a sua energia de repouso, E, = m: @, é dada por: 


E, = 9,11 - 1073" - (3,00 - 108) > 
= E, = 8,20 -10-4) 


(com dois algarismos significativos) 


Sabendo que 1,00 eV = 1,60 - 10" J (veja página 
55), podemos escrever: 


— B20-10-% 


i= = E =5,13-10ºev 
1,60 - 1079 


(com dois algarismos significativos) 


O valor adotado, em MeV (10º eV), obtido com cál- 
culos realizados com mais algarismos significativos e 
expresso de forma mais conveniente, é 0,511. 

Como massa e energia de repouso são grandezas 

E, 


equivalentes, e sendo m = — é muito comum dizer 
C 


que a massa do elétron é de 0,511 MeV/c. 
A identificação dos conceitos de massa e energia 


torna ainda mais abrangente o princípio da conserva- 
ção da energia, um passo adiante em relação à primeira 
lei da Termodinâmica, que incorporou a energia térmica 
na conservação da energia. Agora estão incluídos tam- 
bém intercâmbios de massa-energia ocorridos num 
sistema isolado. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS JH 


6. Suponha que um pãozinho de 80 g, em repouso, 


fosse transformado em energia elétrica para 
acender uma lâmpada de 100 W (o que é apenas 
uma elucubração teórica, não há perspectiva de 
sua realização prática). Durante quanto tempo essa 
lâmpada ficaria acesa? 


(Dado: c = 3,0 -108 m/s.) 


RESOLUÇÃO 


Basta determinar a energia de repouso (E) corres- 
pondente a m = 80 g = 8,0 ; 107? kg. Da expressão 
E, = me, temos: 


E,=80-10-(3,0-1082=5E, = 7,2-108) 


Lembrando que a potência é a razão entre a energia 
e o tempo, o intervalo de tempo At em que uma 
lâmpada de potência P = 100 W ficaria acesa pode 
ser obtido pela razão: 


ie E 7210” 
po oo 


= At=7,2:108s 


Como um ano tem 3,2 + 10” s, essa lâmpada ficaria 
acesa durante 2,3 milhões de anos. 


- Sabendo que a massa de um próton é 1,67 -10-*'kg, 
determine a sua massa em MeV/ œ. 


(Dado: c = 3,00 - 108 m/s.) 


RESOLUÇÃO 


Da expressão da energia de repouso, E, = Mm: @, 
temos: 
E, = 1,67 -1077 (3,00 - 108)? > E, = 1,50-10"0]) 


Sendo que 1,00 eV = 1,60 - 10º J, podemos 
escrever: 


150-107? 
© 1,60107” 


5 E= 938; 108 eV => 


> E, = 938 MeV 


Logo, da equivalência massa-energia, a massa do 
próton é: m, = 938 Me V/Z. 


Observação: O valor mais aceito, obtido por cálculos 
com mais algarismos significativos, é 938,3 MeV/c. 
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8. Avalia-se que a potência total emitida pelo Sol é 
P=4,0-1028W, 


a) Quala perda de massa do Sol por segundo? 


b) Sabendo que a massa atual do Sol é de 2,0 - 10% kg, 
quanto tempo ele ainda teria de “vida” se essa 
perda fosse constante? 


(Dado: c = 3,0 - 108 m7s.) 


RESOLUÇÃO 


a) Se a potência emitida pelo Sol é de 4,0 - 10% W, 
pode-se concluir que ele perde a energia de 
4,0 - 10% J/s, Escrevendo a expressão E, = mc? 
na forma AE, = Amc?, sendo AE, a perda de 
energia correspondente à perda de massa Am, 


basta fazer AE, = 4,0 - 10% J para obter a perda 
de massa Am correspondente em 1,0 s. 

_ AE, is 4,0-10% m 

c (3,0-10º)? 


> Am=44:10ºkg 


Am 


b 


— 


Como a massa total do Sol é m = 2,0 + 10% kg 
e ele perde Am = 4,4 - 10º kg por segundo, 
o intervalo de tempo (At) que ele teria de 
“vida” se perdesse energia sempre nessa 
mesma proporção pode ser determinado pela 
expressão: 


m 2,0-10% 
At= SAt=— 3 
Am 4,4-10 


= At=45:102s 
Como um ano tem 3,2 - 107 s, nessas condições, 


o Sol existiria ainda durante 1,4 - 10º anos, ou 
14 trilhões de anos. 


Observação: Como a potência irradiada pelo 
Sol não é constante, essa perda de massa- 
-energia não é constante, por isso essa extrapo- 


lação é apenas uma conjectura para exercitar o 
nosso raciocínio, 


EXERCÍCIO TE 


7. Qualamassa de um corpo que, se fosse transforma- 
da em energia elétrica, poderia fornecer energia 
durante 10 anos a uma casa que consome 300 kWh 
por mês? 


(Dado: velocidade da luz no vácuo: 
c= 3,0 -108 m/s.) 


Energia e quantidade 
de movimento relativísticas 


Por meio da expressão da quantidade de movimen- 


to relativístico da página 240, 


e da expressão da energia total relativística apresenta- 


da na página 243, 


me? 


e, ainda, de uma trabalhosa manipulação matemática, 
pode-se obter a relação entre a energia total relativis- 
tica, E, e a quantidade de movimentos relativística, p: 


E= (pe + me 


Essa expressão nos ajuda a entender um pouco 
mais a equivalência massa-energia; basta fazerm = O 
para obtermos: 


E = pc 


que é a expressão da energia de partículas sem massa, 
como os fótons. (Na verdade, como vamos ver no final 
deste capítulo, atribuiu-se uma provável massa ao 
fóton resultante de considerações teóricas que estão 
muito além do alcance deste livro; mesmo assim, essa 
massa é incomensuravelmente pequena, mesmo em 
relação a partículas elementares como os elétrons, por 
isso ela pode ser considerada nula.) 

Essa substituição de m por zero implica também 


outra conclusão: 


Toda partícula com massa nula tem velocidade c. 


Essa conclusão tem duas implicações extraodinárias: 
|— existem partículas sem massa; 


Il — essas partículas só existem em movimento e sem- 


pre “viajam” com a velocidade da luz. 


EXERCÍCIO RESOLVIDOS 


9. Determine a energia totalrelativística de um próton 
com velocidade 2,40 - 10º m/s, em MeV. 


(Dados: massa do próton 
m=1,67:10-7kg;c=3,00-10ºm/s) 
RESOLUÇÃO 


De início, devemos determinar o módulo da quan- 
tidade de movimento p desse próton com essa velo- 
cidade, o que já foifeito no exercício resolvido 5. 


Obtivemos, então, p= 68:10" kg : m/s. 


Em seguida, da expressão da energia total 
relativística, temos: 

2 212 
E= (po) + (mc) > 


5 E= apo) + (mc) > 


E= Jes 107°- 3,00 +108)? + [167 -10-7 + (3,00 -10°}} 


> E = y 416-1072 + 2,261072 


=> E = 2,53 107? J (com dois algarismos significativos) 
Transformando em elétron-volt, temos: 

2,53107% 
= 160:10 > 
> FE = 1,58 - 10° eV (com dois algarismos significativos) 
Então: 
E = 1,58 - 10? MeV > E = 1580 MeV 


Observação: Esse valor corresponde à energia total 
relativística E do próton com a velocidade dada 
v= 2,40 : 108 m/s, 1,7 vez maior do que a sua ener- 
gia de repouso E, = 938 MeV obtida no exercício 
resolvido 7. 


EXERCÍCIO O 


8. Determine a energia total relativistica de um elé- 
tron com velocidade 2,90 - 108 m/s, em MeV. 


(Dados: massa do elétron 
m = 9,1- 1173'kg; c = 3,00 - 108 m/s) 
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10. Teoria da relatividade geral 


Um estudo da teoria da relatividade não ficaria 


completo se nos limitássemos apenas a teoria da rela 
tividade restrita — é importante conhecer a teoria da 
relatividade geral, que, como o próprio nome indica 


complementa e generaliza a primeira. No entanto, dada 
a complexidade conceitual e teórica dessa teoria, o seu 
estudo, no nível do Ensino Médio, só pode ser feito de 
modo introdutório e simplificado. Optamos por fazê-lo 


a seguir focalizando algumas das ideias mais impor- 
tantes dessa teoria, tendo como critério principal o 


interesse que possam despertar no leitor — aluno do 
Ensino Médio — e a adequação ao seu provável nível 
cognitivo. 

Assim como iniciamos nosso estudo da teoria da 
relatividade restrita por uma questão de Eletromag- 


netismo mal resolvida na época em que Einstein for- 
mulou essa teoria, iniciaremos este estudo por outra 
questão igualmente mal resolvida que foi a chave para 
que ele formulasse a teoria da relatividade geral. 


Inércia e gravitação 


A existência de uma relação entre inércia e gravita- 
ção foi percebida pelos físicos desde que ficou evidente 
a equivalência entre os conceitos de massa inercial e 
massa gravitacional, Veja as figuras: 


DI 


1 > 


SESDEC ms F 
DA omni 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Figura a Figura b 


Nas duas situações, a mola de constante elástica k, 
presa ao mesmo bloco, se alonga x, ou x, quando sobre 
ela é exercida a força F (em a) ou o peso P (em b). Ema, 
aforça F'comunica ao bloco (apoiado em um plano hori- 


zontal sem atrito) a aceleração G. 
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Trata-se de uma situação dinâmica em que a massa 
' = kx, 
do bloco pode ser obtida pela expressão m = a 
(obtém-se esse valor facilmente da segunda lei de 
Newton, Es = ma, e da lei de Hooke, F = kx, ambas 
expressas em módulo). 

Até o início do século XX essa massa era chamada 
massa inercial porque está relacionada apenas à inér- 
cia do bloco e determina o módulo da aceleração q por 
ele adquirida. Em b, o peso P alonga a mola até que o 
sistema fique em equilíbrio estático — nesse caso a 


massa do bloco pode ser obtida pela expressão 


kx, 
m = AD (obtém-se esse valor facilmente da 
a 


expressão do peso, P = mg, e da lei de Hooke, F = kx, 


ambas expressas em módulo). 


Essa massa era então chamada massa gravitacio- 
nal porque está relacionada apenas à ação gravitacio- 
nal exercida pela Terra sobre o bloco. 

Note que as expressões (1) e AD não mostram 
nenhuma relação física entre elas: enquanto em (1) (o) 
módulo da aceleração d é calculado por meio de fun- 
ções cinemáticas e esse cálculo independe do local 
onde essas funções são obtidas, em (1) o módulo de 9 
GM 
é calculado por meio da expressão g = E originária 


da lei da gravitação universal (volume 1, capítulo 18) e 


depende apenas da massa M e do raio r do planeta. 


É possível obter outras expressões semelhantes às 
expressões (1) e AD, que possibilitam a determinação 
das massas inerciais e gravitacionais por meio de situ- 
ações fisicamente distintas, mas todas as tentativas 
de encontrar diferenças entre o resultado do cálculo 
dos valores dessas duas massas, para um mesmo cor- 
po, fracassaram. 


Em 1909, o físico húngaro Roland Eötvös (1848- 
-1919) divulgou um trabalho em que demonstrou expe- 
rimentalmente a igualdade das medidas dessas duas 


massas com uma precisão de que 


100000000" ° 
o levou a postular a identidade entre essas massas — 
seria uma lei da natureza, uma afirmação sem nenhuma 
fundamentação teórica que a justificasse, o que com- 
preensivelmente deixava muitos físicos insatisfeitos, 
entre eles Einstein, que esperava encontrar essa funda- 
mentação pela generalização de sua teoria da relativi- 


dade restrita, 


O princípio da equivalência 


Em uma palestra realizada no dia 14 de dezembro de 


1922, na Universidade de Kyoto, no Japão (publicada na 
revista Physics Today, agosto de 1982, com o título 
How | created the theory of relativity, em português, 
Como eu criei a teoria da relatividade), Einstein expli- 
cou que, em 1907, dois anos depois de ter formulado a 
teoria da relatividade restrita, essa teoria ainda não o 
satisfazia porque não levava em conta o movimento de 
corpos acelerados e, principalmente, não possibilitava a 
compreensão da “relação entre inércia e peso”. Essa 
insatisfação o levou a refletir incansavelmente, até que 


um dia a solução surgiu por meio de uma ideia inacredi- 
tavelmente simples, “o pensamento mais feliz da minha 
vida”, como ele costumava dizer: 


Eu estava sentado em uma cadeira do meu escritório 
de patentes em Berna. De repente, um pensamento 
me ocorreu: se um homem cai livremente, ele não 
sente o seu peso. Fiquei surpreso. Esse experimento 
mental simples causou uma profunda impressão em 
mim, Foi o que me levou à teoria da gravidade. 


Na realidade, esse pensamento levou Einstein a 
encontrar a relação entre inércia e peso que ele tanto 
buscava, e foi essa descoberta que o levou à sua “teo- 
ria da gravidade”. Vamos procurar entender o que há de 
tão importante nesse pensamento tão singelo. Obser- 
ve as figuras abaixo: 


< 
4 


Ilustrações: Paulo Manzi/ 
Arquivo da editora 


Figura c 


Em c, está representado o interior de um vagão de 
trem que se move para a esquerda com velocidade V, no 


momento em que é subitamente freado com aceleração 


— q. Em consequência, dentro desse vagão o observa- 
dor vê três blocos de massas diferentes apoiados sobre 


a mesa sem atrito, que estavam em repouso antes da 
freagem, deslizarem para a sua frente, por inércia, com 
aceleração q; em d, uma pessoa e seu boné caem do 
telhado — sabemos que, se não houvesse a resistência 
do ar, ambos cairiam com a mesma aceleração g. (Essa 
ilustração se refere a outro modo que Einsten costuma- 
va apresentar sua ideia mais feliz: “para um observador 
em queda livre do telhado de uma casa não existe cam- 
po gravitacional durante a queda”.) 


Assim como os blocos não “sentem” nenhuma for- 
ça exercida sobre eles, pois se movem por inércia, a 
pessoa que cai não sente o próprio peso — essa foi a 
descoberta de Einstein. Em outras palavras, ele perce- 
beu que o movimento dos blocos originado da inércia é 
equivalente ao movimento da pessoa e do boné origi- 
nado da gravitação. Note que, nas duas situações, 
apesar de as massas dos blocos (em c) e da pessoa e 
do boné (em d) serem diferentes, as acelerações de F 
são as mesmas para todos os corpos, ou seja, a acele- 
ração decorrente da inércia ou da gravidade não 
depende da massa do corpo acelerado. Segundo rela- 
to do livro Sutil é o Senhor... — a ciência e a vida de 
Albert Einsten, de Abraham Pais (Rio de Janeiro: Nova 


Fronteira, 1995), esse fato reforçou em Einsten a con- 
vicção da identidade entre inércia e gravitação e o 
levou, em 1972, a formular o princípio da equivalência 
(a teoria da relatividade geralfoiapresentada em 1915). 

Para entender essa formulação, veja as figuras a seguir: 


Figura e 


Figura f 


O observador sentado no piso inferior de um 
foguete nota que, a partir de um determinado momen- 
to, o comprimento da mola se alonga x em relação ao 
seu comprimento anterior, Para ele, esse alongamento 
tanto pode ser causado pela aceleração gravitacional 
g da região do espaço em que esse foguete poderia 


ter estacionado (e) como pela aceleração G adquirida 
pelo foguete, de mesmo módulo e direção, mas de 
sentido oposto a g (f). 

Einstein concluiu que não é possível a esse obser- 
vador, sem saber ou observar o que ocorre externa- 
mente, distinguir essas situações — essa é a ideia bási- 
ca do princípio da equivalência: 


É impossível a um observador localizado em um 
recinto fechado saber por meio de qualquer experi- 
mento nele realizado, se está em repouso num local 
particular onde a aceleração da gravidade é g ou se 
está em movimento com aceleração @ de mesmo 
módulo e direção, mas de sentido oposto a Q. 
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Segundo Einstein, a partir do princípio da equiva- 
lência, foi possível encontrar uma interpretação satis- 
fatória “deste fato: conforme as circunstâncias, a mes- 
ma qualidade do corpo se manifesta ora como 'inércia' 
ora como 'gravidade' ('peso')" (A teoria da relatividade 
especial e geral, de Albert Einstein. Rio de Janeiro: Con- 
traponto, 1999, p. 58). As consequências desse princi- 
pio — e da teoria da relatividade geral dele originada — 
são inúmeras. Vamos tratar inicialmente da mais 
imediata: a relação entre força e aceleração inercial e 
peso e aceleração gravitacional. 

Sabemos que a força e a aceleração inercial se origi- 
nam da inércia dos corpos localizados em referenciais 
acelerados; não há agente físico material que as exerça, 
por isso ambas são habitualmente consideradas ficti- 


cias. Elas não teriam existência real, seriam um mero 
recurso de cálculo sem relação direta com a realidade 
física das situações em que ocorrem — é o caso da for- 
ça e da aceleração centrífugas. No entanto, se inércia e 
gravitação são fenômenos físicos equivalentes, deve- 
ríamos concluir, por coerência, que o peso de um corpo 


e a aceleração da gravidade também são entes ficti- 
cios; ou, ao contrário, aceita essa interpretação concei- 
tual da realidade do peso e da aceleração da gravidade, 
deveríamos considerar reais também as forças e ace- 
lerações inerciais. 

A razão para a condicionalidade expressa nessas 
relações se deve a uma ressalva importante nas situa- 
ções que justificam a equivalência entre inércia e gravi- 
tação: elas só podem ser consideradas de fato equiva- 
lentes se o campo gravitacional da situação e da figura 
da página anterior for uniforme, ou seja, o vetor qdesse 
campo deve ser constante, o que, em nosso planeta, só 
é válido em regiões de dimensões limitadas junto à sua 
superfície: como descrever essa situação se incluirmos 
nela o lado oposto do planeta? 


A ESCOLHA DE UMA INTERPRETAÇÃO 
CONCEITUAL 


Pode parecer estranha essa liberdade de escolha, 
mas ela é possível ao menos enquanto não se esta- 
belecer um consenso entre os físicos que a defina de 
um modo ou de outro, algo semelhante ao que ocor- 
reu em 2006 com os astrônomos em relação à classi- 
ficação de Plutão como planeta-anão, na Assembleia 
Geral da União Astronômica Internacional. 
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Segundo o texto de Feynman, ao qual já nos referi- 
mos na página 240, “Einstein concluiu que a gravidade 
podia ser considerada uma força fictícia pontualmente, 
e suas considerações o levaram a sugerir que a geo- 
metria do mundo é mais complicada que a Geometria 


euclidiana comum.” (Geometria euclidiana é o nome 
dado à geometria que estudamos nos currículos esco- 


lares.) Essa é a segunda consequência de que tratare- 
mos a seguir. 


De qualquer modo, considerar fictícias ou reais 
essas forças e acelerações não altera em nada a 


maneira como a Física descreve matematicamente a 


forças considera- 


realidade. Os físicos trabalham com 
das inerciais ou fictícias do mesmo modo que traba- 
lham com forças reais, exercidas por agentes mate- 
riais concretos. 


A grande maioria deles pouco se incomoda com 
isso, até porque vivemos em um planeta em rotação 


em que as forças inerciais não podem ser ignoradas, 


seus efeitos são indiscutivelmente reais, sobretudo 
quando estudamos fenômenos globais como as cor- 
rentes aéreas e marítimas que interferem direta- 
mente em nossa vida, determinando desde a trajetó- 
ria de furacões ou tufões até variações climáticas 
locais ou globais. 


A curvatura do espaço-tempo 


Se para o homem que cai do telhado o peso não 
existe, o que o faz cair? Em outras palavras, se o peso 


equivale a uma força inercial, não há causa que o exerça, 
o que implica a inexistência da atração exercida pelo 
campo gravitacional da Terra prevista pela teoria da 
gravitação universal de Newton. 


Einstein propõe uma nova compreensão da gravita- 
ção: os corpos não caem sobre a Terra porque ela os 
atrai, mas porque ela, ou melhor, a sua massa, deforma 
a configuração do espaço onde ela está — todos os 
corpos tendem, então, a cair — ou mover-se natural- 
mente para baixo — como se deslizassem em um imen- 
so tobogã até atingirem a superfície terrestre. 
Essa estranha ideia foi comprovada pela primeira 


vez por duas equipes de astrônomos, uma delas insta- 
lada no Brasil, em Sobral, no Ceará, que observou o des- 


vio da luz de estrelas próximas ao Sol durante o eclipse 
total do Sol ocorrido em 1919. 


Veja a figura (a escala da representação está muito 
exagerada para facilitar a compreensão). 


Posição aparente 


aR 
ATO 
a Posição real 
e 


Terra Sol 


A luz curva-se ao passar próximo do Sol, por isso a estrela é vista em 
uma posição aparente ligeiramente desviada da sua posição real. 


Em síntese, o caráter revolucionário da teoria de 


Einstein se apoiou em duas linhas de raciocínio. A pri- 
meira foi não atribuir o desvio da trajetória da luz a for- 
ças gravitacionais ou inerciais que pudessem agir sobre 


ela, pois os fótons, partículas constituintes da luz, não 
têm massa, condição essencial para que essas forças 
pudessem ser exercidas. A segunda, surpreendente e 
genial, foi buscar uma explicação para esse desvio fun- 
damentadana Geometria, levando em conta o princípio 
da propagação retilínea da luz, o princípio de Fermat 
(nome dado em homenagem ao matemático francês 
Pierre de Fermat [1601-1665], que o formulou em 1662) 
e a Geometria euclidiana. Segundo Fermat, a luz sem- 
pre percorre a distância entre dois pontos no menor 
tempo possível o que, na Geometria euclidiana, implica 
a luz percorrer essa distância em linha reta. Se adotar- 


mos uma geometria não euclidiana, essa implicação 
deixa de ser verdadeira. 
Veja a figura abaixo: 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Figura extraída de: GAMOW, G.; CLEVELAND, J. Física. 
Madri: Aguilar, 1974. (Obra original: Physics: Foundations and 
Frontiers. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1969. p. 341.) 


Imagine que três astrônomos, localizados em três 
asteroides, medissem os ângulos o, B e ydo triângulo 
formado pelas três posições por eles ocupadas no 
espaço com instrumentos muito precisos. Se o Sol não 
estivesse entre eles, a trajetória da luz por meio da qual 
cada astrônomo veria os outros dois coincidiria com as 


linhas retas tracejadas — eles obteriam então ângulos 
tais que a + B+ y= 180º, como estabelece a Geometria 
euclidiana. 

No entanto, se o Sol estivesse entre esses asteroi 


des, a curvatura dos raios de luz (linha cheia, na figura) 
faria com que os ângulos medidos seriam tais que 
o + B + y> 180º, diferente do que afirma a Geometria 

e 


euclidiana. Einstein conclui então que não é a luz qu 
se curva, é o espaço onde ela se propaga que é curvo; 
continua válido, portanto, o princípio de Fermat — a luz 


percorre a distância entre dois pontos no tempo mini- 
mo —, mas no espaço curvo isso não implica viajar em 


linha reta, pois nessa geometria elas não existem, mas 
em curvas geodésicas. Veja as figuras abaixo: 


Figura a 


Figura b 


Note que o segmento de reta AB traçado na super- 
fície plana (a) torna-se curvo na face externa de uma 
superfície cilíndrica (b), mas o segmento é o mesmo 
em ambas as figuras, portanto, tem o mesmo compri- 
mento e seria percorrido no mesmo tempo mínimo 
pela luz, como postula o princípio de Fermat, Curvas 
percorridas pela luz no tempo mínimo são chamadas 
geodésicas; é o caso da curva sobre a qual foitraçado o 
segmento curvo AB da figura b. 

Einstein concluiu então que a presença de corpos 
com massa deforma o espaço, mas como essa defor- 
mação é extremamente pequena, isso nunca foi perce- 
bido, o que vale para todos os efeitos relativísticos, que 
são imperceptíveis nas dimensões cotidianas das 
grandezas físicas por eles afetadas, por isso essas 
ideias nos parecem tão estranhas e se tornam tão difí- 
ceis de aceitar e compreender. 
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Para concluir esta apresentação, é importante 
entender por que nos referimos a essa deformação 
como curvatura do espaço-tempo e não apenas do 
espaço, como farífamos na Física clássica. A razão está 
no postulado da constância da velocidade da luz, que a 
tornou independente do referencial, 

A consequência desse princípio foi tornar depen- 
dentes do referencial tanto as medidas dos compri- 
mentos como as do tempo. Assim, o tempo deixou de 
ser absoluto e, por isso, em eventos relativísticos, para 
a localização de um ponto, são necessárias além das 
coordenadas cartesianas x, y, z do espaço, a coordena- 
da t, do tempo: a descrição do movimento de um ponto, 
portanto, depende das coordenadas do espaço e do 
tempo, ou seja, do espaço-tempo. Veja a figura abaixo: 


| 
1X34 Yor Zar t, 
l 


| 
žy Yir Zir t | 
| 1 


A luz da lanterna sai de A e passa por B percorrendo a curva 
geodésica AB. 


Para descrever a trajetória curva da luz entre os 
pontos A e B é preciso conhecer as coordenadas xy Y, 
e z, do ponto A até as coordenadas x,, ye z, das posi- 

N n n 
ções do ponto B no espaço e as correspondentes coor- 
denadas t, do tempo em que a luz passa por A à coor- 
denada t, do tempo em que passa por B; portanto, uma 
descrição no espaço-tempo. Vale a pena encerrar esta 
sintese da relatividade geral com uma citação do físico 


russo-americano George Gamow (1904-1968), um 


dos físicos e divulgador da ciência mais importantes do 


século passado. 
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Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Segundo ele: 


“LJ a teoria da relatividade de Einstein dá uma 
interpretação geométrica à teoria newtoniana da 
gravitação universal: em vez de dizer que a propa- 
gação da luz e o movimento dos corpos materiais 
são forçados a desviar-se das trajetórias retilineas 
por causa da força da gravidade, dizemos que tal 
movimento ocorre ao longo das linhas 'mais retas' 
(geodésicas) em um espaço curvado pela presença 
de massas gravitacionais.” 

(GAMOW, G,; CLEVELAND, J. Física. Madri: Aguilar, 1974. 


Obra original: Physics: Foundations and Frontiers. New Jersey: 
Prentice-Hall Inc, 1969. p. 343.) 


EXERCICIOS HR 
9. Apesar de praticamente em desuso, alguns di- 
cionários ainda apresentam a locução força de 
Einstein. É o caso do Dicionário eletrônico Houaiss, 


que assim a define: 


“f. de Einstein 

Rubrica: Física. 

Força inercial que existe apenas para um observa- 
dor solidário a um referencial animado de acelera- 
ção linear em relação a um referencial inercial 
(sem aceleração); força de inércia [Como toda for- 
ça inercial, pode ser eliminada, passando-se a um 
referencial inercial. ]” 


a) Faça no seu caderno uma cópia simplificada da 
figura c (página 247) apenas com os três blo- 
cos sobre a mesa. Desenhe nela as forças de 
Einstein exercidas sobre cada bloco. Justifique 
as características escolhidas para cada vetor 
que representa cada uma dessas forças: módu- 
lo, direção e sentido. 


b) Essas forças são reais ou ficticias? Justifique. 


10. Os melhores resultados obtidos durante o eclipse 
total do Sol de 1919 foram conseguidos pela equipe 
de astrônomos que o observou no Brasil, em Sobral, 
no Ceará. Faça uma pesquisa desse evento procu- 
rando investigar não só o seu aspecto científico e 
sua repercussão no Brasil e no exterior, mas tam- 
bém sobre a interação entre os cientistas estran- 
geiros e a população de Sobral. 


11. Conclusão 


Este capítulo sintetizou as ideias que nos parece- 
ram mais relevantes da teoria da relatividade para um 
curso de Física do Ensino Médio. Como você pôde ver, a 
complexidade dessa teoria não é maior do que a dos 
demais ramos da Física clássica, Não é difícilcompreen- 
der as ideias que ela apresenta; a grande dificuldade 
está em aceitá-las. 

A Física clássica, construída pelos físicos até o início do 
século XX, abordava o universo na escala do ser humano, 
das dimensões do espaço-tempo do nosso dia a dia. E, 
nessa escala, essas dimensões eram absolutas, imutá- 
veis e estavam de acordo com o nosso senso comum. Por 
isso, era mais fácil aceitar suas leis e princípios. 

Mas a própria Física clássica nos levou mais longe, a 
desvendar as regras dos fenômenos do microcosmo e 
do macrocosmo. A lógica desse universo, que ultrapas- 
sa as dimensões da nossa escala do espaço-tempo, 
mostrou-se diferente daquela a que nos habituamos e 
que moldou nossas estruturas de pensamento, 

Os paradoxos e impasses a que a Física clássica nos 
conduziu tornaram-se a senha que tivemos de decifrar 
para a nossa entrada nesse novo universo. Como num 
imenso video game, foram e estão surgindo novas 
telas, apresentando novos enigmas, paradoxos e 
impasses a serem decifrados e superados. 

Novas regras, novas leis e princípios físicos estão 
sendo criados para compreender esse novo universo. 
A teoria da relatividade restrita mostrou alguns deles: 


e 3 simultaneidade não existe; 

e 3 medida do tempo não é a mesma quando realizada 
em referenciais inerciais com velocidades diferentes; 

e a medida do comprimento de um corpo se reduz na 
direção do seu movimento quando realizada de um 
referencial externo a esse movimento; 

e há partículas sem massa, pura energia, “condenadas 
a sina" de se moverem, enquanto existirem, com a 
velocidade da luz. 

e não há diferença entre inércia e gravitação; a massa 
dos corpos encurva o espaço e altera sua geometria: 
nele os corpos não são forçados a desviar-se das 
trajetórias retilineas por causa da força da gravidade, 
mas porque esse movimento ocorre ao longo das 
inhas “mais retas" (geodésicas) desse espaço. 


Há também a Física quântica, ainda mais revolucionária 
do que a relatividade, com impacto mais significativo em 
nossa vida, tanto do ponto de vista científico e tecnológico 
como filosófico; será abordada nos próximos capítulos, 


Uma observação final. No início deste capítulo apre- 
sentamos o paradoxo do tapete mágico e ainda não 
apresentamos a sua solução. Ela é dada pela teoria da 
relatividade restrita aplicada ao Eletromagnetismo, 

Embora complexa e fora do alcance deste livro, a 
ideia principal é razoavelmente simples. Não existem 
campo elétrico e campo magnético independentes 
entre si, Existe um único ente, o campo eletromagnéti- 
co. O eletroimã não gera apenas um campo magnético, 
mas um campo eletromagnético, cujos vetores campo 
magnético e campo elétrico se inter-relacionam de 
acordo com as transformações relativísticas. 

Se, para a menina, a esfera carregada se movimenta 
em consequência de uma força magnética gerada pelo 
campo magnético, para o menino, essa esfera carregada 
se movimenta por causa de uma força magnética e uma 
força elétrica geradas por um campo eletromagnético. 
Tanto para ela como para ele o fenômeno é o mesmo: a 
esfera carregada abandona a almofada e passa a des- 
crever círculos. Para ela, em espiral, em torno de um eixo 
vertical até cair no chão; para ele, soma-se a essa espiral 
o seu movimento de afastamento em relação à esfera, 
por causa de um campo elétrico que aparece numa dire- 
ção perpendicular ao campo magnético. 


trajetória da 
esfera 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Para a menina, a esfera descreve 
círculos concêntricos até cair. 


Para o menino, a esfera sai de suas mãos e 
descreve uma espiral para trás até cair. 
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ATIVIDADE PRÁTICA 


Curvatura do espaço-tempo Para ajudá-lo em suas respostas às questões que 
vamos propor a seguir, colocamos abaixo uma foto do que 
você deve ter observado (figura a) ao lado da figura da pági- 
na 249 (figura b), que representa a trajetória da luz prove- 
niente de uma estrela próxima ao Sol durante o eclipse total 
em que se comprovou o desvio dessa trajetória. 


Esta atividade simula a explicação dada por Einstein 
para o desvio da trajetória da luz proveniente de uma 
estrela ao passar próximo ao Sol durante um eclipse total. 
Ela vai ajudá-lo a entender como a trajetória retilnea da 
luz num espaço euclidiano pode tornar-se curva em um 
espaço curvo. --=="00 


- ` 
* ` 


Para realizá-la, você vai 
precisar apenas de uma folha 
de papel sulfite ou cartolina, 
lápis, compasso e tesoura. De 
início, desenhe com o com- 
passo, no papel sulfite, a figu- 
ra ao lado: 


Reprodução/Arquivo da editora 


Paulo Manzi/ 


Arquivo da editora 


São dois círculos concêntricos de raios 3,0 cm e 8,0 cm 
para que se obtenha uma faixa circular de 5,0 cm de largura, 
da qual você deve recortar um setor angular de 50º. Restará 
a região azul, com uma aba estreita para colar e fechar o 


Figura a 


setor angular, formando um tronco de cone (todas as medi- Posição aparente 
das dadas são sugestões, pequenas variações não vão alte- K 


rar o resultado final da atividade). agr ERE i 
HAEN osiçao rea 


Antes de colar os lados do setor angular, deve-se tra- O 
, OR A Estrela 
çar a semirreta vermelha próxima ao círculo menor. o 


Terra 

Em uma extremidade, desenhe um pequeno círculo 
azul ou cole uma foto-miniatura para representar a Terra. Figura b 
Em seguida, cole as laterais do setor angular que contém a 


semirreta vermelha na face interna do tronco de cone for- 


mado. Veja as figuras: Em seguida, responda: 


1. Essa curva vermelha que você observou, igual a esta da 
foto, é geodésica? Por quê? (Você pode fundamentar a 
sua resposta na forma como realizou a montagem, pois 
essa curva é a própria semirreta vermelha traçada 
antes da montagem do tronco de cone). 


2. Por que é importante para a teoria da relatividade geral 
demonstrar que essa curva é geodésica? 


3. Como vimos, se a luz não tem massa, não pode ser atraí- 
da gravitacionalmente pelo Sol, o que a foto e a figura 
enganosamente parecem mostrar. Como a curvatura da 
face lateral do tronco de cone, onde a semirreta foi tra- 
cada, pode explicar a curvatura da trajetória da luz? 


Reprodução/Arquivo da editora 


Agora você está pronto para realizar a atividade. Ela 


se resume em apoiar o tronco de cone sobre uma mesa 4. Procure pesquisar como seria a forma dessa curvatura 


plana e horizontal com a face menor para baixo, como está do espaço se o Sol estivesse no centro do círculo menor. 
na figura acima, e olhar verticalmente para baixo, focali- Comente a validade da opção pela superfície lateral do 
zando sua atenção na semirreta vermelha, tronco de cone para essa simulação. 
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Espectros de algumas estrelas do 
aglomerado das Plêiades, 
localizado na constelação de Touro. 


O espectro da luz branca, estudado pela primeira vez por Newton no século XVII, deu origem 
a espectroscopia, tecnologia que se tornou uma das chaves para a descoberta tanto da 
estrutura da matéria, no microcosmo, como dos componentes das estrelas, no macrocosmo. A 


foto acima, obtida com um pequeno e estreito prisma colocado à frente de um telescópio, mos- 
tra os espectros de algumas estrelas mais brilhantes da constelação de Touro — cada faixa cor- 
responde a uma estrela. A análise dos espectros permite conhecer a composição química e a 
temperatura dessas estrelas. A chave para a decifração desse enigma de rara beleza foi tam- 
bém uma das causas da revolução conceitual que deu origem à Física quântica. O estudo histó- 
rico e teórico da primeira parte dessa revolução, da compreensão da natureza dos espectros da 
radiação eletromagnética à estrutura dos átomos, é o assunto deste capítulo. 


Dr Jueg Alena/SPL/Latinstock 


1. Descargas em tubos com gases 
rarefeitos e espectroscopia 


Nos dois últimos capítulos deste livro, vamos fazer 
uma abordagem um pouco diferente da dos demais, 
dando prioridade à história das ideias e descobertas 
que revolucionaram a Física do final do século XIX às 
primeiras décadas do século XX, 

Assim como foi preciso quase três décadas para que 
a comunidade científica assimilasse as novas ideias, é 
essencial que você acompanhe o desenvolvimento des- 
se processo para que possa também, como os físicos 
que dele participaram, reformular suas concepções. 

Algumas dessas novas ideias já foram antecipadas 
nos capítulos anteriores: o quantum de luz e a teoria da 
relatividade. São certamente parte da revolução con- 


ceitual experimentada pela Física nesse período. 

A história começa na metade do século XIX, mas se 
concentra na transição desse século para o século XX, um 
dos mais extraordinários períodos da história da Física. 
Uma das grandes linhas de pesquisa que se desen- 
volviam naquela época estava relacionada à natureza 
dos raios catódicos, descargas elétricas em tubos de 
vidro com gases rarefeitos, que se originavam do cátodo, 
terminal metálico do interior do tubo ligado externamen- 


te ao polo negativo de uma fonte de tensão. As desco- 
origem no estudo 
dessas descargas, que produziam bonitos e intrigantes 
efeitos luminosos dentro do tubo ou nas suas paredes, 


bertas dos raios X e do elétron têm 


Jean-Loup Charmet/SPL/Latinstock 


Alguns tubos antigos de raios catódicos e 
seus efeitos (ilustrações de 1883). 
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Num tubo de raios catódicos moderno, veem-se a fluorescência 
esverdeada das paredes e a sombra da cruz de malta. 

Outra linha de pesquisa era a espectroscopia. Origi- 
nária do fenômeno da dispersão da luz branca com um 
prisma, descoberto por Newton (capítulo 8, volume 2), 
ela foi aperfeiçoada ao longo do século XIX e, além do 
prisma, passou a utilizar também redes de difração 
capítulo 11, volume 2). Em meados do século XIX, já 


havia um instrumento específico para pesquisas nessa 
área, o espectroscópio. 

Veja um exemplar desse instrumento, fabricado no 
final do século XIX, na foto: 


Espectroscópio com rede de difração (ainda hoje se utilizam 
modelos semelhantes para atividades didáticas). 


Uma fonte de luz emitida por um elemento ou mate- 
rial a ser estudado (hidrogênio, hélio, água, gás carbôni- 
co, cloro, mercúrio, etc.) é colocada à frente da objetiva 


da luneta da direita. Essa luz, depois de atravessar uma 
fenda estreita, passa por uma rede de difração (ou um 
prisma) colocada sobre uma plataforma móvel e se dis- 
persa. Essa dispersão é examinada visualmente por 
meio da ocular da luneta da esquerda: movendo a ocular, 
localizam-se as diferentes radiações em que a radiação 
original se decompõe e medem-se os respectivos 
ângulos por meio de uma escala fixada em uma base cir- 


cular móvel acoplada às lunetas. 


Andrew Lambert Photograph/SPL/Latinstock 


SSPL/Getty Images 


Para cada ângulo obtém-se um comprimento de onda (ou frequência) correspondente: a esse conjunto de valores 
de comprimentos de onda dá-se o nome de espectro (do elemento ou material), em geral representados graficamen- 
te por uma faixa horizontal com listras verticais — linhas espectrais — com as cores da radiação, como são vistas por 
meio do espectroscópio (no caso do espectro visível). 

Veja a figura abaixo: 


400 
|434 [410,1 


500 


501 5| [492,1 [971 3 [447,1 


700 600 500 400 
Hélio $He 
6234] [6152 579) |577 [546,1 [502,5 4358] 407,8) [404,7 


Co eo e em mato o a ie 


700 SA 
Mercúrio “aoHg 


Espectros do hidrogênio, hélio e mercúrio: os números acima das linhas coloridas são os comprimentos de onda da radiação, 
em nanômetros; a localização de cada linha no espectro é indicada na escala horizontal branca logo abaixo. 


Apesar de a espectroscopia ter tido um grande desenvolvimento durante a segunda metade do século XIX e o início 
do século XX, físicos e químicos enfrentavam o constrangimento de não serem capazes de dar nenhuma explicação para 
esses misteriosos valores de comprimento de onda ou frequência em que a luz se dispersava. 

Mas não eram apenas os espectros de elementos químicos que desafiavam a compreensão dos cientistas da 
época; a variação da forma dos espectros também era inexplicável: a radiação emitida por corpos aquecidos não 
apresenta linhas, é contínua, 


Os espectros se mostraram uma ferramenta extremamente útil para a Química, pois são uma espécie de “impressão 
digital" de cada elemento ou substância, o que permite identificá-los em qualquer material — basta tornar esse material 
incandescente e analisar as radiações (linhas espectrais) emitidas. 
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Fonte: <http:/library.thinkquest.org/19662/low/ing/model-bolv.html>. Acesso em: 14. jan. 2010 


The Nature ConservancyiThe 
Global Invasive Species Team 


Centre For Research in String 


Theory/ University of London 


Veja a figura abaixo: 


Espectro visível de um corpo aquecido. 


Independentemente do material de que é feito o cor- 
po, a emissão de luz começa quando a temperatura do 
corpo se aproxima de 2000 °C. A gradação de cores é 
sempre a mesma, mas a temperaturas mais baixas pre- 
domina o vermelho, correspondente aos comprimentos 
de onda maiores (ou às frequências menores); à medida 
que a temperatura aumenta aparecem também radia- 
ções de menor comprimento de onda (ou maior frequên- 
cia) e as demais cores vão aparecendo; o espectro acima é 
obtido a uma temperatura próxima dos 6 000 °C, 

O modo que os físicos e químicos escolheram para 
estudar esse espectro sem linhas foi rastrear a intensida- 
de da radiação recebida e analisá-la por meio de um gráfico 
intensidade x comprimento de onda (ou frequência). Esse 
gráfico resultou em uma curva desconhecida e trouxe pelo 
menos mais duas questões que a Física da época não con- 
seguia responder: qual a função matemática que origina 
essa curva? Qual a justificativa física para essa curva? 


O primeiro desses gráficos que descrevem a intensi- 
dade da radiação contínua de corpos foi construído pelo 
físico alemão Joseph von Fraunhófer (1787-1826). Veja 
figura a seguir, que mostra a curva obtida experimental- 
mente por Fraunhófer em 1814, As letras abaixo da curva 
correspondem a determinados comprimentos de onda, 
As linhas verticais, originalmente pretas, traziam mais 


um problema, ao qual vamos nos referir mais adiante. 


fab) 


Za Faunbgors Mh Dankshi 15144. 


Curva da intensidade do espectro da luz solar em função do 
comprimento de onda. 


Em síntese, a natureza dos raios catódicos e dos 
espectros foram duas das grandes linhas de pesquisa 
da Física desde meados do século XIX e início do século 
XX. Vamos iniciar nossa introdução à Física moderna 
pela primeira delas. 
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2. Raios catódicos, raios 
beta e elétron 


A descoberta da natureza dos raios catódicos foi, de 
certo modo, uma consequência da própria evolução do 
conhecimento físico na época. Em meados do século 
XIX, apesar de a ideia do fluido calórico estar pratica- 
mente abandonada (veja capítulo 14 do volume 2), ainda 
prevalecia o modelo dos fluidos para a eletricidade e o 
magnetismo. Por isso, acreditava-se que os raios cató- 
dicos fossem jatos de um fluido que emergia do cátodo. 
Mais tarde essa ideia foi abandonada e passaram a pre- 
valecer outras duas hipóteses principais: esses raios 
poderiam ser radiação eletromagnética ou feixes de 
partículas portadoras de eletricidade. 
Em 1887, o físico alemão Hermann Helmholtz (1821- 
-1894) afirmava que, se admitimos a existência de áto- 
mos para as substâncias, devemos admitir que a eletri- 
cidade também “está dividida em porções elementares 
que se comportam como átomos de eletricidade”. Na 
literatura científica alemã da época, essa partícula era 
conhecida como o “quantum elementar de Helmholtz". 
Em 1891, o físico irlandês George Stoney (1826- 
-1911) sugeriu dar a esse “átomo de eletricidade" o nome 
de elétron, mas foi em 1895 que o físico francês Jean Perrin 
realizou um experimento que comprovou a hipótese de que 
os raios catódicos tinham carga elétrica negativa, o que 


reforçava a ideia de que eles seriam feixes de partículas. 


JEAN PERRIN 


Jean Perrin (1870-1942), físico 
francês, começou suas pesquisas 
sobre raios catódicos e raios X. 

Seu primeiro e célebre trabalho 
sobre os raios catódicos, realizado em 
1895, demonstrou a natureza elétrica 
desses raios, uma das bases para a 
descoberta de Thomson (falamos dele 
na próxima página). Perrin estudou, 
ainda, o efeito dos raios X na condutividade dos gases, 
trabalhou na pesquisa sobre fluorescência, desintegra- 
ção do rádio e na emissão e transmissão do som. Seu 
trabalho mais importante foi o estudo dos coloides e do 
movimento browniano. Por esses estudos, ele provou de 
forma irrefutável a descontinuidade da matéria, o que 
lhe valeu o prêmio Nobel de Física de 1926, assim jus- 
tificado pela academia sueca: “por seu trabalho sobre a 
descontinuidade da estrutura da matéria e especialmen- 
te por sua descoberta do equilíbrio de sedimentação”. 

Perrin fugiu para os Estados Unidos em 1940 
(quando a França foi invadida pelos nazistas), onde 
morreu em 1942. 


Album/Akg Images/Latinstock 


Jean-Baptiste 
Perrin, foto da 
Fundação Nobel. 


Vale a pena reproduzir as palavras de Perrin, que nos 
dão uma visão do pensamento científico da época: 

“Alguns físicos pensam do mesmo modo que 
Goldstein, Hertz e Lenard: esse fenômeno [os raios 
catódicos] é como a luz, decorre de vibrações no éter, 
ou é luz mesmo, de pequeno comprimento de onda. 


É facilmente compreensível, portanto, que esses raios 
devam ter trajetória retilinea, excitem a fosforescência 
e afetem placas fotográficas. 

Outros, como Crookes e J. J. Thomson, pensam que 
esses raios são formados de matéria negativamente 
carregada movendo-se a grande velocidade e, sob 
esta hipótese, suas propriedades mecânicas, assim 
como a forma como elas se curvam em um campo 
magnético, são imediatamente explicadas.” 

Perrin afirma então que, com base nesta última 
hipótese, planejou alguns experimentos para os quais 
construiu duas montagens. É suficiente descrever aqui 
o primeiro deles, em que foi usado o equipamento ilus- 
trado na figura abaixo: 


E A~ B F 
a B N 
H D————— CC G 


EI. 


Nature/Arquivo da editora 


Trata-se de um tubo de gás rarefeito em que Né o 
cátodo e EFGH o ânodo, um cilindro com uma abertura 
(B) que fica na mesma direção de outra abertura (a) de 
um segundo cilindro ABCD ligado a um eletroscópio (El). 
O procedimento experimental foi bastante simples: 
estabelecida a diferença de potencial adequada, os raios 
catódicos foram emitidos do cátodo N para o ânodo, 
passando pelas duas aberturas 8 e a e eletrizando o 
cilindro interno (ABCD) onde esses raios colidem. Essa 
eletrização se manifestava externamente por meio de 


um eletroscópio, Em todos os seus experimentos, 
Perrin verificou que o eletroscópio adquiriu carga nega- 
tiva. Para comprovar que essa carga se originava dos 
raios catódicos, Perrin colocava o tubo dentro de um 
campo magnético que desviava o feixe, que assim não 
atingia o cilindro ABCD; como ele previa, nesse caso o 
eletroscópio não se carregava. Segundo suas próprias 
palavras: “Em síntese, o cilindro de Faraday [ABCD] tor- 


na-se negativamente carregado quando os raios cató- 
dicos nele penetram, e somente quando penetram; os 
raios catódicos são, portanto, carregados de eletricida- 
de negativo”, 


A figura e as citações foram extraídas do artigo 
New experiments on the kathode rays, de Jean Perrin 
de 1895, publicado na 
p. 298-9, jan. 1896; disponível em <«www.chemteam. 
info/Chem-History /Perrin-1985.html>. Acesso em: 13 
jan. 2013. 

Em 1894, J. J. Thomson, físico inglês a quem Perri 


revista Nature, v. 53, 


5 


se refere na primeira citação, já havia feito uma avalia- 
ção experimental da velocidade dos raios catódicos 
e obtido cerca de 200000 m/s, valor 1500 vezes 
menor do que a velocidade da radiação eletromag- 
nética. Esse dado e o resultado da experiência 
de Perrin deram a Thomson a convicção de que os 
raios catódicos eram de fato feixes de partículas 
carregadas, o que ele comprovou por meio da experiên- 


cia descrita na página seguinte, pela qual obteve ainda 


a razão carga/massa EE dessas partículas. 
m 


J. J- THOMSON 


Joseph John Thomson 
(1856-1940), físico inglês, 
passou a dedicar-se à Físi- 
ca experimental a partir de 
um trabalho teórico seu, de 
Matemática, realizado em 
1883, em que estudava vór- 
tices em forma de anéis. 
De acordo com alguns 
físicos teóricos da época, 


E. O. Hoppé/Corbis/Latinstock 


esses vórtices poderiam 

ser modelos de átomos no 

éter eletromagnético, o que Joseph John Thomson, 
foto da Fundação Nobel. 


Thomson considerou um 
equívoco. Um ano depois, 
tornou-se professor de Física experimental em 
Cambridge, onde sucedeu Lorde Rayleigh, até 1918. 
Em 1896, Thomson realizou o mais brilhante traba- 
lho de sua vida — um estudo sobre os raios catódi- 
cos que culminaram com a descoberta do elétron, 
que ele anunciou durante uma de suas aulas no cur- 
so noturno da Royal Institution, no dia 30 de abril 
de 1897. 

Em 1906, J. J. Thomson recebeu o prêmio Nobel 
de Física, segundo a academia sueca, “em reconhe- 
cimento pelos seus grandes méritos em pesquisa 
teórica e experimental sobre a condutividade elé- 
trica dos gases”. Curiosamente, seu filho, George 
Thomson (1892-1975), receberia o prêmio Nobel de 
Física de 1937 por experimentos que mostravam a 
natureza ondulatória dos elétrons. 
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A figura abaixo mostra o desenho original do tubo 
usado por Thomson para a realização do seu experi- 
mento, descrito a seguir (esta figura e as citações a 
seguir foram extraídas do artigo Cathode Rays, de J. J. 
Thomson, publicado na revista Philosophical Magazine, 
v. 44, p. 293, 1897. Disponível em: <http://web.lemoyne. 
edu/-GIUNTA/thomson1897.html>. Acesso em: 13 jan. 
2013). 


Philosophical Magazine, 
1897/Arquivo da editora 


Os elétrons emitidos do cátodo C são acelerados 


pela diferença de potencial entre o cátodo e os ânodos 
A e B. Em cada ânodo há uma fenda para garantir que 
esses raios passem entre duas placas de alumínio (D e 
E) e incidam na parede do tubo à frente, onde produ- 
zem uma pequena e nítida mancha fosforescente. Uma 
fita graduada, colada externamente ao tubo, permite a 
medida da deflexão do feixe. 

Thomson verificou que, com alto vácuo, os raios 
eram defletidos sempre que as placas de alumínio eram 
conectadas aos terminais de uma bateria: eram “rebai- 
xados quando a placa superior era ligada ao polo nega- 
tivo da bateria, a de baixo ao positivo, e elevados quan- 
do a placa superior era conectada ao polo positivo, a de 
baixo ao negativo”, Por meio dessa deflexão, Thomson 


determinou inúmeros valores para a razão carga-mas- 
sa dos corpúsculos que formavam os raios catódicos, 


i a @ ; 
Em valores atualizados, essa razão —, em que e éa 


e 


carga do elétron e m, é a sua massa. Assim: 


E = is ul Ci 
m 


E 


Para entender como, desse valor, Thomson concluiu 
o que eram esses corpúsculos, apresentamos a seguir 
este breve relato extraído da palestra por ele proferida 
quando recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1906, que 
sintetiza de modo simples e claro o seu raciocínio. (A 


integra dessa palestra está disponível em: <«www.nobel 


prize.org/nobel prizes/physics/laureates/1906/ 
thomson-lecture.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2013.) 


“Antes de os raios catódicos serem estudados, o íon 
de hidrogênio obtido por meio da eletrólise de líquidos 
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, e 
era o sistema com o maior valor conhecido de —, e, 
m 


nesse caso, esse valor era apenas 10“: portanto, o valor 


e ; Edi 
— do corpúsculo dos raios catódicos é 1700 vezes 
m 


maior que o valor correspondente para o íon hidrogênio 
[em unidades da época o valor por ele obtido foi 1,7 + 10º]. 
Essa discrepância deve se resolver em uma de duas 
maneiras: ou a massa do corpúsculo deve ser muito 
pequena comparada com a do átomo de hidrogênio, 


que até recentemente era a menor massa reconhecida 
na Física, ou então a carga do corpúsculo deve ser mui- 


to maior que a do átomo de hidrogênio. Mas, como tem 
sido demonstrado por um método que vou descrever 
brevemente, sabe-se que a carga elétrica é pratica- 


mente a mesma nos dois casos; portanto isso nos leva 

a conclusão de que a massa do corpúsculo é apenas 
1 ; a = ; S 

—— da do átomo de hidrogênio. Então, o átomo não é 

1700 

o limite final da subdivisão da matéria: nós devemos ir 

além e chegar ao corpúsculo. [...]" 


Esse corpúsculo, como sabemos, é o elétron. 


EXERCÍCIO RESOLVIDOS 


1. Num tubo construído para a realização da expe- 
riência de Thomson há dois pares de placas paralelas 
entre si O primeiro, logo depois do cátodo, com o 
auxílio de duas bobinas, seleciona os elétrons que 
o atravessam horizontalmente; o segundo par de 
placas, de comprimento L = 5,0 cm, desvia a trajetória 
desses elétrons. No interior do primeiro há dois 
campos, elétrico e magnético, perpendiculares entre 
si, de módulos E = 40-10ºV/m e B=5,0-10"*T; no 
interior do segundo só permanece o campo elétrico, 
orientado verticalmente para baixo. Elétrons emitidos 
pelo cátodo atravessam esses campos, penetram 
entre duas placas de alumínio e as atravessam 
horizontalmente, Em seguida, atravessam o outro par 
de placas de comprimento L = 5,0 cm. Determine: 


a) a velocidade dos elétrons que atravessam 
horizontalmente o primeiro par de placas; 


b) o desnível vertical y desses elétrons, em relação 
ao nível inicial, ao sair do interior do segundo par 
de placas, 


(Dado: razão € = 1,8 - 10" C/kg; despreze a 
m 


ação do campo gravitacional da Terra.) 


RESOLUÇÃO 


a) Se os campos elétrico e magnético são per- 
pendiculares entre si, só mantêm na direção 
horizontal aqueles elétrons cuja velocidade tem 


módulo v = - | Temos então: 
_ 4,0 -10° 
5,0. 1074 


b) O movimento dos elétrons dentro das placas 


v=5 >v => v= 8,0 -10°m/s 


equivale a um lançamento horizontal invertido, 
em que a aceleração é devida apenas à ação do 


vetor campo elétrico Ë. Veja a figura: 


Desprezando a ação da gravidade, a aceleração 
adquirida pelos elétrons se deve à força resultante 


exercida sobre eles, de módulo F, = F = E - e, devida 
apenas à interação do elétron de carga e com o campo 
elétrico, por meio do vetor campo elétrico È. Logo, 
como a carga de elétron é negativa, a força resultante 
e a aceleração têm a orientação vertical para cima. 


Sendo dados o módulo de É e a razão e da segunda 
m 
lei de Newton, obtemos o seu módulo: 


P= msd sose 
m m 

=50=4,0:10º:18:10"= 

5 0=72:10“m/s? 

De acordo com o referencial adotado na figura, sendo 

t = 0 instante que um elétron passa pela origem 

(O) com velocidade horizontal constante de módulo 

v, = v, a função da posição no eixo x é: 

x=x, + vi=>>x=vi=sx=80-10"t © 

e a função da posição no eixo y é: 


1 


YE mt ue eys shan rss 


1 
2 
>y=36:10“-2 (1) 

O desnível y é a ordenada y do elétron no instante 
em que ele abandona a região entre as placas, ou 
seja, na abscissa x = L = 5,0 : 107? m. 


EXERCÍCIOS 


De (1), temos; 
x=80:10º-t=>L=80-10º-t= 

=> 50:10 =8,0-10º.t=>t=6,3:10"s 
Voltando em (ID), obtemos: 
y=36:10"-2>y=3,6-10*-(6,3-10) > 
>y=14:10m>y=14em 
Observações 

1) Optamos por uma solução numérica e pela in- 


versão do problema de Thomson ot conhecia 


para tornar mais acessível a 


e 

y e determinou — 
m 

solução, mas pode-se obter com facilidade uma 


expressão literal que relacione y e a razão Es 
e CB? 
y=—: (=) (verifique!). 


2º) Não é possível nem necessário medir direta- 
mente o valor de y, esse valor é obtido indire- 
tamente pelo deslocamento Y medido na tela 
(veja a figura). 


A figura está fora de escala; a curva inicial no começo da trajetória 
foi considerada desprezível. 


1. Como você acha que deveriam ser as raias espec- 


trais da segunda figura da página 256 de acordo 
coma Física clássica? Elas deveriam ser igualmente 
espaçadas ou poderiam ter a forma que têm, com 
distâncias irregulares? Justifique. 


« Afigura a seguir mostra o tubo usado por Thomson 


e a trajetória do feixe dos raios catódicos que o 
atravessa. Qual a curva descrita por esse feixe? 


Justifique. 
+ 


l 
> 
(es) 
| | 
Philosophical Magazine, 
1897/Arquivo da editora 
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3. Radiação térmica 


A compreensão do espectro da radiação térmica, 
outra das indagações não respondidas pela Física até o 
final do século XIX, começou com a compreensão da 
natureza do calor. 

No início do século XIX, acreditava-se que o calor 
seria um fluido, chamado calórico, tão tênue e sutil que 
se deslocaria quase livremente por condução através 
de poros, espaços vazios que existiriam entre as 
moléculas dos sólidos. Nos líquidos e gases, seria 
transportado por convecção pelas próprias moléculas, 
Nesses dois processos, o meio era indispensável para 
a condução do calor. A possibilidade de o calor se 
transmitir por radiação, como a luz, sem a intermedia- 


ção de meio material, a não ser o éter — meio ainda 
mais tênue e sutil que o próprio calórico —, só foi admi- 
tida de forma irrefutável na década de 1830, A prova 
mais evidente, a propagação do calor do Sol até nós, foi 
se firmando à medida que se consolidava a convicção 
de que o espaço sideral era vazio, ou melhor, preenchi- 
do apenas pelo éter. 


Mas houve algumas comprovações experimentais 
interessantes. Numa delas, em 1804, o físico norte- 
-americano Benjamin Thompson, conde Rumford 
(1753-1814), pôs um termômetro no interior de um balão 
de vidro onde havia vácuo. Colocou esse balão junto a 
uma fonte de calor e verificou que o termômetro passa- 
va a indicar, de imediato, um rápido aumento de tempe- 
ratura. Pierre Prévost (1751-1839), físico suíço, fez uma 
verificação mais criativa. Mostrou que a quantidade de 


calor que atravessa uma cortina de água é a mesma, 
quer a água esteja parada quer em movimento. 

Pode-se afirmar que a identidade entre a radiação 
de luz e de calor já estava bem estabelecida em 1859, 
quando o físico alemão Gustav Kirchhoff (já nos referi- 
mos a ele no texto Leis de Kirchhoffno capítulo 7) publi- 
cou seu artigo “Sobre a relação entre emissão e absor- 
ção de luz e calor". Além de tratar a emissão de luz e 
calor de forma idêntica, Kirchhoff propôs nesse artigo a 
sua lei da radiação segundo a qual a razão entre o poder 
emissivo e o poder absortivo de um corpo sólido, para 
radiações de mesma frequência, depende apenas da 
sua temperatura. (Apesar de na formulação original 
dessa lei Kirchoff se referir ao comprimento de onda da 
radiação, neste caso e nas demais expressões deste 
capítulo preferimos, por conveniência didática, usar o 
conceito de frequência.). 
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O poder emissivo é a energia radiante emitida por um 
corpo sólido por unidade de tempo; o poder absortivo é a 
fração da energia incidente por ele absorvida. Em outras 
palavras, a frequência da radiação emitida por um corpo 
sólido depende apenas de sua temperatura, independe de 
quaisquer outras características do corpo: massa, densi- 
dade, volume, forma e até da sua própria cor. 

Antevia-se assim que o estudo e a compreensão da 
natureza dessa radiação poderiam nos levar à compre- 
ensão da natureza íntima da matéria, pois essa radia- 
ção se mostrava “indiferente” aos atributos macroscó- 
picos dos corpos. Para essa investigação passou a ser 


usado o corpo negro definido por Kirchhoff como um 
corpo capaz de absorver toda a radiação que nele inci- 
de, ou seja, todo corpo cujo poder absortivo é igual à 
unidade é um corpo negro. Kirchhoff demonstrou ainda 
que, se o corpo negro absorve todas as frequências da 
radiação nele incidentes, ele também emite todas as 
frequências — nesse caso a sua radiação passa a ser 
função exclusiva da temperatura. O fato de emitir e 
absorver todas as frequências tornou o corpo negro 


ideal para o estudo das radiações térmicas — um corpo 
que excluísse algumas frequências na emissão ou 
absorção da radiação implicaria restrições à generali- 
dade desse estudo. 

Uma cavidade, com um pequeno orifício, é um 
modelo simples, praticamente perfeito, de um corpo 
negro, pois as radiações que nela penetram, passando 
pelo orifício, dificilmente saem, mesmo quando refleti- 
das várias vezes no seu interior. 


LUZ E CALOR 


A emissão de calor e luz de um corpo nem sempre 
foi bem compreendida e ainda hoje deixa muita gen- 
te confusa. No século XIX, era costume distinguir duas 
categorias de calor: o calor luminoso e o calor obscu- 
ro, com definições óbvias. Era como se houvesse duas 
formas de radiação eletromagnética ou dois tipos de 
fótons, na linguagem moderna. Uma radiação trans- 
portaria calor, a outra, luz. Essa distinção deixou de 
existir já nas primeiras décadas do século XIX, e a natu- 
reza única dessas radiações tornou-se totalmente com- 
preendida com o estudo do próprio espectro da radia- 
ção térmica. As curvas que descrevem a intensidade da 
radiação emitida por um corpo aquecido não mostram 
nenhuma descontinuidade que possa indicar alguma 
forma de transição entre as radiações não luminosas 
(“calor obscuro”) e as luminosas (“calor luminoso”). 


Veja a figura: 


caixa em corte 


orifício 


cavidade 


Modelo simples de um corpo negro. 


Mas, para os estudos da radiação térmica, é preciso 


um corpo negro emissor de radiação térmica de inten- 
sidade conhecida, por isso um corpo negro de labora- 


tório é uma caixa fechada com um orifício, dentro da 


qual se coloca uma fonte de calor, em geral, uma resis- 
tência elétrica. Veja a figura abaixo, que mostra um 


esquema de um corpo negro usado em pesquisas 
sobre radiação térmica. Trata-se de um forninho com 


um pequeno orifício (janela) por onde a radiação gerada 
internamente é emitida. 


pa 


janela para saída 
ra a fonte de radiação 


de tensão ES N 


resistência elétrica 


Esquema de um corpo negro utilizado nas pesquisas sobre a 
radiação térmica. 


Em 1879, o físico austríaco Josef Stefan (1835-1893) 


obteve o primeiro resultado experimental utilizando um 


co 


po 


rpo negro, uma expressão matemática que foi dedu- 


a teoricamente em 1884 por seu compatriota, o físico 


dwig Boltzmann (1844-1906). Eles formularam a lei 
hoje conhecida como lei de Stefan-Boltzmann, que 


estabelece a relação entre a potência total (P) irradiada 


r um corpo negro para todas as frequências, a área da 


superficie emissora (AS, área do orifício da cavidade) e a 


temperatura absoluta (T): 


P= oAST* 


em que o é uma constante universal, cujo valor expres- 


SO 


com três algarismos significativos é: 


o =5,67-108W/m?-Kº 


Para um corpo qualquer (não negro), multiplica-se a 
expressão matemática da lei de Stefan-Boltzmann pela 
constante €, número puro menor do que 1, conhecida 
como emissividade total. Essa constante relaciona a 


potência irradiada por um corpo qualquer, de emissivi- 
dade £ em dada temperatura, com a do corpo negro, de 
emissividade € = 1. 

A expressão assume, então, a forma: 


P = BASI 


CORPO NEGRO EMISSOR 
DE RADIAÇÃO TÉRMICA 


Como as expressões desta página mostram, todo 
corpo emite radiação térmica, sempre, pois a potên- 
cia irradiada é diretamente proporcional à quar- 
ta potência da temperatura absoluta, que nunca é 
nula. Infelizmente, a afirmação muito comum de 
que corpos negros não emitem luz, além de incor- 
reta, costuma dificultar a compreensão de algu- 
mas das ideias aqui apresentadas. Por isso, convém 
esclarecer o que há de errado nessa afirmação. 

Em primeiro lugar, como já foi dito no início do 
capítulo 5 do volume 2, luz é um conceito humano: 
um corpo emite luz quando a radiação por ele emi- 
tida é assim percebida pela nossa retina e decodi- 
ficada pelo nosso cérebro. Como veremos a seguir, 
no segundo gráfico da página 264 e no exercício 
resolvido 3 (página 265), qualquer corpo, de qual- 
quer material, emite radiação percebida como luz 
por nossos olhos quando a sua temperatura atinge 
cerca de 1 700 K e a cor da radiação por ele emiti- 
da será sempre a mesma — um vermelho de pouco 
brilho —, seja uma barra de ouro ou um pedaço de 
carvão. Do mesmo modo, seja ouro ou carvão, a luz 
emitida pelo corpo será intensa, branca e levemente 
amarelada, como a luz do Sol, quando essa tempe- 
ratura chegar a 6000 K. 

Em segundo lugar, o que costumamos entender 
como cor é a cor refletida pelos corpos iluminados 
com a luz branca levemente amarelada dos 6000 K. 
Nesse caso sim, as características do material interfe- 
rem na cor da radiação refletida: as folhas das plan- 
tas são verdes porque as radiações das frequências 
da faixa do verde não são absorvidas por elas, que as 
reemitem. Se as frequências reemitidas pela super- 
fície de um corpo forem tais que, somadas, resul- 
tem na cor preta, caso do amarelo, vermelho e azul, 
nossos olhos vão “nos dizer" que esse corpo é preto, 
embora ele reflita luz como qualquer outro corpo de 
qualquer outra cor. 
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A tabela a seguir apresenta alguns valores da emis- 
sividade de corpos sólidos. 


Emissividade total de alguns corpos sólidos 
(valores obtidos a 300 K) 

Descrição E 
Alumínio polido 0,05 
Cobre oxidado 0,5 
Grafite 0,7 
Ladrilho vermelho 0,9 
Neve (a 270K) 0,95 


No entanto, como não há corpo absolutamente isola- 
do, além de emitir radiação devida à sua temperatura T, 
todo corpo também absorve radiação vinda do ambiente. 

Se o ambiente está à temperatura T, quando T> T, 
há um saldo de radiação a emitir; quando T = TO saldo 
é nulo — o corpo está em equilíbrio térmico com o 
ambiente, emite o mesmo que absorve. Quando T < To 
o saldo é negativo, ou seja, o corpo absorve mais radia- 


ção do que emite. Assim, sendo P a potência emitida 
por um corpo sólido à temperatura T, da lei de Stefan- 
-Boltzmann podemos escrever: 


[P = EASI 


Analogamente, a potência P, por ele absorvida, 
emitida pelo ambiente à temperatura T, pela lei de Ste- 
fan-Boltzmann é dada por: 


PEAS 


Mas, se o corpo emite a potência P e absorve a 
potência P,, podemos definir o saldo de potência, AP, 
por ele emitida pela expressão: 


AR 
Reunindo essas três expressões, temos: 


AP=eoAS(T'— T4) 


Note que para T > T, AP > 0: o corpo cede calor ao 
ambiente; para T < To AP < 0:0 corpo absorve calor do 
ambiente. Quando T = la AP = O, portanto, o corpo está 
em equilíbrio térmico com o ambiente. Se esse ambiente 
for isolado, a temperatura será a mesma em todo o 
ambiente; se o corpo estiver em um ambiente aberto 
(exposto ao sol, por exemplo), ele atinge uma temperatura 


limite, de equilíbrio, mas apenas com a sua vizinhança. Éo 
caso do exercício resolvido a seguir. 
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EXERCÍCIO RESOLVIDO 


2. Um ladrilho quadrado, de 20 cm de lado, reveste um 
forno. Determine o saldo de potência emitida ou 
absorvida por esse ladrilho quando o forno: 

a) está desligado, em equilíbrio térmico com o am- 
biente, cuja temperatura é 27 °C; 
b) estáligado e oladrilho atinge a temperatura de 330°C. 


(Dados: emissividade total do ladrilho: € = 0,90; 
constante de Boltzmann: o = 5,7 108 W/m? - K4.) 


RESOLUÇÃO 


a) O forno e o ladrilho estão em equilíbrio térmico 
como ambiente: T = Ei logo AP = 0. 

b) Sendo t = 330 °C a temperatura do forno (e do 
ladrilho) e p= 27 °C a temperatura ambiente, te- 
mos: T = 600 K (com dois algarismos significati- 
vos) e T, = 300 K. Como a área do ladrilho é 
AS = (0,20 m} = 4,0 - 102 m?, o saldo de po- 
tência, AP é: 

AP = goAS(T'! — TO > 
=AP=0,90-5,7-108-4,0-102(600º — 300º) => 
= AP=250W 

(com dois algarismos significativos) 


Observações 

1º) Apesar de o saldo de potência no equilíbrio 
térmico ser nulo, o ladrilho emite uma potência 
P devida à sua temperatura, 27°C (300 K). 
Nesse caso esse valor é dado pela expressão 
P = eo AST' e resulta 17 W (verifique!). 

2º) Se a temperatura ambiente for desprezada, 
obtemos uma potência irradiada de 270 W 
(verifique!) o que implica um erro de 7,4%. Como 
as temperaturas aparecem elevadas à quarta 
potência, esse erro tende a diminuir e tornar- 
-se desprezível à medida que a diferença de 
temperatura aumenta. Pela mesma razão um 
pequeno aumento de temperatura implica um 
grande aumento na potência dissipada. Assim, 
se a temperatura do forno fosse de 800 K, o 
que implicaria um aumento de 33%, a potência 
emitida seria de 820 W (verifique!) o que 
corresponderia a um aumento de 230%. 


UM 
se 


Este problema não pode ser considerado um pro- 
blema de Física moderna, mas é importante, por- 
que ele apresenta situações que nos levaram a ela. 


EXERCÍCIOS O İO 


3. Por que com alguns binóculos especiais consegui- 
mos “ver” à noite (veja foto abaixo) e com nossos 
olhos desarmados não? De onde vem a luz das coi- 
sas que nós vemos com esses binóculos? 


Propaganda/Alamy/Other Images 


Imagem obtida com binóculos de visão noturna. 


4. Um azulejo de face quadrada, de 20 cm de lado, 
reveste um forno. Sabe-se que quando o forno 
está desligado, em equilíbrio térmico com o 
ambiente, à temperatura de 27 °C, a potência irra- 
diada por esse azulejo para o ambiente é 17 W. 
Determine: 


a) a emissividade do azulejo; 


b) o saldo de potência irradiada quando o forno 
está ligado e o azulejo atinge a temperatura 
de 430°C. 


(Dado: constante de Boltzmann: 
o = 5,7 -1078 W/m? - K4.) 


5. Uma chapa metálica exposta ao sol atinge a tem- 
peratura máxima de 127 °C, num local onde a tem- 
peratura ambiente é 17 °C. Suponha que ela só per- 
ca calor pela face exposta ao sol. A intensidade da 

AP 
radiação solar (5) que atinge a superfície da Ter- 
ra no local é de 900 W/m?. Qual a emissividade 
dessa chapa? (Dado: constante de Boltzmann: 


o = 5,7 1078 W/m? - K4.) 


(Dica: quando a temperatura da chapa se esta- 
biliza, a intensidade da radiação emitida pela cha- 
pa é igual à intensidade da radiação solar por ela 
absorvida.) 


4. O enigma do espectro 
da radiação térmica 


O ponto de partida para a compreensão da natu- 
reza da radiação térmica foi a busca da função mate- 
mática que descrevesse o espectro da intensidade 
da radiação de um corpo negro em função das fre- 
quências (ou dos comprimentos de onda) por ele 
emitidas. 
Veja a figura, que mostra um dispositivo experimen- 
tal para estudo da radiação do corpo negro (para auxiliar 


a compreensão do fenômeno, optamos por representar 


a faixa colorida entre o prisma e o detector, que não é 
visível, com largura exagerada; figura extraída do livro 
Brook/Cole 


Physics, de Eugene Hecht. Nova York: 
Publishing, 1994.). 


prisma não absorvente 


radiação 
emitida 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Dispositivo experimental para estudo da radiação 
do corpo negro. 


A radiação emitida pelo corpo negro é dispersada 
por um prisma de material de baixa absorção e dirigida 
a um detector que mede a intensidade de pequenas e 
sucessivas faixas de frequência dessa radiação. Com 
esses dados, e para uma determinada temperatura, 


obtém-se o gráfico da intensidade da radiação emiti- 


da pelo corpo negro que entra pela abertura do detec- 
tor por área e faixa de frequência em função dessa 
frequência, 

Para que a intensidade da radiação medida não 
dependa do detector utilizado, divide-se o valor da 
potência da radiação que o atinge pela área da sua 
abertura e pela faixa de frequências das radiações 
compreendidas nessa área. Por essa razão, nos gráfi- 
cos apresentados a seguir, a unidade que aparece no 
eixo das ordenadas é W/m?- Hz, 
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Veja a figura. 


I1 (W/m° + Hz) 


4 


12- 10° 4 


f (+ 10” Hz) 
= 


E t } 
2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 


Para facilitar a compreensão das ideias aqui apre- 
sentadas, representamos os três gráficos em um mes- 
mo par de eixos. De início, essa representação mostra 
que todos eles são (ou podem ser) descritos pela mes- 
ma função matemática. Outras conclusões importan- 
tes são obtidas por meio da superposição entre esses 
gráficos e o espectro da luz visível: pode-se saber, por 
exemplo, a partir de que temperatura um corpo negro 
começa a emitir luz e qual a sua cor. Veja abaixo: 


4 I (W/m? + Hz) 
6000 K 
12 - 10° +4 


10 - 10° 4 
8,0 - 10° 4 
6,0 + 10° + 
4,0 - 1084 


2,0 < 10° 4 


f (+ 10" Hz) 


2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 


Note que na curva correspondente a 3000 K a 
extremidade direita da curva já atinge o espectro visí- 
vel. Portanto, a essa temperatura, já estão sendo emi- 
tidos fótons da faixa de frequências visíveis. Como a 
quantidade de fótons é pequena (a intensidade lumino- 
sa depende do número de fótons emitidos), isso signi- 
fica que, a essa temperatura, o corpo negro já brilha 
levemente, numa cor vermelho-escura. 

Na curva correspondente a 4500 K, o pico da radia- 
ção ainda está fora do espectro visível, mas o número 
de fótons com frequências da faixa do espectro visível 
é muito grande. 
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O brilho do corpo negro é muito mais intenso, ainda 
avermelhado, pois predominam os fótons na faixa do 
vermelho. 

Na curva relativa a 6000 K, o pico da radiação está 
na faixa visível, na região da cor vermelha, mas pratica- 
mente todo o espectro visível tem grande intensidade, 
ou seja, é emitido grande número de fótons de toda a 


faixa visível. O corpo negro brilha com grande intensi- 
dade e a sua cor é praticamente branca, como a do fila- 
mento de uma lâmpada comum. 


A lei do deslocamento de Wien 


Descobrir a expressão matemática da função que 
dá origem a esses gráficos experimentais, o que equi- 
vale também a provar que ela é única, era uma das 
questões não resolvidas pela Física clássica até o final 
do século XIX. O caminho para encontrá-la começou 
pela linearidade observada no deslocamento dos picos 
das curvas das temperaturas com a frequência, repre- 
sentada pela linha azul na figura abaixo: 


1(W/m° + Hz) 


4 


picos de 
intensidade 


f (+ 10% Hz) 
= 


HA } t 
2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 


Em 1893, a partir de dados experimentais que 
deram origem a gráficos como esses, o físico alemão 
Wilhelm Wien (1364-1928) obteve a função matemáti- 
ca que descreve o deslocamento do pico da curva: 


ha 88810% 1 


em que o valor 5,88 - 101º Hz/K é uma constante, aqui 
expressa com três algarismos significativos. 

Essa expressão, conhecida como lei do desloca- 
mento de Wien, mostra que a frequência correspon- 


dente à intensidade máxima da radiação emitida por 
um corpo negro (pico da curva) é diretamente pro- 
porcional à temperatura absoluta (T) desse corpo. 


EXERCÍCIO RESOLVIDOS RESOLUÇÃO 


a) Basta aplicar a ambos os corpos a lei do des- 
locamento de Wien (fi. = 5,88 : 10º + 7). 
Sendo T = 33,0 °C, então T = 306 K (com três 
algarismos significativos) à temperatura da pele; 


3. Suponha que os corpos a seguir irradem como 
corpos negros, isto é, que seja válida a lei do deslo- 
camento de Wien: 


e a pele de uma pessoa à temperatura de 33,0 ºC; 
assim, temos: 


e uma barra de ferro em brasa a 1500 °C. 
= 5,88 -10 - 306 >f = 1,80 -102Hz 


maX pele maX pele 


a) Qual a frequência de máxima intensidade da Sendo à temperatura dá brasa 
radiação emitida por esses corpos? 
T=1500°C = 1770 K, temos: 
b) Dado o esboço dos gráficos da intensidade da 
radiação emitida por um corpo negro em função fna = 3:88 -10T = 
da frequência, para as temperaturas de 306 K = 588 -10 -1770 => 
(gráfico 1) e 1770 K (gráfico 2), correspondentes R STE 
l >f 
às temperaturas da pele humana e da barra MAX. ferro em brasa 


de ferro, em kelvin, citadas acima, é possível 


= 1,04 104 Hz 


b) Observando o gráfico 1 correspondente a T= 306K, 
saber se esses corpos emitem radiação visível? e 
pi notamos que, para essa temperatura, todas as 
Justifique. frequências emitidas estão na faixa da radiação 
infravermelha, ou seja, a pele humana não emite 
À I (W/m2 - Hz) MAN D ps 
radiação visível. No gráfico 2, correspondente 

a temperatura de 1770 K, observa-se que a 


extremidade direita do gráfico contém apenas 


2,0 +10 + 


o início do espectro da radiação visível. Por 
isso, pode-se afirmar que essa brasa tem uma 


10:10” + luminosidade tênue e avermelhada. 


EXERCÍCIOS O 


6. Se, por meio de uma fonte de tensão variável, 
você fizer uma lâmpada incandescente acender 
gradativamente, vai observar que de início ela 


f (10° Hz) 


Gráfico 1 emite uma luz avermelhada igual à do espectro 
do corpo negro, mas daí em diante essa luz 
Å J (Wim2 : Hz) “foge” das cores do espectro. Você não a vê 
emitir sucessivamente o amarelo, o verde nem o 
4,0: 10" F azul. Quando chega ao brilho máximo, a luz que 
o filamento emite tem cor branco-amarelada. 


m17 L na ip: = 
30-10 Como você justifica essa observação? 


AAA 7. Suponha que o filamento de uma lâmpada irradie 


como um corpo negro. 


a) Qual a sua temperatura quando a frequência 
máxima da radiação eletromagnética que ele 


1,0 -107 f 


emite é de aproximadamente 1,8 - 10 Hz? 


f (10° Hz) 


a 


0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 b) A essa temperatura ele emite luz? De que cor? 


Justifique. 


Gráfico 2 
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5, As hipóteses de Wien 
e Rayleigh-Jeans 


Coube ainda a Wien, em 1896, a formulação de uma 
hipótese simples e muito bem fundamentada para a 
Física da época, que levou à primeira função teórica da 
radiação do corpo negro com alguma concordância 
com os resultados experimentais. A radiação do corpo 
negro seria proveniente da oscilação das moléculas 
nele contidas; as diferentes frequências da radiação se 


originariam das diferentes frequências desses oscila- 
dores moleculares. 

A intensidade das diferentes frequências dessa 
radiação seria diretamente proporcional ao número dos 
respectivos osciladores. 

Assim, a intensidade de determinada frequência de 
radiação seria tanto maior quanto mais osciladores 
houvesse no interior do corpo negro vibrando com 
essa frequência, 

A partir dessas hipóteses, Wien chegou a uma 
expressão matemática que estava de acordo com 
os dados experimentais para altas frequências, 
mas para baixas frequências a discrepância era 
enorme. 

Veja o gráfico: 


A! 


f 
= 


Comparação entre a curva experimental da intensidade 
da radiação do corpo negro em função da frequência 
(preta) e a curva teórica prevista pela expressão de 
Wien (vermelha). 


A última tentativa teórica baseada em hipóteses 
da Física clássica foi proposta em 1900 pelos ingle- 
ses John Rayleigh (1842-1919), físico, e James Jeans 
(1877-1946), astrofísico. A ideia também era simples. 
A radiação emitida pelo corpo negro deveria originar- 


-se de ondas eletromagnéticas oscilantes dentro da 
cavidade do corpo negro, geradas pelos osciladores 
moleculares das paredes, como ondas estacionárias 
numa corda. 
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Analogia entre ondas estacionárias numa corda geradas por 
osciladores nas extremidades e oscilações eletromagnéticas 
dentro da cavidade geradas por osciladores moleculares das 
paredes. 


Como o comprimento de onda da radiação térmica é 
muito pequeno, praticamente todas as frequências 
seriam possíveis. A partir dessa hipótese, Rayleigh e 
Jeans obtiveram uma expressão matemática que esta- 
va de acordo com os dados experimentais para baixas 
frequências, mas havia uma flagrante diferença para 
altas frequências. Curiosamente, as expressões de 
Rayleigh-Jeans e de Wien eram complementares em 
relação à adequação aos dados experimentais. Uma 
expressão estava de acordo com esses dados quando 


a outra não estava, e vice-versa. Veja o gráfico: 


A! 


+ 


Comparação entre a curva experimental da intensidade da radiação 
do corpo negro em função da frequência (linha preta) e a curva teó- 
rica prevista pela expressão de Rayleigh-Jeans (curva vermelha). 


Essa diferença em relação aos dados experimen- 
tais para altas frequências ficou conhecida como 
catástrofe ultravioleta, porque, de acordo com a 
expressão de Rayleigh-Jeans, a intensidade da radia- 
ção aumentava drasticamente com o aumento da 
frequência, tendendo ao infinito, o que, além de con- 
trariar todas as evidências experimentais, era teori- 
camente inexplicável. 


6. O quantum de ação 


A observação dos gráficos de comparação da curva 
experimental e da curva teórica sugere que a função 
procurada, que estava de acordo com os dados experi- 
mentais, deveria se originar da interpolação das 
expressões de Wien e de Rayleigh-Jeans. Mas não foi 
exatamente esse o ponto de partida para o físico ale- 
mão Max Planck chegar a essa função. 


MAX PLANCK 


Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947), físi- 
co alemão, estudou em duas universidades, a de 
Munique e a de Berlim. Nesta última, teve aulas 
com físicos notáveis, como Kirchhoff e Helmholtz. 

Começou a estudar a radiação do corpo negro em 
1897, tentando, de início, obter a dedução teórica da fór- 
mula proposta por Wien, que parecia estar de acordo 
com os dados experimentais. Mas logo foram detecta- 
das grandes divergências dessa fórmula com os resul- 
tados experimentais para baixas frequências. Planck 
procurou saber quais eram esses resultados e buscou 
uma expressão que a eles se ajustasse. No dia 19 de 
outubro de 1900, no Seminário de Física da Universi- 
dade de Berlim, Planck divulgou sua fórmula. No mes- 
mo dia, seus colegas de universidade comprovaram a 
sua perfeita adequação aos resultados experimentais. 

Embora fosse um resultado há muito esperado, a 
repercussão do trabalho de Planck foi relativamente 
modesta. Além das inúmeras descobertas que esta- 
vam ocorrendo na época, a teoria de Planck tinha uma 
ideia revolucionária, contida na constante h — o quan- 
tum de ação. E ideias revolucionárias nunca são acei- 
tas com facilidade. Em 1918, recebeu o prêmio Nobel de 
Física “em reconhecimento pelos serviços que prestou 
para o progresso da Física e por sua descoberta dos 
quanta de energia”. Alguns anos mais tarde, o próprio 
Planck classificou sua ideia como fruto de “um ato de 
desespero” para chegar a uma expressão que estives- 
se de acordo com os dados 
experimentais. 

Planck sempre foi mui- 
to respeitado por seus co- 
legas, não apenas por sua 
competência científica e 
pela importância de suas 
descobertas, mas princi- 
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a 
Max Karl Ernst Ludwig 
Planck, foto da Fundação 
Nobel. 


palmente por suas quali- 
dades pessoais. 


Planck não utilizou a expressão de Rayleigh-Jeans, 
provavelmente nem a conhecia, mas partiu dos resul- 
tados dos dados experimentais, com os quais essas 
expressões estavam de acordo, para chegar a essa 
função. Em síntese, como um estudante que parte da 
resposta para adivinhar a solução de um problema, ele 
fez o caminho inverso. Como era um pesquisador 


sério, essa opção não o satisfez, como deixou claro, 
por ocasião do recebimento do prêmio Nobel de Física 
de 1918. 

Assim, obtida a função que correspondia aos 
dados experimentais, Planck passou a buscar uma 
justificativa teórica que a fundamentasse, até que 
conseguiu transformar uma função puramente mate- 


mática numa função em que todos os termos tinham 
significado físico. Entre esses termos, aparecia uma 


nova constante que trazia o germe da Física moderna, 
a constante de Planck (h), cujo valor, já nosso conhe- 
cido do capítulo 11, é: 


n= 66800 “os 


PLANCK E O PRÊMIO NOBEL DA FÍSICA 


Na entrega do prêmio Nobel, é tradição que o 
laureado realize uma conferência apresentando as 
ideias principais relacionadas ao trabalho pelo qual 
foi premiado. 

Em 2 de junho de 1920 (dois anos após receber 
o prêmio Nobel de Física), Planck realizou sua con- 
ferência, relatando sua insatisfação com o próprio 
procedimento: 

"No entanto, ainda que a fórmula da radiação se 

mostrasse absolutamente correta, teria sido, afinal 
de contas, apenas uma expressão de interpolação 
descoberta por um feliz acaso de raciocínio, de vali- 
dade rigorosamente limitada. Por essa razão, eu me 
ocupei [...], desde o dia de sua formulação, em des- 
cobrir o verdadeiro significado físico dessa fórmula 
[...]; até que, depois de algumas semanas do mais 
intenso trabalho da minha vida, uma luz surgiu na 
escuridão e uma nova e inimaginável perspectiva 
abriu-se à minha frente”. 
(Traduzido da conferência proferida por Planck por 
ocasião do recebimento do prêmio Nobel de Físi- 
ca de 1918. Disponível em: <www.nobelprize.org/ 
nobel prizes/physics/laureates/1918/planck-lecture. 
html>. Acesso em: 12 jan. 2013.) 
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A constante de Planck tem um significado físico 
tão claro como estranho e inquietador, sobretudo 
para a época em que foi postulada. A energia, ou 
melhor, a ação, só existe na natureza em valores dis- 
cretos, múltiplos de h, o quantum de ação. É como a 
carga elétrica, que só existe em valores discretos, 
múltiplos de e. Em outras palavras, resultados como 


esses dão à natureza um caráter descontínuo, inacei- 
tável para a Física clássica. Esta citação de Einstein dá 
uma ideia do que isso significou na época: 

“Todas as minhas tentativas de adaptar as bases 
teóricas da Física a essas novas noções fracassaram 
integralmente. Era como se o chão tivesse sido arranca- 
do de baixo dos pés de alguém e esse alguém não visse 
nenhuma base firme onde pudesse apolar-se”, 

SEGRÈ, E. Dos raios X aos quarks. Brasília: Editora da UNB, 1987. p. 75. 

Indiferente às aflições dos próprios físicos, a nova 
Física começava a surgir e, mesmo em um estágio 
embrionário, mostrava-se muito mais adequada à des- 
crição da natureza, sobretudo na escala microscópica. 


AÇÃO, UMA GRANDEZA FÍSICA 
QUASE DESCONHECIDA 


Em Física, ação é o produto da energia pelo 
intervalo de tempo em que ela é observada. Essa 
grandeza está relacionada ao princípio da mínima 
ação, proposto em 1744 pelo físico francês Pierre 
de Maupertuis (1698-1759). 

De acordo com esse princípio, a natureza bus- 
ca sempre gastar a menor quantidade de energia 
no menor intervalo de tempo possível, algo seme- 
lhante à “lei do menor esforço”, muito comenta- 
da na vida cotidiana. Toda a Mecânica pode ser 
desenvolvida a partir desse princípio, assim como 
a Óptica geométrica pode ser desenvolvida por 
um princípio semelhante para a luz, o princípio de 
Fermat, já nosso conhecido do estudo da teoria da 
relatividade geral. 

Como vimos, esse princípio foi uma das bases 
nas quais Einstein baseou a formulação de uma 
nova interpretação geométrica da gravitação univer- 
sal. E foi por meio do conceito de ação que Planck 
definiu sua constante h. Ele descobriu que a ação, 
grandeza que a natureza utiliza sempre na menor 
quantidade possível, tem um valor-limite, embora 
extraordinariamente pequeno, imposto pela própria 
natureza. Esse valor é: 


h = 0000000000000000000000000000000000663]-s! 
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7. Osraios X e a radioatividade 


Enquanto os físicos tentavam descobrir a solução 
para a natureza dos raios catódicos e do espectro da 
radiação térmica, duas novas descobertas aumentaram o 
repertório de questões para as quais a Física não tinha 
respostas, que já era desagradavelmente grande: os raios 
X e a radioatividade, duas das raras descobertas aciden- 
tais da Física, Por isso, têm data de descobrimento. A pri- 
meira ocorreu em 8 de novembro de 1895; a segunda, 
alguns meses depois, em 26 de fevereiro de 1896. Na noi- 
te da descoberta dos raios X, o físico alemão Wilhelm 
Rôntgen (1845-1923) pretendia estudar a luminescência 
que aparecia em alguns materiais colocados do lado de 
fora das paredes frontais dos tubos de raios catódicos. 


WILHELM RÔNTGEN — A PRIMEIRA 
CELEBRIDADE DA FÍSICA 


Em 1902, Rôntgen foi laureado com o primeiro prê- 
mio Nobel de Física “em reconhecimento pelos notá- 
veis serviços prestados pela descoberta dos extraordi- 
nários raios aos quais ele deu nome [os raios X tam- 
bém eram conhecidos como raios de Rôntgen]”. 

O impacto de sua descoberta, não só por suas 
aplicações médicas, mas pela possibilidade de ver 
através de obstáculos opacos, estimulou as mais 
variadas fantasias humanas. As cópias das radio- 
grafias que ele tirava eram avidamente disputadas. 
Numa carta a um amigo, a quem enviou algumas 
dessas cópias, Rôntgen recomendava que ele as 
emoldurasse, para que não fossem roubadas. É dessa 
carta, datada de 6 de fevereiro de 1896, pouco mais de 
um mês depois do relato oficial de sua descoberta, 
este trecho que expressa bem seus sentimentos: 

“Eu não tinha falado com ninguém a respeito do 
meu trabalho. [...] No dia primeiro de janeiro enviei 
as novas cópias [radiografias] e depois o diabo que se 
encarregasse do resto. A imprensa de Viena foi a pri- 
meira a “botar a boca no trombone” e logo em segui- 
da outros seguiram o seu exemplo. Eu não chegava a 
reconhecer meu próprio trabalho nas reportagens. A 
fotografia, para mim, é um meio que leva a um fim, 
mas foi transformada na coisa mais importante. Aos 
poucos fui me acostumando ao turbilhão, mas isso 
levou tempo. Faz exatamente quatro semanas que 
não consigo fazer uma só experiência! Outras pes- 
soas poderiam trabalhar, mas eu não. Você não sabe 
como as coisas ficaram confusas.” (Segrè, E. Dos raios 
X aos quarks. Brasília: Editora da UnB, 1987, p. 24.) 


Para isso, preparou uma pequenina tela recoberta 
por um sal de bário, que seria colocada externamente, 
junto à parede frontal do tubo de raios catódicos. O 
tubo, inteiramente vedado com cartolina preta, foi colo- 
cado numa sala completamente às escuras. Se alguma 
luminosidade aparecesse na telinha, Röntgen teria cer- 
teza de que era produzida pelo sal de bário. 

Mas no primeiro teste para verificar a vedação lumino- 
sa do tubo, Rôntgen observou um fenômeno surpreen- 
dente. A telinha, deixada sobre um banco a cerca de um 
metro do tubo, passou a exibir um brilho tênue. Röntgen 
fez vários testes e concluiu que esse brilho se devia a algo 
que emanava da parede de vidro do tubo e atingia a telinha. 
Durante os testes, Rôntgen descobriu uma espantosa 


propriedade dessa emanação. Ao colocar a mão à frente 
do tubo, pôde ver, com clareza, a silhueta dos seus ossos! 

Atônito, passou a pesquisar sozinho, secretamente, 
as propriedades daquelas incríveis emanações, que cha- 
mou de raios X. Röntgen logo descobriu que os raios X 
impressionavam chapas fotográficas, o que lhe permitiu 
fazer as primeiras radiografias de partes do corpo huma- 
no. Só depois de sete semanas de trabalho, no dia 28 de 
dezembro de 1895, ele deu a público um relato detalhado 
de sua descoberta, apresentando uma radiografia de 
sua mão. O impacto da notícia foi extraordinário. 


Hulton Deutsch Collection/Corbis/Latinstock 


Uma das 
primeiras 
radiografias 
de Rôntgen. 


A possibilidade de ver os ossos e órgãos internos 
através do corpo humano era, certamente, o sonho de 
todo médico, Por isso Röntgen apresentou o primeiro 
relato de sua descoberta à Sociedade Físico-Médica de 
Würzburg, cidade universitária localizada na Baviera, 
Alemanha. 


A descoberta dos raios X desencadeou uma extraor- 
dinária mobilização tanto na Física como na Medicina, 
Um ano depois da descoberta já havia mais de miltraba- 
lhos sobre o assunto. 

Entre os que se envolveram nessa mobilização, esta- 
1852-1908), membro de 
uma família de físicos franceses, 


va Antoine Henri Becquerel 


Becquerel tentou em princípio obter a emissão de 
raios X diretamente das substâncias luminescentes 
que pesquisava, como alguns sais de urânio, mas não 


obteve sucesso. Resolveu então verificar a hipótese de 
essas substâncias emitirem raios X quando irradiadas 
por uma fonte intensa de luz, como o Sol. Para isso, pôs 
ma chapa fotográfica entre duas folhas grossas de 
apel preto, colocou um pouco de pó de um sal de urâ- 
io sobre uma das folhas e as expôs ao Sol, A chapa, 


mostra de sal, Becquerel concluiu que aquele sal de 


u 
P 
n 
quando revelada, mostrou com nitidez a silhueta da 
a 
u 


rânio, iluminado pelo Sol, emitia raios. 

Para fundamentar melhor o relato de sua desco- 
berta numa reunião na Academia Francesa de Ciências, 
que se realizaria alguns dias depois, Becquerel prepa- 
rou material para repetir sua experiência nesses dias. 
Mas, como até a véspera da reunião o Sol não tinha 
aparecido, Becquerel resolveu revelar as chapas guar- 
dadas para ver se havia marcas de alguma radiação 
residual. Para seu espanto, as imagens do sal de urânio 
apareceram muito mais fortes e nítidas do que quando 
o material foi exposto ao Sol. Veja a figura: 
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Chapa 
fotográfica de 
Becquerel 
impressa pelos 
desconhecidos 
raios emitidos 
pelo sal de 
urânio. 


Diferentemente dos raios X, os “raios de Becquerel", 
como se chamaram durante algum tempo as emana- 
ções de sais de urânio, eram emitidos espontanea- 
mente. A questão que essa descoberta apresentava 
para a Física era ainda mais intrigante e complicada do 


que a dos raios X, que tinham pelo menos uma fonte de 
energia conhecida. 
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Os raios X se originavam do choque dos raios cató- 
icos com as paredes de vidro do tubo — também não 
e sabia sua natureza, mas era possível controlá-los, 


esquisador e, principalmente, sabia-se de onde vinha 


d 
5 
direcioná-los e focalizá-los onde fosse de interesse do 
p 
sua energia. Os raios de Becquerel, não; as radiações 
e 


am emitidas espontaneamente e sem nenhuma fon- 
te de energia aparente e, mais incompreensível ainda, 
essa energia parecia não ter fim! 
Em 1898, a jovem física polonesa Marie Curie des- 


cobriu que esse fenômeno não era propriedade 
exclusiva do urânio. 

O tório também emitia raios, fenômeno que passou 
a ser chamado de radioatividade. Pesquisando outros 
minérios, Marie descobriu um novo elemento, quatro- 
centas vezes mais radioativo que os anteriores, que ela 


chamou de polônio, em homenagem à sua terra natal. 


MARIE CURIE 


Marie Curie (1867-1934), Marya Sklodowska quan- 
do solteira, abandonou a Polônia aos 24 anos e viajou 
a Paris para estudar Física, sozinha e sem dinheiro. 
Em 1894, conheceu o físico francês Pierre Curie (1859- 
-1906), com quem se casou um ano depois. Pierre, 
que já era um cientista de reconhecida competência, 
sugeriu que ela estudasse os raios de Becquerel para 
realizar seu doutoramento. Marie foi tão bem-sucedi- 
da em seu trabalho que, em pouco tempo, seu marido 
abandonou sua área de pesquisa para apoiá-la. Jun- 
tos, e com Becquerel, dividiram o prêmio Nobel de 
Física de 1903. Segundo a Fundação Nobel, Becquerel 
ganhou o prêmio “em reconhecimento por sua extra- 
ordinária contribuição na descoberta da radioativi- 
dade espontânea”. Marie e seu marido Pierre foram 
premiados “em reconhecimento pela extraordinária 
contribuição oferecida por suas pesquisas conjuntas 
sobre o fenômeno da radiação descoberto pelo pro- 
fessor Henri Becquerel”. 

Em 1911, conquis- 
tou seu segundo prê- 
mio Nobel, em Quí- 
mica, pela descober- 
ta do polônio e pe- 
la descoberta e isola- 
mento do rádio. De- 
pois de longa e peno- 
sa enfermidade cau- 
sada pelos efeitos da 
radiação, seu objeto 
de pesquisa, Marie fa- 
leceu em 1934. 


York Public Library/SPL/Latinstock 


Humanities e Social Sciences Library/New 


Marie Curie. 
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Em 1902, Marie e seu marido, Pierre Curie, a partir de 
uma tonelada de minério de urânio, conseguiram isolar 
cerca de um grama de um sal de um novo elemento, o 
rádio, dois milhões de vezes mais radioativo que os 
anteriores. 

Os estudos do casal Curie, de Henri Becquerel e de 
outros físicos da época mostraram que os elementos 
stintas, diferentes dos 
raios X, identificadas pelas três primeiras letras do alfabeto 


radioativos emitem três radiações d 


grego: alfa, beta e gama. Veja a figura, que mostra uma 
reprodução do esquema de Marie Curie, representando os 


três tipos de raios, œ, Be y emitidos por substâncias radioa- 


tivas inseridas num campo magnético uniforme dirigido 
perpendicularmente para dentro do plano dafigura. 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 
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Reprodução do esquema de Marie Curie representando 
os três tipos de raios, o, Be y. 


A análise dessa figura, a partir do Eletromagnetis- 
mo, permite concluir que os raios alfa são partículas 
carregadas positivamente, os raios beta são particu- 
las carregadas negativamente e os raios gama não 
têm carga elétrica. 

A diferença de curvatura nas trajetórias dos raios alfa 
e beta mostra que a massa dos raios alfa é bem maior do 
que a dos raios beta. E, por não sofrerem desvio, pode- 
-se afirmar que os raios gama, como os raios X, não têm 
carga elétrica. Por isso foram identificados como radia- 
ções eletromagnéticas ou, mais modernamente, fótons. 


Durante muito tempo esses raios foram objeto de 
estudos que contribuíram para a descoberta da nature- 
za Íntima da matéria. Naquela época já não havia dúvida 
sobre a existência do átomo e de que essas emanações 
se deviam à estrutura dele. Só os elementos de átomos 


mais pesados" emitiam partículas alfa, beta e gama, 
enquanto os elétrons e a radiação térmica se origina- 
vam de todos os elementos, por isso havia a convicção 


de que a descoberta das origens de todas essas ema- 
nações dependia da descoberta da estrutura do áto- 


mo. Essa foi a grande tarefa da Física nas primeiras 
décadas do século XX, 


8. O átomo de Rutherford 


A consolidação definitiva da ideia do átomo trou- 
xe para a Física um problema inteiramente novo: 
como saber a forma de uma partícula que não se po- 
de ver? A solução era criar um modelo, imaginar uma 
estrutura coerente com as observações e resulta- 
dos experimentais até então conhecidos e, mais que 
isso, que orientasse o caminho para as futuras pesqui- 
sas. Ideias não faltavam; os físicos sempre tiveram 
muita imaginação. 

Lorentz supunha o elétron preso elasticamente a 


um centro fixo, outros imaginavam uma estrutura 
semelhante à do Sistema Solar, ou saturniana, como a 
proposta do físico japonês Hantaro Nagaoka (1865- 
-1950) sugerida em 1904, na qual os elétrons compu- 
nham anéis de carga negativa, rodeando um núcleo 
positivo. 

Mas o modelo mais aceito na época foi proposto 
por J.J, Thomson, conhecido como modelo do “pudim 
de passas": o átomo seria constituído por uma esfera 
de carga positiva onde os elétrons estariam incrus- 
tados. Veja a figura a seguir: 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Modelo do átomo de Thomson. 


A fundamentação teórica desse modelo era relati- 
vamente simples: a distribuição das “passas” negati- 
vas seria simétrica em uma massa positiva uniforme, o 
que garantiria a neutralidade elétrica do átomo e evita- 
va os espaços vazios, sempre difíceis de justificar teo- 
ricamente, Supondo verdadeiro esse modelo, Ernest 
Rutherford, físico neozelandês radicado na Inglaterra, 
aluno de Thomson, começou a desenvolver pesquisas 
com o objetivo de verificar a sua validade. 


Rutherford liderava uma grande equipe de físi- 
cos que trabalhava havia algum tempo com substân- 
cias radioativas. Uma das linhas que adotou em suas 
pesquisas foi o estudo da trajetória das partículas 
alfa emitidas por essas substâncias ao atravessar a 
matéria. 

De início supunha-se que as partículas alfa fossem 
um gás ionizado, mas Becquerel e Rutherford desco- 
briram que eram partículas eletrizadas positivamente. 


Em seguida, Rutherford concluiu que a carga elétrica 
das partículas alfa era equivalente à do hélio ionizado. 
Por volta de 1904, Rutherford já estava convencido de 
que as partículas alfa eram, de fato, íons de hélio, mas 
só pôde prová-lo definitivamente em 1908. 

Fazer partículas alfa, beta e gama emitidas por 


substâncias radioativas atravessarem diferentes 


materiais, de diferentes espessuras, era um procedi- 
mento habitual nas pesquisas da época para avaliar a 
energia dessas partículas. 


ERNEST RUTHERFORD 


Emest Rutherford (1871-1937) nasceu na Nova 
Zelândia. 

Desde o início de sua carreira de pesquisa- 
dor, Rutherford revelou enorme talento para a 
pesquisa experimental, reconhecido por Thomson, 
com quem iniciou seus trabalhos de pesquisa 
na Inglaterra. Em 1898, comprovou e estudou a 
existência das radiações alfa e beta provenientes 
do urânio. 

Em 1911, suas pesquisas sobre o espalhamento 
das partículas alfa o levaram a postular a existência 
do núcleo atômico e a propor um novo modelo para 
o átomo, sua mais notável contribuição à Física. 

Apesar de ser físico e trabalhar como físico por 
toda a vida, Rutherford recebeu o prêmio Nobel 
de Química, em 1908, “por suas pesquisas sobre a 
desintegração dos ele- 
mentos e a química 
das substâncias radioa- 
tivas” Outra particu- 
laridade da carreira 
científica de Rutherford 
em relação ao prêmio 
Nobel é que a maioria 
dos cientistas recebe 
o prêmio anos depois 
de sua mais importan- 
te realização científica; 
Rutherford o recebeu 
antes. 
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Ernest Rutherford. 
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Veja a figura: 


papel-cartão 
| placa metálica 
alfa | E, 
Ti 

fontes de 
partículas beta | 
de radiação E g 

gama | | 


| 


bloco de chumbo de 
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A capacidade de penetração das partículas alfa, beta e gama é um 
indicador da energia dessas partículas. 


Em geral, as partículas alfa atravessavam finas 
folhas de metal sem nenhuma alteração ou com peque- 
nos desvios, o que era facilmente explicado pelo mode- 


o do pudim de passas. As "passas" tinham cargas elé- 
tricas negativas e deveriam distribuir-se de diferentes 
maneiras pela massa do "pudim". Essas configurações 
poderiam desviar as partículas alfa, positivas, mas não 


deveriam provocar alterações muito sensíveis na traje- 
tória dessas partículas. 


Veja a figura: 
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Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Trajetória prevista para as partículas alfa através de finas folhas 
metálicas de acordo com o modelo do átomo de Thomson. 


Em 1911, porém, um dos membros da equipe de 
Rutherford, o físico neozelandês Ernest Marsden (1889- 
-1970), observou que algumas partículas alfa sofriam 
desvios inexplicavelmente grandes ao atravessarem 
uma fina lâmina metálica. 
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Como Rutherford diria mais tarde, isso era tão absur- 
do como alguém dar um tiro numa folha de papele a bala 
ricochetear de volta. 

Depois de várias semanas de cálculos e reflexão, 
Rutherford concluiu que a explicação desse fenômeno 
exigia a modificação daquele modelo atômico. O átomo 
deveria ter quase toda a sua massa concentrada num 
pequeno volume central — o núcleo — com carga positiva, 


em torno do qual girariam os elétrons com carga negativa. 
O núcleo deveria ser extraordinariamente pequeno. Por 
isso a grande maioria das partículas alfa não se desviava, 
mas passava pelo vazio, ou interagia com elétrons, que 
praticamente não interferiam na trajetória, pois os elétrons 
têm massa quase 4000 vezes menor que as partículas 
alfa. No entanto, quando uma partícula alfa se movimenta- 
va em direção a um núcleo, ou passava muito próximo de 
um deles, era fortemente repelida. Veja a figura a seguir: 


partículas 
alfa q 


Trajetória de partículas alfa nas proximidades do núcleo de um 
átomo de acordo com o modelo atômico de Rutherford. 


A hipótese de Rutherford possibilitou a primeira 
avaliação do diâmetro do núcleo atômico, cerca de 
10000 vezes menor do que o diâmetro do átomo. 

O átomo proposto por Rutherford é um enorme 
espaço vazio: se o núcleo tivesse o diâmetro de 1 mm, 
como a cabeça de um alfinete, o diâmetro do átomo 
seria de 10 m, quase a metade do comprimento de uma 
quadra de basquete! 

Mas, como sempre, cada avanço da Física traz novas 
indagações, De acordo com a Física clássica, o modelo 
atômico de Rutherford não poderia existir. Se o elétron 
girasse em torno do núcleo, ele estaria sob a ação de uma 
força centrípeta e, consequentemente, de uma acelera- 
ção centrípeta. Segundo o Eletromagnetismo clássico, 
partículas portadoras de carga elétrica, quando acelera- 
das, emitem radiação eletromagnética e perdem energia. 
Por isso, os elétrons iriam mover-se em espiral até atingir 
o núcleo, o que tornava inviável a ideia de Rutherford. Era 
preciso ajustar o modelo ou reformular a Física. 


9.0 espectro do átomo de hidrogênio 


A essa altura, a reformulação da Física já era uma hipótese perfeitamente aceitável. Já eram conhecidas as expli- 
cações inovadoras da radiação do corpo negro, pela criação do quantum de ação de Planck, e do efeito fotoelétrico, 


pela criação do quantum de luz, de Einstein, que contrariavam a Física clássica. Era provável que o movimento orbi- 
tal do elétron também fosse explicado com conceitos estranhos à Física clássica, o que de fato aconteceu, 

Para entender como o processo de reformulação dos conceitos se desenvolveu, é preciso recuar um pouco no 
tempo, voltando ao estudo do espectro do átomo de hidrogênio. 

Em 1884, o matemático e professor secundário sueco Johann J. Balmer (1825-1898) conseguiu obter uma expres- 


são empírica dos comprimentos de onda das raias visíveis do espectro do hidrogênio, um problema que fazia anos 


desafiava os físicos (veja a figura abaixo). 
frequência 


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = 


H, 


a 


14 
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 (+10 Hz) 


Espectro visível do átomo de hidrogênio: raias H, (vermelha), H, (azul-esverdeada), H, (violeta) e H, (violeta). A partir de H,, o espectro 
está além do visível. Observe que a distância entre as linhas diminui com o aumento da frequência. 


O conjunto desses comprimentos de onda ficou conhecido como série de Balmer. 

O trabalho de Balmer foi equivalente à exaustiva resolução de um quebra-cabeça. Manipulando e descobrindo 
regularidades nos valores numéricos dos comprimentos de onda das linhas do espectro visível do átomo de hidro- 
gênio, ele obteve uma expressão para as frequências das raias do espectro visível do hidrogênio, conhecida como 
fórmula de Balmer: 


em que n, = 2 e n, é um número inteiro maior que 2. R é denominado constante de Rydberg, cujo valor, com três 
algarismos significativos, é: 


R= 3,29 (Ps 


Linhas do espectro de hidrogênio (série de Balmer, espectro visível) 
Linha Frequência (10% Hz) Comprimento de onda (nm) Cor 
H, 4,57 656 vermelha 
H; 6,17 486 azul-esverdeada 
H, 6,91 434 violeta 
H, 7,32 410 violeta 
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fí 


O nome da constante foi dado em homenagem ao 


sico sueco Jo 


hannes Robert Rydberg (1854-1919). Na 


fórmula original, expressa em função do comprimento 


d 
a 


n 


u 


q 


e onda, O va 
garismos sig 


úmero 2 foi e 
americano T 


Com essa 


or da constante de Rydberg, com três 
nificativos, é: R = 1,10 -107 m™. 


O desconforto de iniciar uma série numérica com o 


iminado em 1906 quando o físico norte- 
heodore Lyman (1874-1954) descobriu 


m novo conjunto de raias do espectro do hidrogênio 
a região das radiações ultravioleta, portanto invisível, 
ue ficou conhecido como série de Lyman. 


descoberta, a fórmula de Balmer se 


generalizava, pois continuava válida para esse conjunto 


q 
q 


n 


q 


fi 


e frequências, bastando fazer n = 1e n, > 1. Essa 


escoberta to 


rnou clara a possibilidade de outra série, 


ou conjunto de raias, que se iniciaria com n= 3e n, > 3 


a região infravermelha, também invisível. 


Esse conjunto de raias foi descoberto em 1908 pelo 
sico alemão Friedrich Paschen (1865-1947), tornan- 


o-se conheci 


do como série de Paschen. Outras séries 


foram descobertas mais tarde para n, = 4 (série de 


Brackett), n, = 5 (série de Pfund), e o número delas 


tende ao infinito (veja as figuras a seguir). 


l frequência 
14 
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Três séries do espectro do átomo de hidrogênio: 


Lyman, Balmer e Paschen. 
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EXERCÍCIOS 


EXERCÍCIO RESOLVIDO 


4. Determine a frequência das três primeiras raias da 


série de Paschen. Qual o valor-limite da frequência 
de uma raia nessa série? 


(Dado: constante de Rydberg: R = 3,29 -10" 51) 
RESOLUÇÃO 
Basta aplicar a fórmula de Balmer, 
1 1 
f=R|5 — 3 |,fazendo n, = 3. As frequências 
n n 


das três primeiras raias corresponderão aos valores 
n, = 4,n, = 5en, = 6. Portanto, para a primeira raia, 
o valor da frequência será f,; 


ia = 
f=329-008[5 | b=160 00h 


O valor da frequência da segunda raia (f,) será: 


1 


32 


f 1 
peni | 5) =h=234-10%h 


O valor da frequência da terceira raia (f.) será: 


1 
62 


i 
6=329-08(5 J> h= 274-10" 


Como o valor da frequência aumenta à medida que 
n, aumenta, é fácil perceber que o valor máximo 
ou limite da frequência (f,) corresponde a n, > os, 


i 1 
E, nesse caso; => O, logo: 
2 


2 


1 
f= 329104 )=f = 366-10 


Observação: Há uma faixa bem definida de fre- 
quências para cada série. Nesse caso começa em 
f, = 1,60 - 10” Hz e vai até f, = 3,66 - 10% Hz. Além de 
a sequência numérica de frequências em cada série 
ser um mistério para a Física clássica, esses conjuntos 
discretos de frequências eram ainda mais misteriosos. 


8. Tendo como base a fórmula de Balmer, quais seriam a 


máxima e a mínima frequência emitidas pelo átomo 
de hidrogênio, em todo o seu espectro? Justifique. 


. Determine a frequência das três primeiras raias da 


série de Lyman. Qual o valor-limite da frequência de 
uma raia nessa série? 


(Dado: constante de Rydberg: R = 3,29 - 105 s7.) 


10. O átomo de Bohr 


Era consenso, na década de 1910, que a compreen- 


são da estrutura elementar do átomo de hidrogênio 
deveria não só basear-se na fórmula de Balmer, mas 
também justificá-la. Se o hidrogênio emitia sempre as 
mesmas raias luminosas, com as mesmas frequências, 
a sua estrutura interna deveria estar de alguma forma 


relacionada a elas, Era uma espécie de código da natu- 
reza. Balmer descobriu o código, mas não foi capaz de 
entendê-lo. 

Coube a Niels Bohr, em 1913, dar um salto adiante 
decifrando-o depois que a Física já havia descoberto o 
quantum de ação, senha para esse entendimento, 


NIELS BOHR 


O físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1965) era 
filho de um eminente fisiologista e da filha de um 
rico banqueiro. Niels começou a se interessar pela 
Física ainda criança, estimulado pelo pai. Com 20 
anos de idade, ganhou um prêmio de pesquisa da 
Academia Dinamarquesa de Ciência e, aos 26 anos, 
depois do seu doutoramento, foi trabalhar na Ingla- 
terra com J. J. Thomson no laboratório Cavendish, 
em Londres. Depois de alguns meses, mudou-se 
para Manchester, onde ficou quatro anos trabalhan- 
do com Rutherford. 

Em 1913, propôs o seu modelo atômico e resol- 
veu as dificuldades do modelo atômico de Ruther- 
ford. Em 1919, voltou à Dinamarca como professor 
de Física teórica. Como Rutherford, Bohr também 
formou uma equipe de físicos extraordinários. E, 
como ocorreu com Planck e Einstein, as ideias revo- 
lucionárias de Bohr demoraram a ser aceitas e reco- 
nhecidas, tanto que o prêmio Nobel de Física só lhe 
foi concedido em 1922, “por seus trabalhos de pes- 
quisa da estrutura dos átomos e das radiações por 
eles emanadas”. 


Science Source/Photoresearchers/Latinstock 


Niels Henrik David Bohr, 
foto da Fundação Nobel. 


Como a maioria dos cientistas familiarizados com as 
ideias modernas da Física, Bohr estava convencido de 
que a introdução do quantum de ação de Planck resol- 
veria as dificuldades do modelo do átomo de Rutherford, 
A descontinuidade da natureza deveria impedir, de algu- 
ma forma, o contínuo movimento em espiral do elétron 
em direção ao núcleo previsto pela Física clássica. 

Veja a figura: 
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A possibilidade de haver perda contínua de energia, na Física da 
época, implicava o movimento em espiral do elétron até o núcleo. 
A hipótese de Bohr para justificar a possibilidade de 
os elétrons permanecerem em órbitas circulares está- 
veis foi simples, ousada e genial. 
Assim como a radiação térmica, conforme a desco- 
berta de Planck, só pode se propagar em pacotes míni- 
mos de energia, os elétrons também deveriam ter órbi- 
tas com valores discretos de energia e só poderiam 


transitar entre elas aos saltos, E, quando não houvesse 
mais salto possível para decair, o elétron estaria no seu 
menor nível de energia, no qual poderia permanecer por 


tempo infinito, pois não haveria na natureza energia no 
valor possível para essa queda. Por isso as raias dos 
espectros são isoladas e descontinuas e, de acordo com 
a fórmula de Balmer, estão associadas a números intei- 
ros n. Bohr concluiu que esses números estariam asso- 
ciados a órbitas possíveis ou “permitidas” pela natureza, 
que seriam estáveis. Bohr chamou essas órbitas de 
estados estacionários, pois os elétrons nelas poderiam 
permanecer indefinidamente, sem perder energia. 
Quanto aos “saltos” dos elétrons, Bohr recorreu a 
outra das estranhas novidades que haviam surgido na 


Física no início do século: o quantum de luz proposto por 


Einstein. Quando a energia correspondente a um "salto 
era igual à de um determinado quantum de luz, o elétron 


podia emitir esse quantum de luz e “saltar” para um nível 
mais baixo. 
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Esses desníveis dependiam da estrutura de cada 
átomo, característica de cada elemento químico, por isso 
cada elemento emitia sempre os mesmos quanta de luz 
ou radiação e, por isso também, cada elemento químico 
tinha seu próprio espectro. 

Veja a figura: 


Representação esquemática das cinco primeiras órbitas do átomo 
de hidrogênio de acordo com o modelo de Bohr. 

Mesmo formulando uma hipótese que tinha ideias 
novas, que não faziam parte da Física da época, Bohr 
não se intimidou. Agregou ideias estabelecidas e 
exaustivamente comprovadas da Física clássica a 
deias embrionárias e ainda precariamente estabele- 


das da nova Física, procedimento que surpreendeu e 
hocou muitos dos mais notáveis físicos da época. 
Apesar dessa manifesta e assumida incoerência, Bohr 


C 
C 


obteve as expressões matemáticas fundamentais de 
sua teoria, que se revelaram surpreendentemente 
corretas em relação aos resultados experimentais. A 
outra face da hipótese de Bohr não se apoiava apenas 
nas novas e embrionárias ideias da Física, mas incluía 


nesse rol mais algumas ideias igualmente inovadoras 
e revolucionárias. Elas podem ser reunidas em dois 


tópicos: 


1º) Cada elétron só pode ocupar determinada órbita de 
ordemn,.. comumaenergiaE | onde permane- 
inicial Ninicial 
ce indefinidamente, sem emitir radiação, 
2º) Quando um elétron ganha ou perde energia, ele "sal- 


ta” para outra órbita de ordem n,.. com energia E, 


final 
Nessa transição ele absorve ou emite um fóton. Como a 
energia dos fótons só está disponível na natureza em 
pacotes de energia de valores determinados, E = hf, o 


elétron só pode se transferir para órbitas determinadas. 
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eE 


final! 


Assim, a diferença de níveis de energia, E. 
inicial 


entre dois estados estacionários correspondentes a duas 
órbitas n, 


inicial 


en, . do elétron é dada pela expressão: 


final 


E ul = hf 
em que f é a frequência do fóton absorvido ou emitido 
nessa transição. 

Veja as figuras a seguir: 


fóton 
E, 
A 


Figura a 


Hg 
Figura b 


A figura a mostra uma representação esquemática 
da “queda” de um elétron do átomo de hidrogênio do 
nível de energia E. para o E, e a correspondente emissão 
de um fóton da raia Ee (parte esquerda do espectro). 

Já a figura b mostra uma representação esquemática 
da absorção de um fóton e o correspondente “salto” de 
um elétron do átomo de hidrogênio do nível de energia E, 
para o nível E, da raia Hg (parte direita do espectro). 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Na figura a, o elétron do átomo de hidrogênio, ao 
transitar da órbita n = 3 para n = 2, sofre um desnível de 
energia correspondente ao fóton emitido, cuja frequên- 
cia corresponde à raia H, do espectro de emissão do 
átomo de hidrogênio. Na figura b, na transição da órbita 
n = 2 para a n = 4, o elétron do átomo de hidrogênio 
“usa” a energia correspondente ao fóton absorvido, cuja 
frequência corresponde à raia He: 

As raias dos espectros do átomo de hidrogênio vis- 
tos nas figuras das páginas 2/3 e 274 correspondem à 
frequência dos fótons emitidos, isto é, quando os elé- 
trons “caem” de níveis de maior energia para níveis de 


menor energia; por isso o conjunto dessas linhas é 
conhecido como espectro de emissão. Quando, ao invés 
de emitir, os elétrons absorvem fótons (como está 
representado na figura b, da página anterior), obtém-se 
outro espectro, conhecido como espectro de absorção. 


Em laboratório, o espectro de absorção de um determi- 
nado gás pode ser obtido interpondo-se um tubo de vidro 
que contenha esse gás rarefeito entre a fonte de luz (pode 
ser uma lâmpada de filamento incandescente ou o próprio 
Sol) e a fenda do elestroscópio que fica à frente do prisma 
ou da rede de difração. 

Como essas fontes de luz têm um espectro cont 


nuo, ele é visto intercalado por faixas pretas corres- 
pondentes as frequências das radiações absorvidas. 
Para comparar esses dois espectros, observe nas figu- 
ras abaixo os espectros de absorção e emissão do 
hidrogênio superpostos ao espectro contínuo da luz 
branca. Note que a posição das raias é exatamente a 
mesma nos dois espectros. 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Espectro de absorção do hidrogênio. 


Espectro de emissão do hidrogênio. 


Assim, Bohr chegou a uma genial solução para o 
modelo atômico de Rutherford: ajustou com extraordiná- 
ria simplicidade a descontinuidade dos espectros, expres- 
sa pela fórmula de Balmer, ao quantum de ação de Planck, 
oriundo da radiação do corpo negro, e ao quantum de luz 
de Einstein, do efeito fotoelétrico. Um resultado extraordi- 
nário para um procedimento teórico tão ambíguo! 


EXERCÍCIO RESOLVIDO 


5. A 
corresponde à transição do elétron da órbita n = 3 à 
órbita n = 2, Determine: 


raia vermelha do espectro do hidrogênio 


a) afrequência da radiação emitida; 
b) a frequência da radiação emitida se a transição 


do elétron atingir o estado fundamental (n = 1). 


(Dados: constante de Rydberg: R = 3,29 - 10º s71; 
constante de Planck: h = 6,63 - 1074] - s.) 
RESOLUÇÃO 
a) Basta aplicar a fórmula de Balmer, 
1 1 
f=R Ca al paran =2en,=3. 


n, 2 


Temos, portanto: 


s[ 1 1 
fz = 3,29 i 10' [5 = 5) > 


> f, = 4,57 : 104 Hz 


b) Analogamente, aplicando a fórmula de Balmer 
para n, = 1en, = 3, temos: 


= fa = 2,92 :10º Hz 

Observações 

12) A frequência obtida no item a é a da raia He 

22) A frequência obtida no item b está além do es- 
pectro visível, na faixa do ultravioleta e corres- 
ponde a uma linha da série de Lyman. 


EXERCÍCIO HR 


10. A primeira raia violeta do espectro do hidrogênio 
corresponde à transição do elétron da órbitan= 4a 
órbita n = 2, Determine: 

a) afrequência da radiação emitida; 
b) a frequência da radiação emitida se a transição do 


elétron atingisse o estado fundamental, n = 1. 


(Dados: constante de Rydberg: R = 3,29 - 10º m~’; 
constante de Planck: h = 6,63 +10 J - s; 1,0 e 
V=1,60-10-º].) 


CAPÍTULO 13 — ORIGENS DA FÍSICA QUÂNTICA 277 


ATIVIDADES PRÁTICAS 


1. Corpo negro e cor preta 


Estas demonstrações não são, a rigor, de Física mo- 
derna, mas são inspiradas por ela e vão ajudá-lo a entender 
melhor um de seus elementos básicos, o corpo negro. Para 
a primeira, você vai precisar de duas caixas de papelão (de 
sapatos, por exemplo). Faça um orifício circular de aproxi- 
madamente 1,5 cm de diâmetro na face menor de cada 
uma das caixas. 

Revista as duas caixas externamente com cartolina 


preta e, internamente, uma com cartolina preta e a outra 
com cartolina branca. 
Veja as figuras: 


Fotos: A. Parramond/Ap Photo 


Depois de tampadas (à direita), qual delas é internamente branca 
ou preta? 


Inicialmente, com as caixas abertas, é visível a diferen- 
ça de cor vista através do orifício. Em seguida feche as cai- 
xas: você não será mais capaz de distinguir qual das duas é 
revestida internamente de branco ou preto. Por quê? 

A segunda atividade é feita com uma caixa de papelão 
revestida internamente de branco, mas com dois orifícios 
lado a lado, um aberto e outro fechado por dentro com um 
pedaço de cartolina preta. 


Veja as fotos: 


e 


Arquivo da edi: 


Fotos: University of Melbourne, Victoria/ 


Depois de a caixa ser tampada (acima), qual dos orifícios parece 
mais preto, o aberto ou o tampado com papel preto? 


Depois de tampada a caixa, o orifício aberto parece mais 
preto do que o orifício tampado com papel preto. Por quê? 
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Para responder às duas questões aqui propostas, 
lembre-se de que um corpo que não emite luz parece pre- 
to, nós só vemos a sua silhueta, ou seja, o contraste dele 
com a região que o circunda. Um corpo pintado de preto 
emite luz, nós o vemos da mesma forma que vemos um 
corpo pintado de branco, vermelho ou qualquer outra cor. 


2. Como ver o invisível 


Uma das dificuldades na aceitação da ideia do átomo 
foi a impossibilidade de detectá-lo diretamente. Muitos 
físicos, ainda no início do século XX, rejeitavam qualquer 
ideia baseada em evidências indiretas. Hoje toda a Física 
de partículas se apoia em evidências indiretas. E foia partir 
de evidências indiretas que Rutherford elaborou o primeiro 
modelo atômico. O dispositivo da foto mostra como é pos- 
sível saber a forma de um corpo indiretamente. 


Acervo do fotógrafo 


Fotos: Tiago Raimundo da Silva/ 


Figura a 


Figura b 


Vendo o invisível: na armação com os pinos (a) aparece em relevo 
a forma da mão (b). 


O conjunto de pinos (pregos sem ponta), dispostos 
paralelamente entre si, pode deslizar livremente, apoiado 
em duas placas de acrílico perfuradas. Quando apoiado 
sobre um corpo, esse conjunto compõe a forma desse corpo 
em alto-relevo. Por essa razão ele é conhecido como pin art, 
pois permite construir figuras por meio de pinos. Com ele 
pode-se fazer uma analogia com a experiência de Ruther- 
ford. Os pinos são como as partículas alfa, que, ao encontra- 
rem pequenos obstáculos na travessia de uma fina lâmina 
metálica, denunciam a existência do núcleo atômico. 

O dispositivo da foto está à venda em algumas lojas 
de brinquedos importados, mas não é difícil reproduzi-lo 
com duas tabuinhas perfuradas e espetinhos de churrasco 
de madeira. 


N 


X 


: 
! 
q 
i 


SE SITE CSS 


Adaptado de: SAINT-EXUPÉRY, 
Antoine de. O pequeno príncipe. 
Rio de Janeiro: Agir, 2006. p. 39. 


CAPÍTULO 


E A nova Física 


Ei uma vez um rei que vivia só num pequeno planeta. Acreditava reinar não apenas no seu 
planeta, mas sobre todos os planetas e estrelas do Universo. Um dia, recebeu a visita de um 
principezinho de outro planeta que, ao tomar conhecimento de tal poder, desejou ver um pôr do 
sol, seu espetáculo favorito. “Teu pôr do sol, tu o terás. Eu o exigirei. Mas eu esperarei, na minha 
ciência de governo, que as condições sejam favoráveis", respondeu o rei. “Quando serão?”, 
perguntou o principezinho. O rei, consultando um grosso calendário, respondeu: “Será lá por 
volta de... por volta de sete horas e quarenta, esta noite. E tu verás como sou bem obedecido”. 
(Adaptado de: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 2006.) 

Neste capítulo encerramos o nosso estudo da Física, ciência que, com a mesma sabedoria do 
rei dessa história, “domina” todo o Universo. 
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Andréia Vieira/Arquivo da editora 


AR 


1. O spin do elétron 


O modelo de Bohr, com suas órbitas permitidas para 
o elétron definidas apenas por números inteiros, mos- 
trou-se insuficiente para explicar o espectro de todos os 
elementos. Aos poucos percebeu-se que deveria haver 
outros saltos para justificar outras linhas espectrais. Em 
síntese, deveria haver outros tipos de quantização no 
universo do átomo, Assim, no início da década de 1920, 
a teoria do átomo de Bohr já havia sido aprimorada 
por outros físicos, em particular pelo alemão Arnold 
Sommerfeld (1868-1951), cuja colaboração foi suficien- 
temente relevante para que o modelo atômico de Bohr 
passasse a se chamar modelo de Bohr-Sommerfeld. 

O problema inicial era o que quantizar. Entre as gran- 
dezas físicas conhecidas na época não havia nenhuma 
que pudesse ser quantizada ao nível atômico: era preci- 
so criá-la. Sommerfeld propôs que se associasse às 
órbitas eletrônicas um vetor L, definido arbitrariamente 
de modo semelhante ao sentido do vetor campo mag- 
nético B gerado por uma espira circular. Veja a figura. O 
vetor É de uma órbita eletrônica tem orientação seme- 
lhante à do vetor do campo magnético B de uma espira 
percorrida por uma corrente elétrica i com o mesmo 
sentido de uma hipotética velocidade angular do elétron. 


mr 


EA órbita 


Assim, só algumas dessas órbitas, corresponden- 
tes a determinados vetores Č a elas associados, seriam 
permitidas. Tratava-se, portanto, de uma nova quanti- 
zação em razão da orientação espacial das órbitas, por 
isso essa propriedade foi chamada de quantização 
espacial. Veja as figuras: 


3 
1 
o 


3 


Vetores L de órbitas de orientações permitidas 
para os elétrons em um átomo. 
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Para verificar a validade dessa hipótese, em 1921 
os físicos alemães Otto Stern (1888-1969) e Walter 
Gerlach (1889-1979) realizaram uma experiência que 
comprovou essa propriedade, com exceção do número 
quântico m, = O, que “não apareceu” nessa experiência. 
A explicação desse resultado só foi dada em 1925, por 
dois jovens físicos holandeses, George E. Uhlenbeck 
(1900-1988) e Sam A. Goudsmit (1902-1978). Segun- 
do Uhlenbeck e Goudsmit, esse “não aparecimento" se 
devia a um magnetismo próprio ou intrínseco do elé- 
tron, que eles chamaram de spin. 

Assim, do mesmo modo que outras propriedades da 
matéria, como a carga elétrica e o magnetismo, que se 
manifestam em duas espécies — carga positiva ou nega- 
tiva; polo sul ou polo norte magnéticos —, conclui-se que 
o spin também tem duas espécies, associadas a dois 
vetores I, que sempre aparecem em pares. Para se ajus- 
tarem ao modelo de Bohr-Sommerfeld que prevê esta- 
dos m, inteiros, —1, 0 e +1, foram atribuídos a cada vetor Č 
dois números correspondentes a dois estados quânticos: 


1 T e f 
> zA figura a seguir mostra como essa 


construção teórica substituiu o estado quântico m, = O 


pelos estados quânticos m, = t5 em. = = 


m.=+—-em = 
s s 


m=+1 
: 2 


s 


O elétron, no estado fundamental, tem duas orientações 
possíveis correspondentes aos seus dois spins (m). 


SPIN 


Em inglês, spin significa ‘rotação’. Esse nome 
deve-se à suposição inicial de que essa propriedade 
teria origem em um movimento de rotação do elé- 
tron. Essa ideia, sugerida por alguns físicos da época, 
foi reforçada pela previsão teórica da existência de 
dois tipos opostos de spin, que corresponderiam aos 
dois sentidos possíveis de rotação. Originariamente, 
suposto uma partícula pontual, o elétron passou a 
ser considerado uma pequenina esfera carregada que 
poderia girar em torno de um eixo central em dois 
sentidos opostos. Mas, como veremos em seguida, a 
própria evolução teórica da Mecânica quântica invia- 
bilizou essa hipótese. Assim como não faz sentido 
atribuir localização definida para o elétron no espa- 
ço, também não tem sentido supor que ele possa ser 
uma bolinha rígida em rotação. No entanto, o nome 
spin foi mantido, mas a ideia de rotação que é asso- 
ciada a esse nome é incorreta. 


2. Pauli e o princípio da exclusão 


Até a descoberta do spin do elétron, cada órbita de 
um átomo, no modelo de Bohr-Sommerfeld, se carac- 
terizava por determinados valores numéricos, conhe- 
cidos como números quânticos: número quântico prin- 
cipal (n), relacionado aos níveis de energia do elétron; 
número quântico orbital (4), relacionado ao vetor Leà 
forma da órbita (circunferências ou elipses de diferen- 
tes excentricidades); e número quântico magnético 
(m,), que descreve a quantização espacial, 

Em 1925, o jovem físico Wolfgang Pauli (1900-1958), 
com base na análise de espectros de diferentes elemen- 


tos, percebeu que, incluindo o spin do elétron como 
quarto número quântico (m.), 
obtinha conjuntos de números 
que, em um mesmo átomo, 
nunca se repetiam. 

Paulihavia descoberto mais 


uma das estranhas regras da 
natureza que a nova Física 
revelou. A natureza não é ape- 


nas discreta, mas excludente, Wolfgang Pauli, em foto 


de 1933. 


palavras, além de 
serem permitidos aos elétrons apenas determinados 


Em outras 


estados quânticos, esses estados são exclusivos de 
cada elétron em cada átomo. Esse princípio tornou-se 
conhecido como princípio da exclusão de Pauli e pode 


ser assim enunciado: 


Em um mesmo átomo, não podem existir dois elé- 
trons com o mesmo conjunto de números quânticos. 


Cada conjunto de três números quânticos, n, € e mM, é 
conhecido atualmente como orbital. Órbita significa 'tra- 


jetória', mas, como se descobriria em pouco tempo, não 
faz sentido falar em trajetória para um elétron. Por isso, o 
termo órbita foi substituído por orbital, entendido como 
a região mais provável em que um elétron pode ser 
encontrado. 

Como só há dois spins para cada elétron, cada orbi 
tal só pode conter dois elétrons. Assim, o princípio da 
exclusão, ao limitar o número de elétrons em cada orbi- 


tal, definiu uma única estrutura de camadas na distri- 


buição dos elétrons em um átomo, o que permitiu esta- 


belecer a estrutura eletrônica básica dos átomos de 


todos os elementos. 


Bettmann/Corbis/Latinstock 


3. As ondas de matéria 


O mesmo problema que afligiu Planck — tentar 
encontrar o significado físico de uma fórmula matemá- 
tica criada para ajustar-se a um gráfico teórico — afligia 
praticamente todos os físicos na década de 1920, 

A nova Física tinha tido um enorme progresso até 
então. Parte dela já estava reformulada pela teoria da 
relatividade, mas seus fundamentos básicos, isto é, a 
forma como se comportava a matéria no seu nível ele- 
mentar, ainda eram desconhecidos. Pode-se dizer que 
o trabalho dos físicos se orientava por linhas de condu- 
ta consensuais, como o princípio da correspondência, 
de Bohr. Segundo esse princípio, as novas formulações 
da Física deveriam convergir para as formulações clás- 
sicas, como ocorre com a teoria da relatividade para 
velocidades muito menores que a velocidade da luz, 


Mas sempre se corria o risco de criar um Frankenstein 


teórico, na busca de conciliar o inconciliável, 
Felizmente, esse quadro estava para mudar. No fina 


da década de 1920 o físico francês Louis de Broglie diri- 
giu sua pesquisa teórica para a compreensão de um 
dos grandes problemas da Física da época, a natureza 


dual da luz. Como vimos no capítulo 11, há fenômenos em 
que a luz tem um comportamento tipicamente ondula- 
tório, como a interferência e a difração, e também há 
experiências que demonstram de forma inequívoca o 
seu caráter corpuscular. 


LOUIS DE BROGLIE 


O físico francês príncipe Louis Victor Pierre 
Raymond de Broglie (1892-1987) era de família nobre 
de origem italiana e dela herdou um antigo título 
alemão de príncipe. 

Doutorou-se em Física em 1924na Sorbonne, onde 
passou a lecionar Física teórica a partir de 1928. A sua 
revolucionária hipótese das ondas de matéria fez par- 
te de sua tese de doutorado e causou constrangimen- 
to na banca avaliadora, que não se sentiu capaz de 
avaliá-la. Mas a comunidade científica a aceitou e, 
em 1929, ele recebeu o prêmio Nobel de Física “por 
sua descoberta da natureza ondulatória dos elétrons”. 

Entre 1930 e 1950, dedicou-se ao aprofundamen- 
to da teoria da Mecânica ondulatória. Nesse período, 
publicou numerosos artigos sobre a nova teoria da luz, 
a teoria do spin das partículas, as aplicações da Mecá- 
nica ondulatória na Física nuclear, entre outros, além 
de 25 livros a respeito desses assuntos. 
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De Broglie conseguiu conciliar características apa- 
rentemente tão distintas de forma simples, genial e 
revolucionária. Atribuiu propriedades ondulatórias à 
matéria. Se os fótons são partículas de energia, cujo 
valor é função da frequência, característica tipicamente 


ondulatória, outras partículas, como o elétron, também 
deveriam ter propriedades ondulatórias, 
Vale a pena apresentar aqui parte do raciocínio de 


De Broglie, exposto na palestra proferida na ocasião em 
que ele recebeu o prêmio Nobel de Física de 1929, para 


que você perceba como raciocinam os cientistas na 
construção de uma teoria: 

“De início, a teoria quântica da luz não pode ser 
satisfatória, visto que define a energia de um corpúscu- 


o de luz pela equação E = hf, que contém a frequência f. 

as uma teoria puramente corpuscular não contém 
nada que nos permita definir uma frequência. Por essa 
azão, apenas, somos compelidos, no caso da luz, a 


introduzir simultaneamente as ideias de corpúsculo e 
de periodicidade. Por outro lado, a determinação do 
movimento estável dos elétrons no átomo envolve o 


uso de números inteiros; e, até aqui, os únicos fenôme- 
nos que envolvem números inteiros em Física são os da 


interferência e os dos modos normais de vibração. Esse 
fato me sugeriu a ideia de que os elétrons não poderiam 
ser considerados apenas como corpúsculos, mas que a 
periodicidade também lhes deve ser atribuída”, 

Note que, na busca da coerência, nas suas próprias 
palavras, De Broglie se sentiu compelido a introduzir 
uma nova ideia. Segundo o dicionário, compelido sig- 


nifica “agir sob coação; ser obrigado ou forçado a fazer 
alguma coisa”, mas aqui não houve força de expres- 
são, nem erro de tradução. O verbo está muito bem 
empregado — a ciência e os cientistas não fazem o 
que querem, mas o que a descrição da natureza os 
compele a fazer, 

Assim, De Broglie reuniu a expressão clássica da 
quantidade de movimento (p = mv) com as expressões 
modernas da energia de uma partícula sem massa 
(E= po) e da energia do fóton (E = hf) e obteve a expressão 
do comprimento de onda (A) associado a uma partícula: 


em que h é a constante de Planck, mé amassae véo 
módulo da velocidade da partícula, 
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A revolucionária hipótese proposta por De Broglie 
desencadeou uma corrida para sua verificação experi- 
mental que se mostrava relativamente simples, Não 
havia dificuldades, na época, para acelerar elétrons a 
velocidades que os fizessem ter comprimentos de 
nda da ordem de grandeza dos raios X (veja o exerci- 


ra obtida com facilidade, seria possível observar, por 


o 
cio resolvido a seguir). Como a difração dos raios X já 
e 
u 


m processo semelhante, a difração de elétrons. Bas- 
taria fazer passar um feixe de elétrons pela estrutura 


cristalina de um metal. 

Foi o que fizeram com êxito os físicos norte-ameri- 
canos C. J. Davisson (1881-1958) e L. H. Germer (1896- 
-1971) em 1927, cerca de quatro anos depois da formu- 
lação teórica de De Broglie. Aliás, Davisson já havia 
observado esses fenômenos em suas pesquisas no 
período de 1921 a 1923, mas não entendia por que eles 
aconteciam. Como de hábito, quando não existe ou não 
se conhece a teoria correspondente, é impossível reco- 
nhecer o fenômeno observado. 


Acesso em: 19 jan. 2010. 


Fonte: <http:/Avww.praticalphysics.org/imagelibrary/jpeg300/1375.jpg>. 


Difração de raios X (onda eletromagnética). 


Universität Hamburg/Arquivo da editora 


Difração de elétrons (partícula). 


1. Determine o comprimento de onda associado a: De Broglie notou ainda que os fenômenos discretos, 
a) um elétron de massa m = 9A 107! kg com que caracterizavam as novas ideias da Física, existiam 
velocidade v, = 6,0 -10º m/s; também na Física clássica, como modos de vibração 


das ondas estacionárias em uma corda fixa nas extre- 
midades. Assim como o elétron só pode ter valores dis- 
cretos de energia, as frequências que geram configura- 


b) uma bola de futebol de massa m, = 0,40 kg com 
velocidade v, = 20 m/s. 


(Dado: constante de Planck: h = 6,6 -10734 J- s.) ções de ondas estacionárias também só podem ter 
valores discretos diretamente proporcionais a números 
RESOLUÇÃO inteiros. A relação matemática de cada caso é diferente 
' z o pe h uma da outra; no entanto, a descontinuidade, vinculada 

Basta aplicar a expressão de De Broglie, — 
mv aos números inteiros, característica dos dois fenôme- 


a cada caso. naus E 
nos, é suficiente para estabelecer uma relação entre 


eles. De Broglie percebeu que, se o elétron tivesse 
6,6 -107* caráter ondulatório, ele só se “encaixaria” em órbi- 

— Es n 
91:107- 6,0- 10° tas em que pudesse estabelecer configurações de 


a) Para o elétron, obtemos: 


ondas estacionárias semelhantes às configurações 
> 2=12-10"m o 
de ondas em uma corda vistas na página 26 do volu- 


b) Para a bola de futebol, obtemos: me 2. Veja as figuras: 


. 10734 Figura a 
à= Seo > 14=83-10“m 
Observação: O comprimento de onda associado ao | | 
elétron tem a mesma ordem de grandeza do compri- CC a 


mento de onda dos raios X, o que o torna detectável EEE CEEE 


experimentalmente. i i 
Já o comprimento de onda associado à bola de futebol 


tem dimensões inimaginavelmente pequenas. Para 
se ter uma ideia, ele é 10® (um quatrilhão) de vezes i 
menor do que o diâmetro de um próton! Por isso, o 


comportamento ondulatório de corpos macroscópi- 
cos não é percebido. 
Para muitos físicos, assim como não faz sentido 


Arquivo da editora 


admitir a existência de fótons de baixa frequência, 
também não faz sentido admitir um caráter ondula- 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


tório para corpos de dimensões macroscópicas. 


EXERCÍCIO O 

A figura a mostra três modos de vibração de ondas 
estacionárias em uma corda fixa em ambas as extremi- 
dades; a figura b mostra as correspondentes “ondas 


1. Determine o comprimento de onda associado a: 


a) um próton de massa m = 1,7 + 1077 kg com 


velocidade de V= 5,0 + 10” m/s; estacionárias dos elétrons“ para as três primeiras órbi- 
b) um automóvel de massa m, = 1000 kg, com tas de um átomo de hidrogênio, sugeridas por De Bro- 
velocidade de v, = 50 m/s glie para o modelo do átomo de Bohr-Sommerfeld. 
A ; 
(Dado: constante de Planck: h = 6,6 + 1073") » s.) (A figura b foi extraída de GAMOW, G.; 


CLEVELAND, J. Física. Madrid: Aguilar, 1974.) 
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Supondo que as órbitas fossem circulares, não 
haveria extremidades fixas, como nas ondas estacio- 
nárias das cordas, por isso admitia-se que as ondas 
estacionárias associadas aos elétrons pudessem girar 
em torno do núcleo do átomo. 

Se essas ondas estacionárias existissem, o com- 
primento da órbita de um elétron de raio r (2xr,) deve- 
ria conter um número inteiro de comprimentos de onda 
A, desse elétron, ou seja: 


211, A. 


Como o comprimento de onda do elétron é 
h « i ; 
À = —— essa expressão, aplicada ao átomo de hidro- 
mv 


gênio, resultou na mesma expressão do raio da órbita 
de um elétron no átomo de hidrogênio, pelo modelo de 
Bohr-Sommerfeld. 

Essa comparação possibilitou a criação da Mecâni- 
ca ondulatória, a mais conhecida formulação da Mecã- 
nica quântica, base teórica da Física Moderna, A Mecâ- 
nica ondulatória foi proposta em janeiro de 1926 pelo 
físico austríaco Erwin Schrödinger (1887-1961). 

Assim, tornou-se possível determinar teoricamen- 
te a estrutura atômica de um elemento e comprovar 
essa previsão experimentalmente com base no espec- 
tro desses elementos. O acerto dessas previsões, alia- 
do à relativa facilidade de sua aplicação, deu a essa 
equação uma acolhida imediata. 

Além dessa formulação, duas outras mais complexas 
foram apresentadas pelo físico alemão Werner Heisen- 
berg (1901-1976) e pelo inglês Paul Dirac (1902- 
-1984). A proposta de Heisenberg descreve o comporta- 
mento do átomo por meio de álgebra de matrizes; a 
segunda, de Dirac, também adota uma álgebra pouco 
convencional. Apesar de as três teorias, embora indepen- 
dentes, serem equiva- 
lentes e terem dado a 
seus criadores o prêmio 
Nobel de Física, o de 1932 
a Heisenberg e o de 1933 
a Schrödinger e Dirac, a 
teoria de Schrödinger, 
por ser mais simples e 
compreensível, 
foia mais aceita. 


sempre 


Erwin Schrödinger, 1927. 
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5. O princípio da incerteza 

Segundo o dicionário Houaiss, a palavra incerteza 
tem as seguintes acepções: “1) estado ou caráter do 
que é incerto; 1.1) falta de certeza; dúvida, hesitação, 
indecisão, imprecisão”, Nenhuma delas expressa com 
clareza o significado que a Física dá a essa palavra, por 
isso é importante saber bem, desde o início, o que se 
quer dizer quando falamos em incerteza; caso contrá- 
rio, será impossível entender a ideia que apresentare- 


mos a seguir, Bastam dois exemplos: o primeiro em 
relação à medida do diâmetro de uma arruela, ilustrado 
pela foto a seguir: 


Se várias pessoas medirem o diâmetro (d) dessa 
arruela com a régua da foto acima, é bem possível 
que o resultado final dessa medida, obtido pela média 
das medidas individuais, seja expresso na forma 
d = (15,5 + 0,5) mm. 

Isso significa que, por meio desse processo de 
medida, em que se usou essa arruela, realizado por 
essas pessoas com essa régua, só podemos afirmar 
que a medida mais provável para o diâmetro da arruela 
é 15,5 mm, mas valores entre 15,0 mm e 16,0 mm são 
aceitáveis. As palavras em itálico evidenciam os limites 
de validade desse resultado: basta uma dessas condi- 
ções se alterar — as medidas serem feitas por outro 
grupo de pessoas, por exemplo — e o resultado, incluin- 
do a incerteza, pode mudar. 


O segundo exemplo refere-se a pesquisas eleitorais 
ou de opinião pública. Todas elas têm uma “margem de 
erro”, isto é, um limite de incerteza dentro do qual os 
pesquisadores garantem a validade do resultado obti- 
do. E, do mesmo modo que na medida do diâmetro da 
arruela, essa incerteza depende de muitos fatores, 
como o processo usado, as dimensões e a qualidade da 
amostra, mas a incerteza sempre existe. 


Eduardo Santaliestra/Arquivo da editora 


Até as duas primeiras décadas do século XX, os físi- 
cos tinham a convicção de que essa era uma limitação 
humana. A incapacidade de conhecermos a medida exa- 
ta do diâmetro de uma arruela não significava que essa 
medida não existisse. Talvez nunca fosse possível chegar 
a medida exata, mas havia a certeza de que essa medida 
existia, Para o inconformismo de inúmeros físicos, a Física 
moderna acabou também com essa “certeza”, 

a verdade, o que a Física moderna afirma é que a 
incerteza é inevitável. Não se trata de limitação de instru- 
mento de medida, do processo ou do experimentador. 
Mesmo que todos — instrumento, processo e experi- 
mentador — sejam perfeitos, a incerteza sempre existe, 
pois resulta do próprio ato de medir. Para entender melhor 


essa estranha afirmação, veja a situação proposta a 
seguir: Como você poderia saber com as mãos a forma de 
uma estatueta de areia escondida dentro de uma caixa? 


Essa tarefa é impossível, pois suas mãos iriam 
destruir a estatueta. Poderíamos utilizar um feixe de 
raios X, um visor de fibra óptica, ou ainda abrir um 
buraco na caixa e ver a estatueta diretamente. Essas 


alternativas, no entanto, são válidas apenas em rela- 
ção à escala do mundo macroscópico. Raios X ou luz 
são feixes de fótons que incidem na estatueta para 
que possamos vê-la ou detectá-la. E esses fótons 
interferem na estrutura molecular ou atômica dos 


grãos de areia — o efeito de um fóton interagindo 
com um elétron é tão grande como o de uma bola de 
bilhar chocando-se com outra, 


Se os grãos de areia fossem elétrons, bastaria ilu- 
miná-los para que a estatueta se desmanchasse, 
como se fosse atingida por uma saraivada de balas. 
Mas essa é uma analogia; a figura seguinte mostra 


esquematicamente uma situação que a Física moderna 
postula como verdadeira. 


orbital inicial do elétron 


fóton emitido 
na transição 
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orbital final 
do elétron 


Suponha que você pudesse detectar o fóton emitido 
por um elétron no salto quântico representado na figura. 
O que você veria? Qual seria a "posição" do elétron quan- 
do esse fóton atingisse sua retina? É impossível respon- 
der a essas perguntas, pois o fóton surge durante a tran- 
sição de elétron entre dois orbitais, em uma região onde a 
probabilidade de o elétron estar é praticamente nula, 


Em outras palavras, se essa situação fosse possível, 
veríamos o elétron justamente na “posição” onde ele 


praticamente nunca está. Essa estranha situação mos- 
tra ainda que não faz sentido falar em posição do elétron, 
por isso usamos aspas quando nos referimos a ela. 

Além de tornar explícita essa característica do mi- 
crocosmo, o princípio da incerteza, formulado por 
Heisenberg, quantifica essa incerteza. Paraisso, ele pos- 
tula uma expressão matemática que estabelece uma 
espécie de compensação entre duas grandezas: quando 
a precisão de uma medida aumenta, a precisão da outra 
diminui, e vice-versa, 

Suponha que uma partícula, movendo-se no eixo 
das abscissas, esteja na posição x com uma quantidade 
de movimento de módulo p. As medidas da posição e da 
quantidade de movimento dessa partícula são feitas 
com incertezas Ax para a posição e Ap para a quantida- 
de de movimento. De acordo com Heisenberg, o valor 
dessas incertezas obedece à relação: 


h 
Ax: Ap => — 
2T 


em que h=6,63:10*].s é a constante de Planck. 


Outra formulação do princípio da incerteza relaciona 
a incerteza da medida da energia de um corpo (AE) 
com a incerteza do intervalo de tempo (At) em que 
essa energia é medida: 


27 


Pares de grandezas como posição e quantidade de 
movimento, ou energia e tempo, para as quais valem as 
relações de incerteza acima, são chamados de grande- 
zas complementares. 


Observação: O termo + pode aparecer também como h 
ou = trata-se de uma escolha decorrente da precisão 
com que se quer exprimir esse princípio. Adotamos a pri- 


meira por ser mais frequente na literatura. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDO SJ 


2. Uma bola de futebol tem massa de 0,45 kg e move- 


-se com velocidade de 30m/s. Supondo que a quan- 
tidade de movimento seja determinada com uma 
incerteza de 2,0%, de acordo com o princípio da in- 
certeza, determine: 

a) aincerteza ao medir a posição dessa bola; 


b) essa incerteza percentual na posição dessa bola 
em relação a um comprimento de 100 m. 


Dado: == 110021 +s) 
2x 


RESOLUÇÃO 


a) A quantidade de movimento da bola é, em mó- 
dulo, p = mv. Sendo m = 045 kg e v = 20 m/s, 
temos: 


p = 0,45 : 20 >p = 9,0 kg : m/s 
Sendo 2,0% a incerteza da medida da quantidade 
de movimento, Ap, temos: 


Ap = 9,0 - 2,0% > Ap = 9,10 : = > 
>Ap = 0,18 kg : m/s 


Pelo princípio da incerteza, obtemos: 


Ax: Ap= $ > Ax- 018=11:10™ > 


=> Ax = 6,1. 10=4m 


b) Para uma distância de 100 m, essa incerteza na 
medida dessa posição corresponde percen- 
tualmente a: 

Ax(%) = £110 5 Ax(%) = 6,1- 10-5% 
100 

Observação: Esse é um valor inimaginavelmente 

pequeno: 61 seguido de 37 zeros depois da vírgula, 

isto é, não faz sentido levar em consideração o 

princípio da incerteza em situações como essa, 

esultado que evidencia, mais uma vez, que os 
princípios da Física quântica só são significativos 
no mundo microscópico, como mostra o exercício 


esolvido a seguir. 


. Um elétron move-se na direção do eixo x com 
velocidade de 3,0 - 106 m/s. Supondo que se possa 


medir essa velocidade com uma incerteza de 2,0%, 
qual é a incerteza na medida da posição desse 
elétron? 


(Dados e = 1,1 -1074 J - s; massa do elétron: 


m, = 91:10" ke) 
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EXERCÍCIOS 


RESOLUÇÃO 


A quantidade de movimento do elétron é p = mv. 
Sendo m = 9,1- 1077" kg e v = 3,0 -10º m/s, temos: 


p = 9,1: 1077: 3,0 -10° > p=2,/7-10"2kg-m/s 


Admitindo-se para a incerteza da medida da quantidade 
de movimento a incerteza da medida da velocidade, 
temos: 


Ap = 2,7 107” - 2,10% > Ap = 2,7 - 107%. alo 


=> Ap = 5,4: 107 kg : m/s 
Pelo princípio da incerteza, obtemos: 

Ax: Ap = = > Ax: 5,4 -1078 = 1,1 -107 = 
= Ax=20-10ºm 


Observação: Apesar da dificuldade em fazer com- 
parações no nível atômico, pela própria incerteza 
das medidas que este resultado mostra, pode-se 
dizer que, nesse caso, a mínima incerteza obtida 
na posição do elétron é aproximadamente igual 
ao diâmetro de um átomo de hidrogênio no esta- 
do fundamental, milhares de vezes maior do que o 
elétron. 


2. Como você poderia medir o diâmetro de uma bola 


de sorvete? Que imprecisões seriam inevitáveis 
em sua medida? Explique. 


« Uma bola de futebol, de 0,40 kg, atinge o gol com 


velocidade de 20 m/s. De acordo com o princípio da 
incerteza, qual é a incerteza inevitável que se 
comete ao medir a posição dessa bola, supondo 
que a quantidade de movimento é determinada 
com uma incerteza de 5,0%? 


(Dado: Æ = 11-10- 3- s.) 
21 


« Um nêutron move-se na direção do eixo x com velo- 


cidade de 6,0 - 10º m/s. Supondo que se possa medir 
essa velocidade com uma incerteza de 5,0%, qual a 
incerteza na medida da posição desse nêutron? 


(Dado: a = 1,1 : 1074 J - s; massa do nêutron: 


m, = 1,7 -1077 kg) 


6. O nêutron e o pósitron 


Pode-se dizer que a fundamentação teórica da 
nova Física se completa em 1928, quando Dirac criou 
a teoria relativística do elétron, tornando compatíveis a 
Mecânica quântica e a teoria da relatividade restrita. 

Uma implicação matemática dessa teoria foi a pos- 
sível existência de elétrons positivos, ou antielétrons, e 
que a interação de um elétron com um antielétron 
resultaria na aniquilação de ambos, que se transforma- 


riam em energia na forma de fótons. Em sintese, essa 


teoria sugeria a existência de mais uma estranha 
característica da natureza — a antimatéria. 


Essa ideia adquiriu maior consistência e credibilida- 
de em 1932, quando o físico norte-americano Carl 
Anderson (1905-1991) detectou o pósitron, nome dado 
posteriormente ao antielétron, fazendo raios cósmicos 
atravessarem uma câmara de nuvens, 


RAIOS CÓSMICOS E 
CÂMARA DE NUVENS 


Os raios cósmicos foram identificados no início do 
século XX, em pesquisas sobre a condutividade elétri- 
ca em gases contidos em recipientes fechados. Nessa 
ocasião, percebeu-se que, mesmo com todas as pre- 
cauções possíveis, o ar contido em um recipiente sem- 
pre exibia alguma condutividade elétrica resultante da 
ionização das moléculas dos gases componentes. 

Entre 1911 e 1912, o físico austríaco Victor Franz 
Hess (1883-1964), depois de inúmeras pesquisas com 
balões a grandes altitudes, concluiu que a causa des- 
sa ionização era uma radiação vinda do espaço cós- 
mico; por essa razão foi dado o nome raios cósmicos. 

A câmara de nuvens, criada pelo físico escocês 
Charles T. R. Wilson (1869-1959) no início do século 
XX, foi intensamente usada nas pesquisas em Físi- 
ca até meados desse mesmo século. A figura abaixo 
mostra um diagrama parcial desse dispositivo, desta- 
cando seu principal elemento: um recipiente cilíndri- 
co de vidro (C), largo e baixo (visto de cima), ligado a 
uma seringa com êmbolo (B). Quando esse êmbolo é 
puxado, reduz-se repentinamente a pressão no interior 
do cilindro, vaporizando um líquido nele contido (em 
geral, álcool); quando partículas eletricamente carrega- 
das atravessam a câmara, ionizam as moléculas dessa 
“névoa”, deixando rastros visíveis de suas trajetórias. 


Paulo Manzi/Arquivo da editora 
[en] 
(D) 


Veja a foto: 


erson/SPL/Lati, 
cal and > ÍNstock 


A linha central, semelhante a um fio de cabelo, é o rastro de um 
pósitron atravessando uma placa de chumbo (faixa central). 


Nessa foto, obtida em 1932 com uma câmara de 
nuvens atravessada por raios cósmicos, Anderson 
identificou pela primeira vez o rastro de um pósitron. A 
partícula entrou na câmara por cima, com alta energia, 
e perdeu parte dessa energia ao atravessar uma placa 
de chumbo de 6 mm de espessura no meio da câmara 
note que, depois de atravessar a placa, o raio de curva- 
tura diminui). A câmara estava imersa em um campo 
magnético para que, pelo sentido da curvatura descrita 
pela partícula, fosse possível saber se sua carga era 
positiva ou negativa. Por meio da perda de energia na 
travessia da placa de chumbo e pelo comprimento do 
traço depois dessa travessia, foi possível calcular o 
valor-limite da massa dessa partícula. Nesse caso, 
Anderson concluiu que a carga era positiva e sua mas- 
Sa tinha um valor menor do que o dobro da massa de 
um elétron — tratava-se, portanto, de um elétron de 
carga positiva. Como no modelo atômico não existia 
essa partícula, mas o “negativo” dela, concluiu-se que 
devia haver também um “negativo” do átomo, o que 
levou à extraordinária conclusão de que além da maté- 
ria e do Universo que conhecemos existe também a 
antimatéria, que poderia constituir um antiuniverso 
que ainda não conhecemos. Note que, apesar do nome, 
a antimatéria dos físicos é matéria, não se trata de algo 
espiritual. O que os físicos querem dizer com a escolha 
desse nome é que partículas como o pósitron têm 
características opostas às da matéria conhecida. Por 
isso, antimatéria, nesse caso, deve ser entendida como 
matéria “oposta” à matéria já conhecida. 

Mas há ainda mais um aspecto dessa estranha 
realidade: a geração simultânea de um par elétron- 
-pósitron originário de um fóton de alta energia (radia- 
ção gama). 
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A foto a seguir, de traços deixados por raios cósmi- 
cos atravessando uma câmara de nuvens, ilustra esse 
fenômeno. 


des gama 


(invisíveis) 
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par elétron-pósitron 
de maior energia 


/ j 
Formação de pares elétron-pósitron 
(Lawrence Berkeley Laboratory, Estados Unidos). 


Pode-se descrever assim esse evento: um fóton de 
raios gama penetrou na câmara, acima, sem deixar rastro 
(fóton não tem carga elétrica, por isso não ioniza as molé- 
culas do vapor em suspensão na câmara). De repente, 
dele se origina um par de partículas que, pelas suas traje- 
tórias (a câmara está imersa em um campo magnético 
perpendicular ao plano da foto — veja o exercicio resolvi- 


do 2 do capítulo 8), concluiu-se serem partículas iguais, 
mas com cargas de sinais contrários. Como uma delas 


era conhecida — o elétron —, a outra seria um antielétron, 
ou seja, um pósitron. O processo inverso também ocorre: 


a interação entre um elétron e um pósitron provoca o 


desaparecimento de ambos, dando origem a um fóton de 
raios gama, em um processo chamado aniquilação. 


Ainda em 1932, o físico inglês James Chadwick 
(1891-1974) descobriu uma nova partícula contida no 
núcleo do átomo — o nêutron. Veja a figura. 


bomba de vácuo 


Po (Dl 
--4---- > 
1 M = câmara de 
RA pe | nuvem osciloscópio 
fonte de 
artículas alfa alvo dè placa de parafina 
p n berílio 
(polônio) 


Representação esquemática do equipamento 
construído por Chadwick para detectar o nêutron. 
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Sabia-se que o nêutron, também por não ter carga 
elétrica, não deixaria rastro em uma câmara de nuvem. 
Chadwick, baseando-se em experiências realizadas 
por outros pesquisadores — cujos resultados foram 
por eles mal compreendidos —, construiu o equipa- 
mento representado na figura abaixo, à esquerda. Um 


pequenino disco de polônio emite partículas alfa em 
uma câmara de vácuo, para que não sejam absorvidas 


pelas moléculas dos gases que compõem o ar. Essas 


partículas, então, atingem um alvo de berilio; algumas 
delas colidem e são absorvidas por núcleos de áto- 


mos de berílio, processo que dá origem à emissão de 
nêutrons. Alguns desses nêutrons atravessam as 
paredes da câmara e, em seguida, uma placa de para- 


fina. Na travessia pela parafina colidem com átomos 


das várias substâncias que a compõem e, dos núcleos 
desses átomos, arrancam prótons, São esses prótons 
que “denunciam” a existência dos nêutrons, deixando 


rastros na câmara de nuvem ou produzindo um pulso 
na placa da direita, detectado por um instrumento 


eletrônico (osciloscópio). Em outras palavras, o expe- 


rimento de Chadwick não “mostra” o nêutron, mas, 


assim como o perito policial que pode deduzir o calibre 


de um projétil pelo estrago que faz, Chadwick provou 


que aqueles prótons, perfeitamente visíveis" e 


detectáveis, só poderiam ter sido arrancados da para- 
fina se ela tivesse sido atravessada por nêutrons, 
partículas sem carga elétrica, de massa aproximada- 
mente igual à do próton. 


Antes da descoberta do nêutron, admitia-se que o 
núcleo do átomo fosse composto de prótons e elé- 


trons, o que tornava a sua estabilidade impossível, 

O núcleo de um átomo de nitrogênio, por exemplo, 
deveria ter catorze prótons e sete elétrons. Sete elé- 
trons neutralizariam sete prótons, formando sete pares 
próton-elétron, o que é difícil de justificar teoricamen- 
te, mas não impossível. O grande problema eram os 
outros sete prótons restantes, que deveriam repelir-se 
e, inexplicavelmente, não o faziam. 


Por isso, para muitos físicos, a existência do nêutron 


no lugar dos pares próton-elétron era inevitável e, de 
fato, solucionou o problema. O átomo de nitrogênio 
passou a ter apenas sete prótons, em vez de catorze, e 


o seu núcleo passou a ser constituído de sete prótons 
e sete nêutrons. A presença dos sete nêutrons torna 
possível a coesão do núcleo e compensa, como vamos 
ver a seguir, a repulsão entre os prótons. 


7.O neutrino e a conservação 
da energia 


Até 1932, os físicos haviam identificado cinco partí- 
culas elementares com as seguintes características: 


Partícula | Símbolo | Massa (MeV/c?) | Carga(e) 
Fóton y 0 0 
Elétron e” 0,5 =j 
Pósitron et 0,5 +1 
Próton p 938 +1 
Nêutron n 938 +4 0 
Chamavam-se elementares porque não teriam es- 


trutura interna, seriam indivisíveis, no sentido dado à 
antiga ideia de átomo. Quatro partículas, fóton, elétron, 


próton e nêutron, originavam toda a matéria existente 
na natureza, compondo um modelo atômico bastante 
Satisfatório, enquanto a quinta partícula, o pósitron, 
trazia a possibilidade da existência da antimatéria, na 
época, pura especulação. 

Mas ainda havia muitas questões teóricas básicas 
não resolvidas. Uma delas era a explicação da emissão 


de elétrons do núcleo de alguns átomos, conhecida 
como decaimento beta. Para entender o problema, 
vamos apresentar como exemplo a equação com a 
qual se descrevia na época a transmutação do bismu- 
to-210 em polônio-210: 


210p; 210 - 
es BI Tá sa PO Te 


Isso significa que, no núcleo de um átomo de bismuto 
com 83 prótons e 127 nêutrons, um dos nêutrons trans- 
forma-se em próton e emite um elétron (e7). Assim, o 
núcleo passa a ter 84 prótons — torna-se, então, um 
átomo de polônio — e 126 nêutrons. 


TRANSMUTAÇÃO 


Transmutação, entre outros significados, quer 
dizer alteração ou transformação de alguma coisa 
em outra. 

Em Física nuclear, sempre significa a transfor- 
mação de um núcleo de um átomo em outro, ou 
outros, mediante uma reação nuclear. 


Veja o esquema. 


"za pro Re 
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As medidas experimentais desse processo davam 
um resultado constrangedor: a energia final, gerada no 
processo, era menor do que a energia inicial, contida 
no núcleo do bismuto. Parte da energia desaparecia 
completamente sem nenhuma justificativa plausível, o 
que colocou em xeque uma das leis fundamentais da 
Física — o princípio da conservação da energia. 


A primeira sugestão para resolver o problema e 
“salvar” o princípio da conservação da energia foi pro- 
posta por Wolfgang Pauli, em 1930. Pauli sugeriu que 
nesse decaimento deveriam aparecer partículas cuja 
energia equilibraria as equações, ainda não detectadas 
por serem eletricamente neutras. Em 1933, a existên- 


cia teórica dessa partícula passou a ser aceita com a 


publicação de um convincente e cuidadoso trabalho do 
físico italiano Enrico Fermi (1901-1954), 


Enrico FERMI 


Enrico Fermi foi o maior físico italiano dos 
tempos modernos. Doutorou-se em 1922 e, de- 
pois de uma estada na Alemanha e na Holanda, 
voltou para a Itália em 1927, onde assumiu a ca- 
deira de Física teórica na Universidade de Roma 
e formou um grupo de pesquisas que passou a 
dedicar-se à Física nuclear. Em 1938, com sua 
equipe dispersa por causa da ascensão do fascis- 
mo e da aliança da Itália com a Alemanha, Fermi 
recebeu o prêmio Nobel de Física. Nesse mesmo 
ano, os físicos alemães Otto Hahn (1879-1968) e 
F. Strassmann (1902-1980), conseguiram realizar 
a fissão nuclear em laboratório, o que tornava a 
Alemanha cada vez mais próxima de construir 
um artefato nuclear. 

Alertado pelos próprios cientistas, entre eles 
Einstein e Fermi, o governo norte-americano ini- 
ciou o Projeto Manhattan com o mesmo objetivo. 
Em 16 de julho de 1945, sob a liderança teórica de 
Fermi, os Estados Unidos lançaram a primeira bom- 
ba atômica no deserto do Novo México. Vítima de 
câncer, Fermi faleceu em 1954. 
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Como essa partícula também deveria ser neutra e 
muito menor que o nêutron, Fermi a chamou neutrino, 
que em italiano significa “neutronzinho”, cujo símbolo é 
v (ni letra grega). Dessa forma, o decaimento beta, na 
transmutação do bismuto-210 para o polônio-210, 
passou a ser descrito pela equação: 


Isto é, além da emissão de um elétron, o núcleo 
emitiria também outra partícula, o que garantiria a 
conservação da energia. Ao esquema anterior, por- 
tanto, deve-se acrescentar mais uma partícula saindo 
do núcleo inicial: o neutrino v, que deve ser represen- 
tado assim: 


j E) 
ea 
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A teoria de Fermi estava tão bem formulada e resol- 
via o problema da conservação da energia de forma 
tão brilhante que os físicos nunca duvidaram da exis- 
tência do neutrino, apesar de suas incríveis caracterís- 
ticas — além de não deixar rastro porque não tem carga, 
para que um neutrino se choque com outra partícula é 
preciso que ele atravesse uma parede de chumbo da 
ordem de 50 anos-luz de espessura, algo impossível 
até de imaginar! Por causa da imensa dificuldade de 
percepção, o neutrino só foi detectado pela primeira 
vez em 1956, 23 anos depois da sua descoberta teóri- 
ca. Hoje sua detecção é corriqueira, 


Mas o que nem Dirac, nem Pauli ou Fermi podiam 
imaginar é que depois de algumas décadas suas bizar- 
ras elucubrações mentais seriam usadas no dia a dia da 
Medicina: a procura pelos neutrinos levou os físicos a 
dominar a técnica da geração e “uso” da antimatéria — 
os médicos aproveitaram a ideia e passaram a injetar 
pósitrons em nossas veias para obter imagens do nos- 
so corpo por meio dos raios gama criados com a ani- 
quilação de pares elétron-pósitron — a chamada tomo- 
grafia por emissão de pósitrons (PET). 
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EXERCÍCIOS O  TTEETRRO 


5. Se alguém lhe dissesse que a antimatéria é a prova 
científica da existência do espírito, o que você res- 
ponderia? 


6. Seria possível existir um alienígena, semelhante a nós, 
constituído de antimatéria? Você poderia abraçá-lo? 


TOMOGRAFIA POR EMISSÃO 
DE PÓSITRONS — PET 


A ideia desse tipo de exame surgiu há cerca de 
trinta anos: como só é possível ver ou detectar algo 
que emita fótons ou radiação eletromagnética, uma 
das opções para “ver” o interior do corpo humano 
é injetar nele marcadores ou traçadores, substân- 
cias nas quais são inseridos elementos radioativos 
como o carbono-l1l, o flúor-18, o oxigênio-15 ou o 
nitrogênio-13, que funcionam como fontes indiretas 
de fótons. Esses elementos são isótopos radioativos 
artificiais cujos núcleos instáveis emitem pósitrons 
que colidem com elétrons do tecido humano a ser 
examinado — ambos se aniquilam e geram um par 
de raios gama, fótons de alta energia. 

Esses fótons, emitidos simultaneamente, são 
detectados e por meio deles determina-se a sua 
origem e mapeia-se o órgão onde eles se iniciaram. 
Note que esse mapeamento depende dos elétrons 
aniquilados que pertencem aos tecidos — a locali- 
zação e a distribuição desses elétrons possibilitam o 
diagnóstico médico. Veja a figura abaixo. 
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Equipamento de ressonância magnética nuclear. 


8. O núcleo atômico 
e a energia nuclear 


Com a configuração da estrutura eletrônica defini- 
da, a descoberta do nêutron completou um novo 
modelo atômico. Veja, por exemplo, a representação 
esquemática de um átomo de flúor na figura abaixo, 

Os orbitais, em azul, 
são regiões onde a proba- 
bilidade de se encontrar os 
nove elétrons do flúor é 
maior; as esferas verdes e 
vermelhas simbolizam os 
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prótons e nêutrons do nú- 


cleo desse átomo. 

Ao contrário de qualquer átomo, que é um gran- 
de espaço vazio, a matéria no núcleo é altamente 
concentrada. A sua densidade é enorme, cerca de 
2,410” kg/mº: a massa de 1cm? de um material com 
essa densidade seria de 240 milhões de toneladas! 
Apesar dessa alta concentração, admite-se que os 


núcleons, nome genérico dado aos prótons e nêu 


trons contidos no núcleo, também estejam distribuí 
dos em camadas, como os elétrons no átomo, De 
acordo com a teoria apresentada no final da década 
de 1940 pela física polonesa Maria Goeppert-Mayer 


(1906-1972), existem sete quantidades especiais de 
úcleons no núcleo atômico, que ela denominou 
úmeros mágicos: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. Esses 
úmeros de núcleons completariam camadas no 


as camadas eletrônicas. Essa hipótese lhe valeu um 


n 
n 
n 
núcleo atômico, uma espécie de equivalente nuclear 
d 
q 


uarto do prêmio Nobel de Física de 1963. 
Como os elétrons, os núcleons também têm dois 
spins, em “sentidos” opostos. Assim, o único próton do 


núcleo do hidrogênio pode ter um ou outro spin, que 
pode ser alterado com a aplicação de um campo eletro- 
magnético externo oscilante, em um processo chamado 
de ressonância magnética nuclear, descoberto em 1946, 
de ampla aplicação na Medicina. 
Um dos desafios à compreensão da estrutura 


nuclear foi a grande proximidade entre os núcleons, 
o que levou os físicos a postular a existência de 
uma interação nuclear atrativa muito intensa para 


superar a repulsão eletrostática entre os prótons, 
hipótese que, ao ser comprovada, trouxe consequên- 
cias extraordinárias. 


Uma delas é a possibilidade de obtenção de uma 
energia cuja origem está no núcleo do átomo — a ener- 
gia nuclear, Descobria-se, afinal, a fonte aparentemen- 
te inesgotável de energia das substâncias radioativas. 

Para entender a origem dessa energia, observe os 
dados da tabela a seguir. 


Massa do átomo de hidrogênio m,= 1,0078 u 
Massa do nêutron m= 1,0087 u 
Massa do átomo de deutério m, = 2,0141u 


RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 


Um campo eletromagnético oscilante se consti- 
tui de fótons de determinada frequência e, portanto, 
de determinada energia. Se esses fótons interagem 
com um próton do hidrogênio exatamente com a 
energia necessária para que o spin desse próton pas- 


se do estado de energia a para = ele absorve 


esse fóton e muda de estado. Quando volta ao estado 
inicial, esse próton reemite um fóton de mesma fre- 
quência, por isso o processo é chamado de ressonân- 
cia, originário do fenômeno ondulatório de mesmo 
nome, visto no capítulo 2 do volume 2. 

Dessa forma, pode-se fazer com que os prótons 
de hidrogênio contidos em uma região do corpo 
humano emitam uma radiação que será decodifica- 
da pelo aparelho. Cerca de 75% de nosso organismo é 
composto de água; portanto, há átomos de hidrogê- 
nio em abundância. Como essa distribuição de água 
não é uniforme, a quantidade de prótons que rece- 
bem e reemitem a radiação incidente é diferente para 
cada região do corpo. Essa diferença de sinais emiti- 
dos pelas diferentes concentrações de hidrogênio em 
nosso corpo é decodificada por um computador, que 
compõe a imagem das regiões de onde são emitidas. 

A figura abaixo mostra um equipamento de res- 
sonância magnética nuclear. Não está representa- 
da a bobina receptora, colocada junto ao corpo do 
paciente, porque há vários tipos delas com formatos 
diferentes adequados à região a ser examinada. 


bobina emissora 
de frequência 
excitadora de 
prótons 


paciente 


bobina orientadora 
da radiação 
emitida 
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Equipamento de ressonância nuclear magnética. 
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Na tabela da página anterior, u é a unidade unificada 
de massa atômica, unidade prática de massa utilizada 
no nível atômico, cujo valor é: 


1u =1,6606-10-7kg 
ou 


1u = 931,50 MeV/c? 


(Esses resultados são obtidos com grande precisão 
por meio da espectroscopia de massa e da análise de 
reações nucleares, por isso podem ser escritos com 
grande número de algarismos significativos.) 
Sabendo-se que o átomo do deutério é igual ao 
átomo do hidrogênio acrescido de um nêutron, esses 


dados mostram um resultado intrigante: a soma da 
massa do átomo de hidrogênio com a massa de um 
nêutron, igual a 2,0165 u, é maior do que a massa do 


átomo de deutério, 2,0141 u. Ou seja, a massa dos com- 
ponentes em separado — um átomo de hidrogênio 


mais um nêutron — é maior do que a massa do deuté- 
rio, que tem esses mesmos componentes. Essa dife- 
rença (que nesse exemplo vale Am = 0,0024 u) é cha- 


mada de defeito de massa (Am) e ocorre com os núcle- 
os de todos os átomos, ou seja: 


A soma isolada da massa dos núcleons que consti- 
tuem o núcleo de um átomo é sempre maior que a 
massa total desse núcleo. 


CONEXÕES: LÍNGUA INGLESA 


A expressão defeito de massa, apesar de inadequa- 
da (pois não há defeito nenhum), se consagrou por uma 
escolha infeliz do original defect em inglês, provavel- 
mente por incompreensão do que, de fato, ocorria quan- 
do as primeiras medidas dessa diferença foram feitas, e 
de uma tradução mais infeliz ainda em português. Em 
inglês, a palavra defect ainda tem significados aceitável 
para essa situação, como falta ou insuficiência, pois 
realmente falta ou insuficiência de massa decorre 
do agrupamento desses núcleons, mas, em português, 
a palavra defeito não transmite essa ideia. No entanto, 
como já aconteceu com outros termos inadequad 
mas consagrados pelo uso, esse também vai contin 
a ser usado aqui. 
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Essa redução de massa corresponde à energia libera- 
da para tornar possível o agrupamento de núcleons. 
Pode-se, por analogia, comparar o núcleo a uma socie- 
dade comercial que, para se constituir, exige um determi- 
nado investimento. Esse investimento corresponde ao 


defeito de massa ou à energia liberada, ou energia de 
ligação (E), desse núcleo, Note que não há violação nem 
da conservação da massa nem da conservação da ener- 
gia, pois a relatividade garante que massa e energia são 
grandezas equivalentes, e o princípio da conservação da 
energia deve ser entendido como princípio da conserva- 
ção da massa-energia. 

Mas, assim como em uma sociedade comercial (em 
que não apenas o total investido é levado em conside- 
ração, mas também a parcela desse total que cabe a 
cada membro), a energia nuclear está diretamente 
relacionada à parcela da energia de ligação que cabe a 


cada núcleon. Essa parcela corresponde à razão entre 
a energia de ligação de um núcleo e o número de 
núcleons nele contido, chamado número de massa, 
A: E /núcleon, ou E,/A. Ainda de acordo com essa 
analogia, a razão pode ser comparada ao valor de uma 


ação: quanto maior a razão EJA de um núcleo, maior o 
“custo” para sua formação, ou seja, maior o preço da 
ação para a formação dessa sociedade. 

Veja agora os gráficos a seguir. 
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Gráfico do número de nêutrons de núcleos atômicos X número 
de prótons. 
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Gráfico da energia de ligação por núcleon (E,/A) X número de 
núcleons (A) em núcleos atômicos. 


O primeiro gráfico representa, no eixo vertical, o 
número de nêutrons dos núcleos de elementos atômicos, 
incluindo seus isótopos, N, e, no eixo horizontal, o corres- 
pondente número de prótons (Z). Note que os núcleos 
menores se localizam junto à reta N = Ze que, à medida 
que os núcleos tornam-se maiores, o número de nêu- 
trons aumenta mais do que o número de prótons, e os 
pontos se afastam dessa reta. Nesse gráfico, os núcleos 
estáveis (que não emitem partículas ou decaem) estão 
representados por quadradinhos cinza entre sombreados 
coloridos que representam as regiões onde se localizam 
os núcleos instáveis (radioativos): a região verde corres- 
ponde aos núcleos que emitem elétrons (partículas 87 ou 


e7); a amarela se refere aos núcleos que emitem pósitrons 
(partículas B* ou et) e a marrom é a região dos núcleos 
emissores de partículas alfa. 

O segundo gráfico representa a energia de ligação 
por núcleon (E,/A) — trata-se de um dos gráficos mais 
significativos da Física moderna. Note que essa curva 
tem forma praticamente regular e atinge um valor 
máximo nas vizinhanças do níquel e do ferro (a energia 
de ligação por núcleon atinge o valor máximo nas vizi- 
nhanças do ferro-56, com o valor de 88 MeV/núcle- 
on). Na natureza, isso significa que o núcleo desse áto- 
mo (e dos próximos a ele) é aquele em que os núcleons 
estão mais fortemente ligados entre si; de acordo com 
a nossa analogia, “as ações" do ferro-56 são as mais 
caras da “bolsa” da natureza. 


Mas a informação mais importante que essa curva 
fornece é a consequência da transmutação de núcleos 
de átomos localizados nas regiões do início ou do fim da 
curva, onde a razão E /A é mais baixa, para as regiões 
intermediárias em que essa razão é maior. Veja a figura. 
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Transmutações em que ocorre liberação de energia nuclear: fusão 
de dois núcleos menores em um núcleo maior ou fissão de um 
núcleo maior em núcleos menores. 


Note que na transmutação de qualquer núcleo para as 
vizinhanças do núcleo do ferro-56 sempre há aumento da 
energia de ligação por núcleon, ou seja, sempre ocorre 
iberação de energia e perda de massa, de acordo com o 
princípio da conservação da massa-energia — esse pro- 
cesso se efetiva por meio da emissão de partículas como 


neutrinos, raios gama, elétrons, pósitrons e nêutrons. Na 
nossa analogia, essa situação equivale a um investidor se 
“transmutar” de uma empresa cuja ação é mais barata 
para uma em que a ação é mais cara: ele vai precisar “libe- 


rar" dinheiro, por meio de “partículas monetárias”, como 
notas, cheques, saques com cartão de crédito, etc, 

A transmutação de núcleos menores para núcleos 
maiores ocorre por meio da fusão nuclear. Nesse caso, 
na nossa analogia, empresas menores se reuniriam para 
poder liberar os recursos para a aquisição das ações 
mais caras. O exemplo mais importante é a fusão de áto- 


mos de hidrogênio em núcleos de hélio em um processo 
cíclico, chamado próton-próton, que descreve a origem 
da energia do Sole, portanto, da vida no nosso planeta. 
Na transmutação de núcleos maiores para núcleos 
menores, é necessário dividir ou fissionar um núcleo em 
núcleos menores, o que ocorre no processo da fissão 
nuclear. Por esse processo, um núcleo pesado (como é 
costume chamar os núcleos com mais de duzentos 
núcleons) é dividido ou fissionado, o que pode ser reali- 


zado por meio do bombardeamento do núcleo de alguns 


átomos, como o do urânio-235, por meio de nêutrons, 


CAPÍTULO 14 — A NOVA FÍSICA 293 


Veja a figura abaixo. 
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Exemplo da fissão do urânio-235, provocada por um nêutron. 


Nessa transmutação, um nêutron fissiona o núcleo 
de um átomo de urânio-235 em dois núcleos, um de 
estrôncio e outro de xenônio. Note que resultam ainda 
dois nêutrons e são emitidos dois fótons de raios gama. 
A equação que descreve essa transmutação é: 


235 
92 


236 140 


U + in => SU > Xe + Sr + in + qn + 200Mev 


Esse é um exemplo típico de uma reação de fissão, 
mas há uma infinidade de reações de fissão possíveis. A 
figura abaixo dá uma ideia estatística dos produtos (áto- 
mos) possíveis de reações de fissão do urânio-235. 
Observe que há dois picos, um próximo do número de 
massa 95, e outro próximo do 140; a escala vertical é 


ogarítmica. 
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Gráfico da porcentagem de elementos resultantes (bolinhas) 
na fissão do urânio-235. 
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Como na reação de fusão do ciclo próton-próton, a 
energia liberada por evento na fissão nuclear é inimagina- 
velmente pequena, mas também aqui ela pode tornar-se 
extraordinariamente grande, pois entre os produtos dessa 
reação sempre háa liberação de nêutrons (em geral, dois ou 
três) que podem desencadear outras reações semelhan- 


tes, produzindo uma reação em cadeia. Veja a figura abaixo, 
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Cada nêutron gerado em cada reação (o esquema 
admite dois, mas podem ser mais) pode fissionar outro 
núcleo em um intervalo de tempo de 10º s. Se a massa 
de urânio-235 contida em uma amostra a ser fissiona- 
da for suficientemente grande, pode-se atingir uma 


fantástica liberação de energia em um intervalo de 


tempo muito pequeno, o que causa uma imensa explo 
são (a razão entre a energia liberada e o intervalo de 


tempo correspondente à potência liberada) como 


ocorre nas bombas atômicas. Se a massa de urá- 


nio-235 for muito pequena, a potência liberada será 
muito menor, podendo ser utilizada para aquecer água 
em caldeiras e transformá-la em vapor, que movimen- 
ta turbinas e gera energia elétrica. É desse modo que 
funcionam as usinas nucleares. 

Assim, a utilização da energia proveniente da fis- 
são nuclear é apenas um problema tecnológico, cuja 
dificuldade maior é a obtenção da quantidade neces- 


sária de minério com concentração e pureza adequa- 
das para cada finalidade. Atualmente todos os proble- 


mas tecnológicos de geração e controle dessa energia 


estão resolvidos, com uma única e grave exceção: o 


lixo radioativo. 


Como mostra o gráfico da página anterior, há uma 
variedade enorme de elementos resultantes nas rea- 
ções de fissão. Grande parte deles é de elementos 
radioativos, nocivos ao ser humano e ao meio ambien- 
te, que podem emitir radiação por milhares de anos — a 
guarda segura desse material, que se convencionou 
chamar de lixo radioativo, ainda hoje é um problema 
mal resolvido. 


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS HH 


4. Determine o defeito de massa (em unidades de 
massa atômica, u), a energia de ligação (em MeV) e 
a energia de ligação por núcleon, E, /A, do núcleo do 
átomo de oxigênio-16 (em MeV/núcleon). 


(Dados: massa do próton: m, = 1,007276 u; massa 
do nêutron: m,= 1,008665 u; massa do elétron: 


m, = 0,000549 u; massa do átomo de oxigênio -16: 


m= 15,9949 u; número atômico do oxigênio: L7 8.) 


RESOLUÇÃO 


Inicialmente vamos determinar a massa do núcleo 
do oxigênio (M). Basta subtrair da massa do 
átomo de oxigênio-16 (m,) a massa de seus 
8 elétrons (8m,). Temos, portanto: 


Ma Imn 8m, => Mo” 15,9949 — 8 : 0,000549 => 
=> Mo = 15,9905 u 


Como o núcleo do oxigênio tem 8 nêutrons e 
8 prótons, a soma das massas de seus componen- 


tes isolados (isa) é: 


m =8m +8m = 
np(o) n p 


= 8 - 1008605 + 8 : 1,007276 = 


> Moto) = 16,1275u 


(0) 
O defeito de massa do núcleo do oxigênio-16 é, 
portanto: 


Am(0) = mo — Mpo) > 


(0) 


= Am(0) = 16,1275 — 15,9905 > Am = 0,1370 u 


A energia de ligação do núcleo do átomo de 
oxigênio-16 é a energia equivalente a esse defeito 
de massa. Como 1u = 931,5 MeV temos: 


Am(O) = 0,1370 - 931,5 = Am(0) = 127,6 MeV 


Como o núcleo do oxigênio tem 16 núcleons 
(8 prótons e 8 nêutrons), a energia de ligação por 
núcleon do oxigênio é: 


-Bea 


E /núcl O 
,/núcleon(0) T 


=> E,/núcleo(0) = 7,975 MeV/núcleon 
Observações 


1) A disparidade entre os valores nos impede 
de utilizar o número adequado de algarismos 
significativos. Usamos como critério o bom 
senso que, nesse caso, é o número necessário 
à obtenção de resultados significativos. 


22) É importante comparar esse último resultado 
com a razão E /núcleon do deutério. Vimos 
na página 292 que o defeito de massa do 
deutério é Am = 0,0024 (0,002388 u com dois 
algarismos significativos), correspondente a 
uma energia de ligação E, = 2,224 MeV. Como 
o deutério tem dois núcleons, a energia de 
ligação por núcleon do deutério é 1,112 MeV/ 
núcleon, bem menor que a do oxigênio. Em 
outras palavras, a ligação entre os núcleons 
do oxigênio é muito mais forte do que entre os 
núcleons do deutério. 


- Uma das propostas para a obtenção de energia 


nuclear por meio de reatores de fusão tem em sua 
primeira etapa a fusão de dois núcleos de deutério 


em um de trítio, de acordo com a equação: 
dale dal => aa mi) 


Sabendo que a energia de ligação por núcleon 
do deutério é E /A = 11 MeV e do trítio é 
E, /A = 2,6 MeV, determine a energia liberada (Q) 
nessa transmutação. 


RESOLUÇÃO 


Sendo 1,1 Mev a energia de ligação por núcleon do 
deutério e como o deutério tem dois núcleons, a sua 
energia total de ligação, E, , é: 
D 
E, =2"115E, = 2,2 MeV 
D D 
O trítio tem três núcleons e energia de ligação por 
núcleon de 2,6 MeV; logo, a sua energia total de 
ligação, E, é: 
P 
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E = 3265 E. = 7,8 MeV 

A energia total liberada, Q, é a diferença entre a 
energia total de ligação do núcleo do trítio e a soma 
das energias dos deutérios que se fundiram: 


Q=E, - 2: E =0=78-2:22>0=34MeV 


Do princípio da conservação da massa-energia, 
conclui-se que o trítio, para se formar, transforma 
ou libera em energia a massa equivalente a 7,8 MeV, 
enquanto os dois deutérios liberam a massa equiva- 
lente a 4,4 MeV. Logo, pela conservação da massa- 
-energia, os dois núcleos de deutérios, ao se trans- 
mutarem em um núcleo de trítio, liberam o saldo de 
energia: 7,8 MeV — 4,4 MeV = 3,4 MeV. 


Observações 

2) Nos livros de Física, os valores costumei- 
ramente dados para essa energia liberada 
são 3,27 MeV ou 33 MeV, o que decorre 
de aproximações que são feitas depois de 
cálculos com um maior número de algarismos 
significativos. 

2º) Não se leva em consideração o nêutron liberado 
porque ele é o "portador" da energia liberada: se 
o considerarmos não há diferença, como prevê o 
princípio da conservação da massa-energia. 

3º) Reatores de fusão ainda não existem, pois as 
dificuldades tecnológicas para confinar o mate- 
rial a ser fundido na temperatura necessária 
ainda não foram superadas. 


6. O gráfico da energia de ligação por núcleon (E /4) 


versus número de núcleons (A) da página 293 nos 
permite determinar a energia liberada (Q) em uma 
fissão nuclear. Faça essa determinação para a fissão 
descrita pela equação da página 294, reescrita 
abaixo, levando em conta só a transmutação do 
urânio-236 nos núcleos dela resultantes: 


236 140 94 
= AE S 


RESOLUÇÃO 


De início é preciso avaliar por meio do gráfico a energia 
de ligação por núcleon de cada átomo e determinar a 
sua energia total de ligação (reveja o gráfico da coluna 
da esquerda da página 293): 
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* urânio-236: 7,6 MeV/núcleon; a sua energia total 
de ligação, Re, é, portanto: 
E =236:765E = 1800 MeV 
+U-236) +u-236) 
e xenônio-140: 8,4 MeV/núcleon; a sua energia 
total de ligação, E, ‚é, portanto: 
(Xe-140) 


E ROSS. = 1200 MeV 


Hxe-140) Xe-140) 


* estrôncio-94: 86 MeV/núcleon; a sua energia 


total de ligação, Ce , é, portanto: 
r-94) 


E 793 869E, 


Hsr-94) 


= 800 MeV 
4) 


r-9 
Basta aplicar o princípio da conservação da massa- 
-energia. Como a energia de ligação é a energia 
que o núcleo libera para se formar, a energia total 
liberada, Q, é a diferença entre a soma das energias 
dos núcleos de xenônio-140 e do estrôncio-94 e a 
energia do núcleo do urânio-236: 


Q= (E +E ) —E > 
Lie 140) Ler 94) Lu 236) 


= Q = (1200 + 800) — 1800 = Q = 200 MeV 


Em outras palavras, os núcleos do xenônio 140 e 
o estrôncio 94, para se formarem, liberam no total 
2000 MeV; como se originam do urânio-236 que 
libera na sua formação 1800 MeV, os núcleos do 
xenônio e do estrôncio liberam os 200 MeV restantes. 


Observações 


1) Como os valores usados são avaliações 
obtidas por meio do gráfico, nestes exercícios 
não faz sentido usar mais de dois algarismos 
significativos, pois o resultado é (só pode ser) 

também uma avaliação. 


22) Esse resultado já era conhecido; está apresen- 


tado na equação completa a que se refere o 
enunciado, escrita na página 294, 


3º) Como essa região do gráfico é aproximada- 
mente horizontal, todos os valores da energia 
de ligação são também aproximadamente 
iguais, o que nos permite afirmar que 200 MeV 
é um valor típico para toda transmutação de 
fissão do urânio-235. 


a) Não se leva em consideração os nêutrons 
nem outras partículas liberadas porque eles 
são a materialização da energia liberada, isto é, 
200 MeV é a energia das partículas liberadas. 


EXERCÍCIOS O TETPRO 


7. É correto afirmar que a nossa vida se origina da 
energia nuclear? Explique. 


8. Determine o defeito de massa (Am), a energia de liga- 
ção (E) e a energia de ligação por núcleon (E, e, 

do núcleo do átomo de carbono-12. 

(Dados: massa do próton: m, = 1,007276 u; 

massa do nêutron: m, = 1,008665 u; 

massa do elétron: m, = 0,000549 u; 

massa do átomo de carbono-12: 


m, = 12,000000 u; número atômico do carbono: Z. = 6.) 


9. Uma das possíveis reações nucleares de fusão do 
ciclo próton-próton é a fusão de dois núcleos de 
trítio em um de hélio, liberando dois prótons e um 
fóton de raios gama, de acordo com a equação: 


H+'H5'He+2p+y 
Sabendo que a energia de ligação por núcleon do 
trítio é E /A = 2,6 MeV e do hélio é 
E, /A = 7,1 MeV, determine a energia liberada (Q) 
nessa transmutação. 


10. Determine a energia liberada (Q) na fissão nuclear 
descrita na equação abaixo: 


1 235 236 141 92 1 
In + 235 > SU > Ba + ikr +3(3n) 
Para isso, consulte o gráfico da energia de ligação 


E 
por núcleon —+ versus número de núcleons (A) da 
A 


página 293, Leve em conta só o urânio-236 e os 
núcleos dele resultantes. 


11. A foto abaixo mostra a Central Nuclear de Angra 
dos Reis no Rio de Janeiro (foto de 2009). Pesquise 
o funcionamento de uma usina nuclear e quais as 
principais usinas nucleares do Brasil. 


Silvestre Machado/Opção Brasil Imagens 


9. Um novo tipo de partícula 


Em 1935, o físico japonês Hideki Yukawa (1907- 
-1981) postulou a existência de um novo tipo de partí- 
cula. De acordo com a teoria de Yukawa, assim como o 
fóton é um quantum do campo eletromagnético, deve- 
riam existir outras partículas que seriam quanta de 
outros campos, partículas mediadoras das interações 
ocorridas nesses campos. Assim, deveriam existir par- 
tículas no núcleo que mediassem a interação nuclear 
entre os núcleons — ele as chamou de mésons. 
Yukawa foi ainda mais longe: calculou a massa de 
um desses mésons, o méson m, mediador da interação 
nuclear. Para obter esse resultado surpreendente — 


determinar a massa de uma partícula hipotética — ele 
se baseou no princípio da conservação da energia e no 
princípio da incerteza por meio de raciocínio ousado e 
genial. Vale a pena nos estendermos um pouco mais 
para conhecê-lo, pois ele nos permite entender não só 
como trabalham os físicos em suas previsões teóricas, 


mas também o alcance do princípio da incerteza para a 


compreensão da realidade do microcosmo. 

Os mésons, como partículas mediadoras, só deve- 
riam existir durante a mediação que eles viabilizam. 
Trata-se, portanto, de seres muito estranhos que só 


existem em trânsito — eles transferem uma informação 
de um núcleon para outro, mas não estão (ou não são 
observados) nem em um nem em outro, só entre um e 
outro. Essa condição quase mágica, para ser aceita pela 
Física, implicava a solução de um enigma: enquanto o 
méson está em trânsito entre um núcleon e outro, ele 
tem uma energia que não existia antes de ser emitido e 
que vai desaparecer depois de ser absorvido. De onde 
vinha e para onde ia essa energia? 

Yukawa concluiu que isso só poderia acontecer se o 
intervalo de tempo gasto pela partícula mediadora nes- 
sa viagem fosse menor que o previsto pela expressão 


do princípio da incerteza, AF - At > h, 


41 
Em outras palavras, o princípio da incerteza é o limi- 


te de validade das leis físicas. Se o produto AE - At for 


h Š i ; 
menor que dm a conservaçao da energia pode ser vVio= 
T 


lada e as partículas que interagem nessas condições 
são chamadas de partículas virtuais. 

Essa estranha interação entre partículas exercida 
por partículas, sugerida por Yukawa, tem a virtude de 


ser uma alternativa à ação a distância, ideia que sempre 


CAPÍTULO 14 — A NOVA FÍSICA 297 


causou desconforto aos físicos, a começar pelo próprio 
Newton, o primeiro físico a sugeri-la. As figuras a seguir 
ilustram uma interessante analogia de três modos 
pelos quais a interação ou a troca de partículas pode 
dar origem a forças de atração ou repulsão entre dois 
corpos. 


e Os jovens jogam a bola um para o outro com força. Se 
cada um estiver sobre uma plataforma móvel enquan- 
to interagem, eles se afastam ou “se repelem”. 


Ilustrações: Paulo Manzi/Arquivo da editora 


Quanto mais distantes estiverem um do outro, 
menor a frequência das interações, portanto menor a 
força de repulsão entre eles. 


e Enquanto os jovens disputam a posse da bola, eles 
estão se atraindo. 
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O trabalho de Yukawa foi, de início, interpretado 
apenas como especulação teórica. No entanto, a par- 
tir de 1933 um novo método de pesquisa baseado em 
emulsões fotográficas tornava-se muito promissor, 
e muitos pesquisadores se propuseram a procurar a 
partícula de Yukawa. A emulsão fotográfica é essen- 
cialmente uma camada de gelatina de décimos de milí- 
metro aplicada sobre uma placa de vidro de cerca de 
1mm de espessura. Imersos nessa gelatina estão dis- 
persos cristais de haleto de prata, um sal sensível a 
diferentes tipos de radiação que transforma esse sal 
em prata metálica, deixando marcado nela o rastro da 


radiação ou da partícula que a atravessa. Veja a foto a 
seguir. 


A foto acima mostra um exemplo de emulsão foto- 
gráfica com uma série de eventos que identificam novas 
partículas — o múon e o píon. Nela foram destacados 
alguns eventos. No alto, à esquerda, aparecem o cho- 
que de um próton dos raios cósmicos, que atinge 
o núcleo de um átomo, e a explosão desse núcleo em 
inúmeros fragmentos. Um desses fragmentos, o píon 
(m), se desloca para a direita e se desintegra, dando ori- 
gem a um múon (u) e a um neutrino (o neutrino não 
deixa rastro porque não tem carga). O múon desloca-se 
para baixo, a esquerda, e se desintegra novamente em 
dois neutrinos (sem rastro) e um elétron (el), que se 


desloca para a direita. 


E. Pickup/National Research Council 


O múon, de início denominado méson u, foi a primeira partícula descoberta por esse método que se asseme- 
lhava à partícula de Yukawa, mas mostrou propriedades não compatíveis com a partícula esperada. A partícula 
de Yukawa, chamada inicialmente méson m, atualmente píon, só foi descoberta em 1947, quando se aperfeiçoou 
a tecnologia das emulsões fotográficas, tornando-as capazes de detectar partículas com velocidades próximas 
a da luz. Para os brasileiros, foi uma descoberta particularmente significativa, pois dela participou o físico César 


Lattes (1924-2005). 


Image Library Project/Lawrence Berkeley National Laboratory 


CÉSAR LATTES 


Cesare Mansueto Giulio Lattes, conhecido como 
César Lattes, nasceu em Curitiba, Paraná, em 1924. 
Fez seus estudos primários na Escola Americana de 
Curitiba, entre 1929 e 1933, e o secundário no Insti- 
tuto Médio Dante Alighieri, em São Paulo, de 1934 
a 1938. Ingressou no curso de Física da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da USP (atual Institu- 
to de Física da USP), concluindo o bacharelado em 
1943. Sua carreira científica teve início em meados 
dos anos 1940, no então Departamento de Física da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, sob 
a orientação de Gleb Wataghin, destacando-se com a 
publicação de um trabalho sobre a abundância de 
núcleos no Universo. A partir daí, teve seu nome 
ligado a resultados científicos de grande repercussão 
e a iniciativas das mais fecundas para o progresso da 
ciência no Brasil e na América do Sul. 

Em 1947 esteve nos Andes bolivianos, onde 
expôs emulsões fotográficas à ação de raios cósmi- 
cos. A análise dos traços obtidos nessas emulsões, 
feita por ele com o físico italiano Giuseppe Occhialini 
(1907-1993) e o físico inglês Cecil Frank Powell (1903- 
-1969), permitiu a identificação do píon. Em 1948, em 
colaboração com o físico norte-americano Eugene 
Gardner (1913-1950), conseguiu obter píons artificial- 
mente no ciclotron da Universidade de Berkeley, Cali- 
fórnia, Estados Unidos (veja foto abaixo). 


Lattes (à esquerda) e Gardner ajustando o aparato de 
emulsão para o ciclotron de 184 polegadas. Março de 1948. 


No Brasil, fundou o Centro Brasileiro de Pesqui- 
sas Físicas — CBPF, no Rio de Janeiro, e fez parte do 
corpo docente do Instituto de Física Gleb Wataghin, 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
São Paulo, onde se aposentou em 1986. Dono de rara 
versatilidade, seus trabalhos incluem grandes con- 
tribuições em variados campos da Física moderna, 
desde pesquisas teóricas sobre as origens e abun- 
dância de espécies nucleares no Universo e eletro- 
dinâmica clássica até o desenvolvimento de técnicas 
instrumentais na área das emulsões nucleares, que 
tornaram essas emulsões, antes precários dispositi- 
vos de registro iconográficos, eficientes instrumentos 
de medição que não só viabilizaram a descoberta do 
píon, como também muitas outras descobertas. 

Recebeu inúmeros prêmios, medalhas e comen- 
das, no Brasil e no exterior (Bolívia, Venezuela), e 
da Organização dos Estados Americanos, mas não 
conseguiu o prêmio mais cobiçado pelos cientis- 
tas: o Nobel. Especula-se que Lattes esteve próximo 
de ganhar o prêmio em duas ocasiões: na primeira, 
quando Powell foi agraciado, em 1950 — o método 
de emulsão fotográfica foi citado explicitamente pela 
Fundação Nobel como justificativa para a premiação 
(“pelo desenvolvimento do método fotográfico de 
estudo dos processos nucleares e suas descobertas 
examinando mésons com esse método”), mas ape- 
nas como obra de Powell. Na segunda, com Gardner, 
pela obtenção de píons em aceleradores — a premia- 
ção não teria ocorrido por causa da morte precoce do 
físico norte-americano (a Academia não premia cien- 
tistas falecidos). 

César Lattes faleceu em 8 de março de 2005, em 
Campinas. 


Amicucci Gallo/Arquivo da editora 


César Lattes em 
1980; foto da 
Academia 
Brasileira de 
Ciências. 
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10. A Física de partículas 


Com a descoberta do píon em 1947, completava-se 
um novo e harmonioso conjunto de catorze partículas 
elementares já identificadas teórica ou experimental- 


mente, resumido na tabela a seguir. 

Partícula Símbolo | Massa (MeV/c?) | Carga(e) 
Fóton y 0 0 
Neutrino v 0 0 
Antineutrino v 0 0 
Elétron e- 0,5 — 
Pósitron et 0,5 +1 
Múon po 106 =] 
Antimúon u+ 106 +1 

TF 140 +1 
Píon To 135 0 

T- 140 -1 
Próton p 938 +1 
Antipróton p 938 —1 
Nêutron n 940 0 
Antinêutron n 940 o 


Com exceção do múon e do antimúon, cuja finalidade 
ainda é desconhecida, todas as demais partículas tinham 
um papel bem definido na estrutura da matéria, e davam 
aos físicos fundadas esperanças de que o universo 
microscópico estava inteiramente descoberto e mapea- 
do. Mas, como de hábito na história da Física, as certezas 
logo são desfeitas. 

Nos vinte anos seguintes à descoberta do píon, a par- 
tir do estudo cuidadoso de fotografias dos raios cósmicos 
e, mais tarde, com o notável avanço tecnológico dos ace- 
leradores de partículas, novas partículas elementares 
continuaram a ser encontradas. Logo se chegou a mais de 
duzentas, resultado perturbador para uma ciência que, no 
final do século XIX, tinha acreditado na existência de uma 
única partícula fundamental, Não havia razão nem função 
para tantas partículas elementares. 
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A busca da ordem no caos 


A percepção de que deveria haver alguma organi- 
zação nessa caótica proliferação de partículas elemen- 
tares, que permitisse reduzir esse número, era tão 
óbvia quanto necessária. Por isso, muitos físicos pas- 
saram a buscar as bases que fundamentassem essa 
organização. E, como na montagem de qualquer que- 
bra-cabeça, o ponto de partida foi encontrar seme- 
lhanças, regularidades ou simetrias nas propriedades 
dessas partículas que possibiltassem agrupá-las para 
tentar descobrir origens comuns, 


Para perceber como isso pode ser feito e como esse 
trabalho é gigantesco, veja as imagens a seguir. 


Lawrence Radiation Laboratory/University of California, Berkeley 


Representação gráfica do que 
ocorre na foto acima. 


A infinidade de traços são os caminhos descritos 
por partículas. Como um médico analisando uma radio- 
grafia, o pesquisador deve selecionar trechos mais sig- 
nificativos e procurar identificar o que ocorreu. Isso 
pode ser feito pela medida do comprimento de cada 
ramo, pela sequência dessas ramificações, incluindo a 
identificação de ramos invisíveis! 


A segunda figura representa graficamente o que 
ocorre na primeira. Um méson 7” interage com um pró- 
ton em O; em seguida, aparecem um A? (lambda-zero), 
uma partícula 77 e uma partícula 1º. A partícula Aº não 
deixa traço e decai ou desintegra-se, produzindo um 
píon (77) e um próton (p*). Observe que o tracejado que 
representa a partícula Aº não existe na fotografia. 

Essa falta de um traço pode levar o pesquisador, 
apoiado pelo modelo teórico que fundamenta o fenô- 
meno descrito por esses traços, a perceber que por ali 


passou uma partícula sem carga elétrica. É o caso da 
partícula Aº, Pode-se concluir que na interação ocorrida 
em O, além das partículas 1º e x”, que deixam rastros 
visíveis, surgiu também a partícula Aº, que logo em 
seguida decai dando origem a um próton (p) e a uma 
partícula x”. Partículas como A? não aparecem porque 
não têm carga elétrica, ou porque o seu tempo de vida é 
tão pequeno que esse rastro se reduz às dimensões de 
um ponto, Dessa forma, o mapeamento desses even- 
tos permite identificar as partículas elementares envol- 
vidas e o que elas têm em comum. 

A partir dessa identificação, o trabalho realizado por 
milhares de pesquisadores em todo o mundo, com o 
apoio de um sofisticado instrumental matemático, tor- 
nou possível encontrar ordem no caos, 


A descoberta dos quarks 


Na busca dessa ordem, muitos físicos procuraram 
encontrar relações entre as partículas que permitissem 
reuni-las em grupos menores para poder classificá-las. 


Entre esses físicos, destacou-se o norte-americano 
Murray Gell-Mann (1929-) que, no entender da comissão 
que atribuiu o prêmio Nobel correspondente ao resultado 
dessa investigação, realizou o melhor trabalho. Vale a 
pena abrir um breve parêntese para entender a compe- 
tência e as motivações desse extraordinário cientista, 
Além da Física, Gell-Mann interessou-se por muitos 
outros assuntos: Ornitologia, História, Linguística his- 
tórica e Arqueologia. Todos eles foram estudados por 
Gell-Mann por causa de seu interesse maior: a teoria da 
adaptabilidade dos sistemas complexos. 


Ele buscou encontrar na Física de partículas carac- 
terísticas semelhantes às de outros sistemas adapta- 
tivos complexos, como aqueles em que ocorre a evolu- 
ção biológica e cultural, a aquisição da linguagem, 
incluindo, entre eles, o sistema imunológico humano e o 
sistema financeiro internacional. Afinal, todos esses 
sistemas são manifestações da natureza. 

A primeira preocupação de Gell-Mann foi encontrar 
mais características que pudessem ser atribuídas às par- 
tículas elementares para que se ampliassem as possibili- 
dades de agrupamentos mais bem definidos ou restritos. 

Na Física de partículas, isso equivalia a buscar mais 
números quânticos, além dos quatro já existentes (n, 
m,e my, que possibilitaram a construção da tabela 
periódica. 

Em 1953, ele sugeriu a criação do primeiro desses 
novos números quânticos, a estranheza, S, para des- 
crever o longo tempo de vida dos kaons (um dos quatro 
tipos instáveis de mésons, produzidos por colisão de 
partículas de alta energia; méson K, desintegra-se pro- 
duzindo, geralmente, dois ou três prótons, ou um múon 


e um neutrino) e hiperons (bárion, cuja estranheza tem 
valor diferente de zero). 

Em 1961, esse novo número quântico proporcionou 
a Gell-Mann, em colaboração com o físico israelense 
Yuval Ne'eman (1925-2006), a criação de um modelo 
de classificação baseado em um octaedro, inspirado 
em um princípio budista, o caminho óctuplo. 

Veja a figura abaixo. Neste arranjo, as partículas das 
diagonais horizontais do octógono têm estranhezas 
(S) +1, 0 e —1. As das diagonais inclinadas têm carga 
(Q) —1,0 e —1. 


O caminho óctuplo. 
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Esse modelo possibilitou dividir todos os hádrons e 
mésons em famílias com oito ou dez membros. Gell- 
-Mann percebeu que essa subdivisão ficaria mais lógi- 
ca se essas partículas fossem subdivididas em subpar- 
tículas elementares, às quais deu o nome de quarks. 


Curiosamente, Murray Gell-Mann propôs essa 
hipótese em 1964, mesmo ano em que o físico nor- 
te-americano George Zweig, nascido em Moscou, 
em 1937, apresentou outra igual. Zweig referia-se a 
essas subpartículas como ases de um baralho, pois 


ele supunha existirem quatro. Mas, como já foi dito 
anteriormente, o prêmio Nobel de Física de 1969, 
relacionado a essa descoberta, foi atribuído apenas 
a Gell-Mann “por suas contribuições e descobertas 
relacionadas à classificação de partículas elementa- 
res e suas interações”. 


Hádrons e quarks 


O trabalho de Gell-Mann e Zweig permitiu uma pri- 
meira grande divisão, ou classificação, do universo de 
partículas elementares, As partículas que têm massa 
praticamente igual e que interagem fortemente no 
núcleo dos átomos, como prótons e nêutrons, foram 


sons, pertencem à classe dos hádrons. Essa seme- 
lhança foi uma das muitas indicações que levaram à 
conclusão de que os hádrons são constituídos por 
outras partículas elementares, denominadas quarks 
por Gell-Mann. 

A primeira detecção indireta de um quark foi feita 
em 1967. Atualmente, já foram detectados os seis tipos 
de quarks previstos teoricamente: up, down, charm, 
strange, top e bottom. Além de possuir cargas elétricas 


fracionárias da carga elementar e positivas ou negati- 


vas, cujos valores são se e Se os quarks têm outra 


característica semelhante à carga elétrica, chamada 
carga de cor. Escolheu-se esse nome porque, assim 


como há dois sinais para carga elétrica (+e e — e) que se 
neutralizam, há três cores que, quando superpostas, se 
i 


'neutralizam”, ou seja, dão o branco: vermelho (R), azul 
B) e verde (G) (de red, blue e green, em inglês). A tabela 


a seguir resume as principais características dos quarks 
eles foram colocados em ordem crescente de massa- 
-energia, cujos valores ainda não são definitivos, sobre- 
tudo os três primeiros). 


Na tabela abaixo estão os quarks de matéria que 
constituem os hádrons e completam o modelo atual do 


chamadas de bárions, estes, juntamente com os mé- átomo, 
Quarks 
Nome (simbolo) Massa-energia* Carga elétrica Carga de cor 
Up (u) 23707 Mev se R,6,B 
—0,5 e 
3 
Down (d) 48" 07 Mev = R,6,B 
—0,3 e 
3 
Strange (s) 95 + 5 MeV aha R,G,B 
3 
Charm (c) 1,275 + 0,025 GeV + a R,G,B 
3 
Bottom (b) 4,18 + 0,03 GeV SuM R,G,B 
3 
Top (t) 173,5 + 0,8 GeV mia R,G,B 
3 


Fonte: <www-pdg.lbl.gov/2012/tables/rpp2012-sum-quarks.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
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Veja a figura: 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


átomo 
diâmetro = 10º m 


É importante ressaltar que esse modelo atual do 
átomo não muda a representação esquemática dos 
orbitais eletrônicos da figura da página 291, represen- 


tados pelo sombreado azul, mas substitui os prótons e 
os nêutrons, que se constituem de quarks de u. 


Existem ainda os quarks de antimatéria, os anti- 
quarks, que compõem um conjunto de doze quarks pre- 
vistos pela Física para a natureza. Não se preveem nem 


foram observados quarks isolados. Eles aparecem sempre 
agrupados e compõem partículas eletricamente neutras 
ou de carga elétrica +e ou —e. Por isso, ainda se admite a 
carga e do elétron como a carga elétrica elementar, 


Léptons 


Além dos hádrons, compostos de bárions e mésons, 
existem os léptons, partículas que não participam 
da interação forte, definida mais adiante. Ao contrá- 


rio dos hádrons, os léptons não têm estrutura, são 
partículas elementares como os quarks. O elétron, 
assim como o neutrino, o múon e o tau são léptons. 


Léptons 
7 ? Carga 
Nome (símbolo) Massa-Energia rg 
elétrica 
0,510998928 
Elétron (e) + Mev —e 
0,000000011 
Neutrino do elétron <2eV 0 
(va 
105,6583715 
Múon (pu) + Mev —e 
0,0000035 
Neutrino do múon (v) < 0,19 Mev 0 
1776,82 
Tau (7) + Mev —e 
0,16 
Neutrino do tau (v ) < 18,2 Mev 0 


Fonte: <«www-pdg.lbl.gov/2012/tables/rpp2012-sum-leptons.pdf>; 
<«www-pdgbl.gov/2012/Iistings/rpp2012-list-neutrino-prop.pdf>. 
Acesso em: 15 jan. 2013. 


Nessa tabela estão os léptons de matéria, Exis- 
tem ainda os léptons de antimatéria, ou antiléptons, 
que compõem também um conjunto de doze lép- 
tons, como os quarks. Essa coincidência agrada aos 
físicos, pois a simetria parece ser uma das regras 
básicas da natureza. 


Bósons e as quatro interações 
fundamentais 

Outra grande divisão do universo de partículas separa, 
de um lado, aquelas que constituem a matéria e a antima- 
téria, compostas de quarks e léptons. Todas elas compõem 
o grande grupo dos férmions, porque obedecem a um tra- 
tamento estatístico proposto por Fermi aplicado a partícu- 
as que têm alguma individualidade. De outro lado, estão as 
partículas mediadoras, aquelas que tornam possíveis 
as interações entre os férmions. São chamadas de bósons, 
porque obedecem a um tratamento estatístico, proposto 
por Bose e Einstein, aplicado a partículas idênticas. 

Há quatro interações fundamentais na natureza, ou 
seja, há quatro formas pelas quais os férmions intera- 
gem entre si: forte, eletromagnética, fraca e gravitacio- 
nal. Os bósons existem para viabilizar essas interações. 

Os bósons responsáveis pela interação forte são 
chamados de glúons, partículas sem massa que me- 
deiam a interação entre pares de quarks. Assim, a inte- 
ração forte entre prótons e nêutrons é mediada entre 
pares de quarks contidos pelos glúons. 

Os bósons mediadores da interação eletromagnética 
são os fótons, enquanto as partículas W e Zsão bósons 
responsáveis pela interação fraca, que transforma nêu- 
trons em prótons, ou prótons em nêutrons, no decaimento 
beta. Tanto a interação eletromagnética como a interação 
fraca são exercidas sobre léptons e quarks e atualmente 
são consideradas uma só interação, a eletrofraca. 

A interação gravitacional, curiosamente a que está 
mais ligada à nossa vida, é a menos conhecida teorica- 
mente, e o graviton, partícula mediadora dessa intera- 
ção, ainda não foi detectado, é apenas uma hipótese. A 
tabela a seguir resume essas interações e partículas 
correspondentes. 


Mas, felizmente, essa complexidade não é tão gran- 
de como parece. A maioria das partículas até aqui apre- 
sentadas aparece apenas nos raios cósmicos ou é cria- 
da artificialmente e “vive” durante intervalos de tempo 
incrivelmente pequenos, desintegrando-se em segui- 
da. Transformam-se em elétrons, neutrinos do elétron 
ou em partículas compostas de quarks up ou down. 
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Bósons 

Interação Intensidade relativa Alcance Partícula mediadora Massa-energia 
Forte 1 =10-8m glúons (g) 0 
Eletromagnética 1072 co fótons (y) < 1:1078 eV 

W 80,385 + 0,015 GeV 
Fraca 1077 =10"m 

Z 91,1876 + 0,0021GeV 
Gravitacional 10738 co graviton <7:1032 eV 


Fonte: <«www-pdg.bl.gov/2012/Iistings/contents listings.html>. Acesso em: 15 jan. 2013. 


O Modelo Padrão e o bóson de Higgs A comprovação definitiva dessa descoberta será o 


Modelo Padrão é a teoria mais aceita atualmente | coroamento de mais de um século de pesquisas que 
para a descrição das partículas fundamentais e do deram origem ao Modelo Padrão, teoria que descreve 


modo como elas interagem; pode-se dizer que ela sin- com detalhes e extraordinária precisão a origem e 
tetiza os fundamentos principais do Universo que co- | comportamento de todas as partículas e forças da 
nhecemos. Embora não inclua as interações gravitacio- | natureza, exceto a gravitação, que ainda é “exclusivi- 
nais — além de não existir ainda uma teoria quântica da | dade” da teoria da relatividade geral. 

gravitação, seus efeitos são desprezíveis em relação às Para entender a importância dessa partícula, veja a 
altas energias com as quais a Física de partículas tra- | figura abaixo (extraída do site do Fermilab, sigla em 
balha —, seus fundamentos estão muito bem estabe- inglês de Fermi National Accelerator Laboratory, Labo- 
ecidos e comprovados pelo sucesso alcançado na pre- ratório do acelerador nacional de partículas Fermi: 
visão de resultados das mais variadas experiências da | <www.fnalgov/pub/inquiring/matter/ww. discoveries/ 
Física de partículas. index.html». Acesso em: 15 jan. 2013,). 


Até recentemente, essa teoria tinha apenas uma 
incômoda lacuna: não era possível explicar como as 


partículas adquirem massa, ou seja, não havia explica- 
ção para a “materialidade” do nosso mundo. Como 


z E ESMBES 


Quarks 


vimos, já se sabia que diferentes bósons viabilizavam as 
diferentes interações entre quarks e léptons, mas não 
havia explicação comprovada de como todas essas 
partículas adquirem massa e, nesse quadro, incluem-se 


outros bósons, W e Z. A teoria mais aceita para preen- 
cher essa lacuna propõe a existência de uma nova par- 


tícula que tornaria possível a interação entre todas 
essas partículas e daria origem à massa que elas têm: o 
bóson de Higgs, nome dado em homenagem ao físi- 
co escocês Peter Higgs, um dos vários cientistas que 
desenvolveram essa teoria. 

Recentemente, em julho de 2072, físicos do Centro 


Léptons 


Europeu de Pesquisas Nucleares (Cern) anunciaram ter 


encontrado uma nova partícula, com caracteristicas Representação gráfica do Modelo Padrão: note que todas as 


compatíveis com a dessa partícula, partículas fundamentais se originam do bóson de Higgs. 
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<www.physorg.com/news 156002472 .html>. Acesso em: 9 abr. 2010/Arquivo da editora 


Ela apresenta um esquema do Modelo Padrão e a 
importância do bóson de Higgs nessa teoria. Nele estão 
representadas as doze partículas “necessárias” à for- 
mação da matéria (caixas laranja e verde) e as partículas 
intermediárias das quatro forças fundamentais (caixas 
violeta). Com exceção do fóton (y) e do glúon (9), que não 


têm massa, todas as outras estão vinculadas ao bóson 
de Higgs, por isso todas têm massa. Esse esquematorna 
evidente a importância da descoberta do bóson de 
Higgs; sem ela, a teoria perde a sustentação e muito do 
trabalho e da pesquisa de centenas de físicos ao longo 
dos últimos cem anos estaria perdido. Daí pode-se justi- 
ficar o extraordinário investimento realizado para cons- 
truiro LHC, a máquina destinada a encontrá-lo, 


CONTEÚDO 
DIGITAL 


LHC — O MAIOR ACELERADOR 
DE PARTÍCULAS DO MUNDO 


Em 2008 foi inaugurado em Genebra, na Suíça, 
o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC 
(sigla em inglês de Large Hadron Collider, que pode 
ser traduzido como Grande Colisor de Hádrons). 

Trata-se de um anel de quase 27 km, cavado a 
uma profundidade média de 100 m, construído pelo 
Cern (Centro Europeu de Pesquisa Nuclear). O anel 
passa em parte pela Suíça, junto à sede do Cern, e 
em parte pela região fronteiriça com a França. É a 
máquina tecnologicamente mais avançada que o 
ser humano já construiu, o que se justifica por seu 
objetivo principal: fazer colidir prótons contra pró- 
tons, movendo-se com 99,999999% da velocidade 
da luz e assim recriar as condições existentes uma 
fração de segundo depois do big bang, a explosão 
inicial que deu origem ao Universo, ocasião em que 
se prevê que tenha surgido o bóson de Higgs. 

Depois do primeiro feixe de prótons ter circula- 
do com sucesso, em setembro de 2008, uma falha 
provocou longa interrupção para reparos até que 
o LHC voltasse a funcionar normalmente em 2011. 
Finalmente, em 4 de julho de 2012, foi anunciada a 
provável descoberta do bóson de Higgs, o que, até 21 
de janeiro de 2013 não tinha sido confirmado. 


Martial Trezzini/Associated Press 


Interior do anel durante a construção. 


11. Conclusão 


Os dois últimos capítulos deste livro apresentaram 
uma síntese das descobertas teóricas e experimentais 
mais relevantes dos últimos cem anos. Foi um período 
extraordinário, particularmente no seu início, quando a 
natureza mostrou-se bem diferente do que os físicos 
até então descreviam. Foi necessária uma reformulação 


radical de concepções e de formas de pensar para 
encontrar novas formas de descrever a natureza, A pos- 
sibilidade de descrevê-la com precisão, oriunda de uma 
visão mecanicista do Universo, teve de ser abandonada. 
A nossa descrição da natureza tornou-se descontínua, 
fragmentada e estatística. 

Muitos se decepcionaram com essa nova imagem, 


pois contraria arraigadas concepções filosóficas, sobre- 
tudo pela dificuldade de encontrar nela algum elemento 
unificador de todo o Universo. A outros essa nova ima- 
gem trouxe o entusiasmo da descoberta de um Univer- 
so constituído de partículas que medeiam interações, 
formam matéria e antimatéria. Para a humanidade trou- 
xe uma nova revolução tecnológica, de aplicações há 
pouco inimagináveis. É possível que a Física tenha, afinal, 


encontrado o caminho para a descrição e a compreen- 


são da natureza, ainda muito longe de serem alcançadas. 
Se for necessário fazer correções — e será, sempre que 
a natureza o exigir —, a Física saberá fazê-las com a 
mesma sabedoria do rei que domina todo o Universo, da 
pequena fábula que abre este capítulo. 


EXERCÍCIOS 


12. Quais as vantagens do uso das emulsões fotográfi- 


cas em comparação com a câmara de nuvens? E 
quais as desvantagens? (Dica: ele possibilita o 
registro de qualquer trajetória das partículas?) 


13. Você aproxima um ímã de um alfinete. De repente, a 
uma certa distância, o alfinete passa a ser atraído 
pelo ímã. Quem “avisa” o alfinete que é hora de 
grudar no ímã? Explique. 


14. Da leitura destes dois últimos capítulos você pode 
concluir que as experiências originam as teorias, ou 
são as teorias que originam as experiências? 
Explique. 


15. É possível contrariar uma lei da Física? E uma lei da 
natureza? Explique. 
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ATIVIDADES PRÁTICAS 


Reação em cadeia 
1. Com ratoeiras 


É possível fazer uma simulação simples e de grande 
efeito de uma reação em cadeia com várias ratoeiras dis- 
postas em um tabuleiro, todas armadas, com uma peque- 
na bola (ou duas) em cada uma, colocada de forma a ser 
arremessada a distância quando a ratoeira desarmar. A 
sugestão a seguir foi obtida de um site da internet(<www. 
oberlin.edu/physics/catalog/demonstrations/modem/ 
mousetraps.html>; acesso em: 21 jan. 2013). São usadas 
44 ratoeiras, distribuídas em 11 filas com 4 em cada fila. 
Sobre cada ratoeira há duas bolas (são bolas plásticas, 
maciças, mais resistentes); o conjunto é cercado por uma 
tela alta de arame para proteger os alunos ou visitantes. 
Veja as fotos. 


College of Arts-Sciences (Oberlin)/Arquivo da editora 


4) 
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Detalhe da colocação das bolas sobre as ratoeiras. 


College of Arts-Sciences ES anuive da editora 


Esse tabuleiro simula o material radiativo (plutônio ou 
urânio-235, por exemplo). Basta jogar nesse espaço uma 
bola, que fará o papel de nêutron incidente. Nessa monta- 
gem, a bola certamente vai destravar uma das ratoeiras, 
que por sua vez lançará sua bola contra as outras, destra- 
vando todas elas. 
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Você vai observar uma “explosão” de bolas que serão 
arremessadas em todas as direções em um curto interva- 
lo de tempo. Em outra demonstração, você pode deixar 
apenas algumas ratoeiras no tabuleiro e mostrar que esse 
efeito não ocorre ou ocorre com pouca intensidade, o que 
significa que ou o material não atingiu a massa crítica ou 
sua pureza é muito baixa. 


2. Com dominós 


Há várias sugestões de simulação de reação em cadeia 
com dominós. Esta nos parece uma das mais atraentes, 
embora trabalhosa, pois as peças têm tamanhos diferentes: 
são 12 peças, de alturas variáveis, de 1,0 cm a 40 cm, de lar- 
guras e espessuras diferentes (a espessura deve ser sufi- 
ciente para garantir o equilíbrio da peça na vertical). Veja a 
figura: 


om) | | 
t 


O objetivo é mostrar que um empurrão na primeira e 
menor peça de dominó pode desencadear uma “reação” 
tal que, ao final, seja possível tombar uma peça 40 vezes 
mais alta que a primeira. Dependendo da espessura e lar- 
gura das peças, a última pode ter massa cerca de 2000 
vezes maior do que a primeira. 

Apesar de esta montagem não ser uma analogia mui- 
to próxima do que se supõe ser a realidade, a ampliação do 
efeito da queda da primeira peça é bastante pertinente e 
significativa. 


Adaptado de: <http://groups.physicsumn.edu/demo/old page/ 
demo gifs/7D20 20.GIF>. Acesso em: 21 jan. 2013. 


Testes 


1. 


(UFRN) O conceito de éter surgiu na Grécia antiga, signifi- 
cando uma espécie de fluido sutil e rarefeito que preen- 
chia o espaço e envolvia a Terra. Esse conceito evoluiu 
para representar um referencial privilegiado, a partir do 
qual se poderia descrever toda a Física, inclusive seria o 
meio material no qual se propagariam as ondas eletro- 
magnéticas (a luz). No entanto, as experiências de 
Michaelson-Morley, realizadas em 1887, mostraram a 
inconsistência desse conceito, uma vez que seus resulta- 
dos implicavam que ou a Terra estava sempre estacioná- 
ria em relação ao éter ou a noção de que o éter represen- 
tava um sistema de referência absoluto era errônea, 
devendo, portanto, ser rejeitada. 


As inconsistências do conceito de éter levaram Einstein a 
elaborar a teoria de que a velocidade da luz: 


a) é constante para qualquer observador e dependente 
de qualquer movimento da fonte ou do observador. 


b) é constante para qualquer observador e independen- 
te de qualquer movimento da fonte ou do observador. 


c) é constante e dependente do observador, porém in- 
dependente de qualquer movimento relativo da fonte. 


d) é constante e independente do observador, porém 
dependente de qualquer movimento relativo da fonte. 


(UFSC) Com base nos tópicos de Física moderna, assina- 

le a(s) proposição(ões) correta(s). 

01. Corpo negro ideal é todo corpo capaz de absorver 
toda a radiação que nele incide. Quando um corpo 
negro é aquecido, ele é uma fonte ideal de radiação 
térmica. 

02. O efeito fotoelétrico só ocorre se a frequência da 
luz incidente sobre o metal for superior a um valor 
mínimo fn» e a emissão de cargas elétricas des- 
te material independe da intensidade da radiação 
incidente. 

04. A teoria da relatividade especial, proposta por 
Einstein, está baseada em dois postulados, sendo 
que um deles é enunciado da seguinte forma: “As leis 
da Física são as mesmas em todos os referenciais 
inerciais. Ou seja, não existe nenhum sistema de re- 
ferência inercial preferencial”. 

08. A apresentação do trabalho do físico Maxwell sobre a 
quantização da energia é considerada hoje como o 
marco oficial da fundação da Física Moderna. 

16. A teoria da relatividade restrita tem como conse- 
quência a contração espacial e a dilatação temporal. 

32. O fenômeno da radiação do corpo negro é explica- 
do pela Física clássica e pela moderna como sen- 
do uma distribuição contínua de energia de um 
sistema. 


Este livro é 
não consumível. 
Faça todas as 


CGUESTOES DO ENEM PEDE VESTIBULARES a cite 


64. O comportamento dualístico de uma onda-partícula 
é descrito e aceito pela Física clássica, sendo mais 
aprofundado e explicado pela Física quântica. 

3. (Feevale-RS) Os processos de fusão nuclear e fissão nu- 
clear podem ocorrer, respectivamente, em quais dos se- 
guintes fenômenos? 

a) Explosão de bomba atômica e derretimento do gelo. 

b) Emissão de luz pelo Sole explosão de bomba atômica. 

c) Emissão de luz pelo Sol e derretimento do gelo. 

d) Usina atômica e explosão de bomba atômica. 

e) Derretimento do gelo e explosão de bomba atômica, 


Problemas 


4. (Fuvest-SP) Segundo uma obra de ficção, o Centro Euro- 
peu de Pesquisas Nucleares, Cern, teria recentemente 
produzido vários gramas de antimatéria. Sabe-se que, na 
reação de antimatéria com igual quantidade de matéria 
normal, a massa total m é transformada em energia E, de 
acordo com a equação E = mc, onde c é a velocidade da 
luz no vácuo. 

a) Com base nessas informações, quantos joules de 
energia seriam produzidos pela reação de 1 g de anti- 
matéria com 1 g de matéria? 

b) Supondo que a reação matéria-antimatéria ocorra 
numa fração de segundo (explosão), a quantas “Little 
Boy" (a bomba nuclear lançada em Hiroxima, em 6 de 
agosto de 1945) corresponde a energia produzida nas 
condições do item a? 

c) Seareação matéria-antimatéria pudesse ser contro- 
lada e a energia produzida na situação descrita em a 
fosse totalmente convertida em energia elétrica, por 
quantos meses essa energia poderia suprir as neces- 
sidades de uma pequena cidade que utiliza, em média, 
9 MW de potência elétrica? 


NOTE E ADOTE: 

e 1MW = 10ºW. 

* A explosão de “Little Boy” produziu 60 x 1072) 
(15 quilotons). 

e 1mês = 2,5 x 10ºs. 

* Velocidade da luz no vácuo, c = 3,0 -10º m/s. 


5. (Uerj) Considere as seguintes informações do Modelo 
Padrão da Física de partículas: 


e prótons e nêutrons são constituídos por três quarks 
dos tipos ue d; 

e o quark u tem carga elétrica positiva igual a 2 do mó- 
dulo da carga do elétron; 2 

e um próton p é constituído por dois quarks u e um quark 
d, ou seja, p = uud. 

Determine o número de quarks u e o número de quarks d 

que constituem um nêutron n. 
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CONEXÕES TIS 


O efeito estufa e as mudanças climáticas 


Observe a figura abaixo. Ela mostra a capa do guia da Rio+20 — abreviação para a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012 —, publicado pelo Depar- 


j RIO+20 
Conferência das 


Nações Unidas 
sobre 
Desenvolvimento 
Sustentável 


Rio de Janeiro, Brasil + 20 a 22 de junho de 2012 


O 


futuro 
que 


Queremos ss 


tamento de Informação Pública da ONU (DPI). Essa conferência 
foi promovida para ser uma oportunidade histórica de definir 
os caminhos para um mundo mais seguro, igualitário, limpo e 
próspero para todos. 

Hoje em dia, basta abrirmos uma revista, assistirmos a um 
telejornal ou acessar a internete nos deparamos comimagens 
e notícias sobre mudanças climáticas, redução das emissões 
de carbono e gases de efeito estufa, nas quais, inclusive, fica- 
mos sabendo até de altas reuniões de cúpula entre diferentes 
chefes de Estado para decidir sobre um ponto-chave: como 
preservar o meio ambiente. Em outras palavras, este acabou 
se tornando um dos temas mais polêmicos e discutidos na 
atualidade, suscitando ações políticas, econômicas, ambien- 
talistas, em todos os níveis sociais. Agora vamos entender 
um pouco essas mudanças climáticas do ponto de vista 
científico. 


Tudo começa no Sol. No núcleo solar, ocorrem reações de 
fusão nuclear que desencadeiam a emissão das radiações ele- 
tromagnéticas de luz e calor em direção ao espaço, Apenas 
uma ínfima parte dessa radiação é praticamente a única fon- 
te de energia que possibilita a vida na Terra. É claro que nos- 
so planeta também contribui com esse processo, não só pela 


www.rioZO.info + www.uncsd2012.0rg (5) sua composição química, mas também pela forma como a sua 


superfície e sua atmosfera interagem com a radiação solar por 
meio do efeito estufa. Observe 


Interação da radiação solar com a atmosfera terrestre atentamente a figura ao lado. 


Cerca de 30% da 
radiação solar se 
perde no espaço 
exterior. 


Cerca de 70% da 
radiação solar 
atravessa a 
atmosfera e é 
absorvida pela sua 
superfície. 


- “Aid tras” ma Ee = F an i 
A superfície da Terra absorve a maior partel] A superfície da Terra emite radiação infra- 
da radiação infravermelha que chega a ela vermelha: parte dela atravessa a atmosfera 
É e eleva a sua temperatura. 
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dela volta para a superfície (efeito estufa). 


Parte dessa radiação refletida Veja a ar setar idades 
atravessa novamente a atmosfera; querda para 2] direita na figura. 
parte interage com as moléculas 
dos gases nela contidos e parte é Ela representa uma parcela da 
reemitida em todas as direções. radiação infravermelha (oriun- 
Uma parcela da radiação reemitida i , 
volta à Terra e aumenta a da do calor absorvido e parcial- 
temperatura da sua superfície e das Pr s 
camadas mais baixas da atmosfera. mente reemitido pela superfície 
terrestre), que é refletida na alta 
atmosfera e retorna a essa su- 
perfície — essa parcela é respon- 
Atmosfera Sável pelo efeito estufa. Mas, ape- 
sar de representar uma pequena 
parte da energia total que incide 
em nosso planeta, o impacto do 
efeito estufa é importantíssimo 
— avalia-se que, sem ele, a tem- 
peratura média da Terra seria de 
—18 ºC, em vez dos atuais +15 °C. 


QUÍMICA, BIOLOGIA E SOCIOLOGIA 


Pode-se afirmar que sem o efeito estufa, se houvesse vida na Terra, ela não seria como a que conhecemos hoje, 
e nós, seres humanos, certamente não existiríamos. Para entender como se dá esse processo, basta saber que a 
radiação infravermelha, ou melhor, os fótons de frequências contidas nessa radiação, interagem com as moléculas 
de alguns gases que compõem a atmosfera, o que resulta na volta ou reflexão de parte deles à Terra. Entre esses 
gases, os mais relevantes pela quantidade em que aparecem na atmosfera são o vapor de água, o ozônio, o dióxido 
de carbono (CO.) e o metano (CH,). Os clorofluorcarbonetos (CFCs), apesar de contidos em proporções muito pe- 
quenas na atmosfera, têm alguma relevância, pois seu efeito é intenso. 

Se a concentração desses gases aumenta, aumenta o retorno de fótons térmicos para a Terra e também a sua 
temperatura. É dessa forma que o ser humano pode estar ou está alterando a temperatura média do planeta 
(assunto comumente referido na mídia como problema do aquecimento global). 

O vapor de água é o gás de efeito estufa mais abundante na atmosfera. Porém, não há consenso quanto à sua 
concentração na atmosfera terrestre ou quanto, ao certo, a sua concentração tem aumentado nas últimas décadas 
ouséculos. De todo modo, sabe-se que não há interferência direta da ação humana na variação da concentração do 
vapor de água na atmosfera, embora o aumento da temperatura global implique no aumento de sua concentração. 

Quanto ao dióxido de carbono, a situação é bem diferente. Sabe-se que até alguns séculos atrás a atmosfera 
continha uma quantidade estável desse gás, mantendo um ciclo razoavelmente uniforme e equilibrado de trocas 
entre a atmosfera e os organismos vivos, mas esse equilibrio deixou de existir desde que o ser humano passou a 
utilizar combustíveis fósseis — a lenha e o carvão, de início, e os derivados de petróleo, mais recentemente. 

Isso ocorre porque, ao contrário da interação dos seres vivos com a atmosfera, em que as trocas de dióxido de 
carbono constituem uma via de mão dupla (há emissão e absorção; aliás, o CO, além de não ser poluente é essen- 
cial à existência de vida na Terra), a queima de combustíveis fósseis tem mão única, da superfície da Terra para a 


atmosfera. Veja a figura a seguir. 

Note que a seta que se origina da fi- 
gura central não tem retorno, ou seja, são 
fontes de gás carbônico (que não é recu- 
perado) originárias da ação humana, pro- 
duzindo um desequilíbrio constante com 
o aumento da concentração de molécu- 
las desse gás na atmosfera e o corres- 
pondente aumento do número de fótons 
térmicos refletidos por essas moléculas, 
o que pode aumentar a temperatura mé- 
dia da atmosfera terrestre. Esse aumento 
de temperatura pode estar relacionado 
a mudanças climáticas e tem gerado nas 
últimas décadas grandes debates, movi- 
mentos de conscientização ecológica e 
definições de metas sustentáveis para in- 
dústrias dos países do mundo inteiro. 


Fotossíntese das células; Respiração das células 


(principalmente de combustão 
emjrêm, Fungos e bactérias 


plantas e algas) A PÁ 
Produção de 


cimento, óleo, 
carvão e outros 


Ar e água 
co, 
Respiração 4 


Compostos orgânicos de 
organismos autotróficos 
(que produzem o próprio 


alimento) xa 


Consumo heterotrófico 
(principalmente de animais) Compostos 


orgânicos de 
organismos 


heterotróficos 


AMPLIANDO O CONHECIMENTO 


1. No efeito estufa, os fótons da radiação infravermelha interagem com as moléculas de alguns gases que compõem a 
atmosfera terrestre e se espalham, o que faz com que voltem ou se reflitam em direção à Terra. Esse fenômeno se deve 
ao chamado efeito Compton. Pesquise e discuta com seus colegas o que é esse efeito. 


2. Pesquise e discuta com seus colegas que ações os paises do mundo têm empreendido com relação às mudanças 


climáticas. 
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Ação: grandeza resultante do produto da 
energia de uma partícula pelo tempo em 
que ela é observada. 


Ampere (A): unidade da intensidade da 
corrente elétrica no Sl, 


Amperímetro: instrumento de medida de 
corrente elétrica. 


Bárion: nome genérico dado a um conjun- 
to de partículas de massas aproximada- 
mente iguais que interagem fortemente 
no núcleo atômico. 


Bobina: conjunto de espiras de mesma for- 
ma e eixo central coincidente. 


Bósons: partículas mediadoras, que tor- 
nam possível a interação entre férmions. 


Bússola: pequeno ímã em forma de agu- 
lha que pode se mover livremente em um 
plano horizontal. 


Campo: em Física, é a região do espaço 
em que se manifesta determinada gran- 
deza física, por meio da qual ele pode ser 
descrito. 


Capacidade elétrica: medida da carga elé- 
trica de um condutor, obtida pela razão 
entre a carga elétrica nele contida e o seu 
potencial elétrico. 


Capacitores: dispositivos destinados a ar- 
mazenar cargas elétricas; usados em cir- 
cuitos oscilantes, na retificação de corren- 
te alternada, como filtro de frequências, 
entre outros. 


Cavalo-vapor (cv): unidade prática de po- 
tência; equivale a 736 W. 


Circuito elétrico: caminho fechado consti- 
tuído por condutores, geradores, resisto- 
res e outros componentes elétricos per- 
corridos por corrente elétrica. 


Comutador: contato elétrico deslizante que 
faz com que as oscilações de uma cor- 
rente elétrica alternada não invertam seu 
sentido. 


Condutância: o inverso da resistência elé- 
trica: razão entre a intensidade da corrente 
que atravessa um condutor e a diferença 
de potencial a que ele está submetido. 


Condutor: em eletricidade, corpo ou ma- 
terial através do qual as partículas porta- 
doras de cargas elétricas podem mover- 
-se com facilidade. 


Corpo negro: corpo capaz de emitir ou ab- 
sorver a totalidade das radiações que gera 
ou recebe. 


Corrente elétrica: fluxo contínuo (corrente 
elétrica contínua) ou oscilante (corrente 
elétrica alternada) de partículas portado- 
ras de carga elétrica em um condutor. 
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Coulomb (C): unidade de carga elétrica do 
Sl. 


Declinação magnética: ângulo formado 
entre a direção do polo norte geográfico e 
a direção do polo norte magnético em um 
determinado local. 


Densidade linear: em eletricidade, razão 
entre a carga elétrica contida em um con- 
dutor linear e o seu comprimento. 


Densidade superficial: em eletricidade, ra- 
zão entre a carga elétrica contida em uma 
superfície condutora linear e a sua área. 


Densidade volumétrica: em eletricidade, 
razão entre a carga elétrica contida em um 
isolante e o seu volume. 


Dielétrico: material isolante que pode ser 
eletricamente polarizado quando subme- 
tido a uma diferença de potencial até um 
valor-limite; quando passa a ser condutor, 
esse valor-limite é chamado rigidez dielé- 
trica do material. 


Dinamo: gerador eletromagnético. 


Ebonite: material composto de borracha 
com 30% a 50% de enxofre, duro, preto; 
bom isolante elétrico, usado em caixas de 
baterias de automóveis, equipamentos 
resistentes a álcalis, ácidos, etc. 


Efeito Compton: espalhamento de um fei- 
xe de raios X em decorrência da interação 
elástica entre os fótons incidentes dos 
raios X e os elétrons livres de um alvo de 
cristal de carbono. 


Efeito estufa: fenômeno pelo qual as mo- 
léculas dos gases em suspensão na at- 
mosfera retêm parte da energia irradiada 
pela superfície terrestre, aquecendo-a; 
sem esse aquecimento, toda a água da su- 
perfície da Terra estaria permanentemente 
congelada e a vida na Terra, se existisse, 
certamente não seria como a conhecemos. 


Efeito fotoelétrico: emissão de elétrons de 
uma superfície de um determinado mate- 
rial sobre a qual incide luz ou radiação ele- 
tromagnética (fótons) de alta frequência. 


Efeito Joule: nome dado ao aquecimento 
gerado em um fio condutor quando atra- 
vessado por uma corrente elétrica. 


Efeito motor: torque ou momento exer- 
cido sobre uma espira ou bobina percor- 
rida por corrente elétrica decorrente da 
ação de forças originárias de um campo 
magnético. 

Eletrização: processo pelo qual o núme- 
ro de elétrons dos átomos de um corpo 
torna-se diferente do seu número de pró- 
tons; em consequência, esse corpo adqui- 
re carga elétrica positiva ou negativa. 


Eletrização por atrito: processo de eletri- 
zação decorrente do contato muito próxi- 
mo entre dois corpos, em geral obtido por 
esfregação, e que possibilita a passagem 
de elétrons de um corpo para o outro. 
Eletrização por contato: processo de ele- 
trização decorrente do contato entre dois 
corpos em que um deles está eletrica- 
mente neutro e o outro está eletricamente 
carregado. 


Eletrização por indução: processo de ele- 
trização decorrente da aproximação entre 
dois corpos em que um dos corpos está 
eletricamente carregado e o outro, ele- 
tricamente neutro, é ligado temporária e 
convenientemente à Terra. 


Eletroímã: ímã temporário formado por 
uma ou mais bobinas enroladas em mate- 
rial ferromagnético; o seu magnetismo só 
se manifesta quando percorrido por cor- 
rente elétrica. 


Eletromagnetismo: parte da Física que 
engloba o estudo da eletricidade, do mag- 
netismo, das ondas eletromagnéticas e, 
em cursos superiores, da Óptica. 


Elétron-volt: energia equivalente ao tra- 
balho mínimo realizado por um agente 
externo para elevar o potencial elétrico de 
um elétron de 1 volt. 


Eletroscópio: dispositivo com uma ou duas 
lâminas leves e móveis ligadas a um corpo 
condutor externo destinado a detectar a 
eletrização de um corpo; pode ainda pos- 
sibilitar a avaliação da carga elétrica nele 
contida. 


Emissividade: constante relacionada à 
emissão de radiação de um corpo aquecido. 


Energia potencial elétrica: energia arma- 
zenada em dois ou mais corpos por causa 
de sua posição relativa. 

Equação de Schrôdinger: equação funda- 
mental da Mecânica ondulatória, uma das 
formulações teóricas da Mecânica quântica. 


Espectroscopia: técnica pela qual se obtém 
o espectro de um elemento com o objetivo 
de identificá-lo; o espectro de um material 
ou de um astro celeste permite a identifi- 
cação de seus componentes químicos. 


Espectroscópio: equipamento destinado 
a realização da espectroscopia. 


Espira: circuito fechado formado por um 
único condutor, em geral de forma geo- 
métrica definida; parte elementar de uma 
bobina. 


Estados estacionários: em um átomo, 
estados nos quais os elétrons podem ser 
“encontrados”, 


Éter: meio hipotético criado pelos físicos 
para servir de suporte à propagação das 
ondas eletromagnéticas e cuja existência 
foi aceita até o início do século XX. 


Férmion: partícula que tem alguma in- 
dividualidade e pode ser tratada por um 
processo estatístico proposto por Fermi; o 
elétron é um férmion. 


Ferromagnetismo: propriedade típica do 
magnetismo de alguns metais (ferro, ní- 
quel, cobalto) e inúmeras ligas; costuma 
ser erroneamente entendido como sinô- 
nimo de magnetismo, do qual é apenas 
uma propriedade. 


Física clássica: reunião de todo o conheci- 
mento físico cujas bases foram formadas 
até o fim do século XIX. 


Física moderna: reunião de todo conheci- 
mento físico surgido desde o início do sé- 
culo XX até nossos dias; nela está contida 
a Física clássica. 


Fissão nuclear: processo pelo qual o nú- 
cleo de um átomo pesado é fragmentado 
em núcleos menores. 


Fluxo: em um campo vetorial uniforme e 
em relação a uma determinada área pla- 
na imersa nesse campo, é o produto do 
módulo do vetor campo correspondente 
por essa área e pelo cosseno do ângulo 
formado pela direção do campo e um seg- 
mento normal ao plano em que essa área 
está contida; está relacionado ao número 
de linhas desse campo que atravessam 
essa superfície. 


Força conservativa: força cujo trabalho 
realizado entre dois pontos A e B de um 
campo gravitacional ou elétrico só depende 
da posição inicial e final desses pontos; se 
atrajetória for fechada (o ponto A coincide 
com o B), o trabalho realizado será nulo. 


Força contraeletromotriz: diferença de 
potencial aplicada aos terminais de um 
receptor; trabalho útil realizado sobre o re- 
ceptor por unidade de carga elétrica que o 
percorre. 


Força dissipativa: força cujo trabalho rea- 
lizado ao longo de uma trajetória não se 
conserva; parte dele é transformada em 
energia térmica. 


Força eletromotriz: trabalho útil realizado 
pelo gerador por unidade de carga elétrica 
que o percorre e dá origem a uma diferen- 
ça de potencial entre seus terminais. 


Fóton: partícula elementar sem massa por- 
tadora da interação eletromagnética; a luz e 
as radiações constituem-se de fótons. 


Frequência: razão entre o número de even- 
tos de um fenômeno (ciclos, oscilações 
completas ou repetições de posições na 
mesma fase) e o tempo correspondente, 
recíproco do período; a corrente alternada 


é distribuída com uma frequência deter- 
minada que, no Brasil, é de 60 Hz. 


Função trabalho: constante característica 
de um metal dada pelo trabalho mínimo 
necessário para que ela abandone sua 
superfície. 


Fusão nuclear: processo pelo qual dois 
núcleos pequenos, hidrogênio ou trítio, 
por exemplo, se fundem dando origem a 
um núcleo maior, de hélio. 


Galvanômetro: amperímetro muito sen- 
sível, com o ponteiro no meio da escala; 
usado, em geral, para detectar a passa- 
gem de corrente elétrica em um trecho de 
um circuito elétrico. 


Hádron: nome dado às partículas forma- 
das por quarks, que se mantêm unidas 
graças à interação forte. 


Hertz (Hz): unidade de frequência no SI; 
equivale a ciclos por segundo (ciclos/s). 


Horsepower (HP): unidade prática de po- 
tência; equivale a 746 W. 


Inclinação magnética: ângulo formado 
pela agulha magnética de uma bússola 
com o plano horizontal em um deter- 
minado local; só é possível medi-lo com 
buússolas especiais que podem se mover 
livremente em um plano vertical. 


Indução eletromagnética: fenômeno que 
resulta na geração de força eletromotriz 
em um circuito elétrico decorrente da va- 
riação do fluxo do campo magnético onde 
esse circuito está inserido. 


Intensidade da corrente elétrica: grande- 
za escalar associada à corrente elétrica 
que percorre um condutor. É definida pela 
quantidade de carga que atravessa uma 
seção normal desse condutor em uma uni- 
dade de tempo; no Sl, a unidade de inten- 
sidade de corrente elétrica é o ampère (A). 


Interações fundamentais: formas pelas 
quais ocorre a interação entre corpos ou 
partículas: gravitacional, interação entre 
duas partículas em virtude da massa des- 
sas partículas; eletromagnética, interação 
entre duas partículas em razão da carga 
elétrica dessas partículas; forte, interação 
entre núcleons que mantém a coesão do 
núcleo do átomo; e fraca, ocorrida no nú- 
cleo atômico, causa do decaimento radia- 
tivo, como a emissão de partículas beta. 
Atualmente as interações eletromagné- 
tica e fraca são consideradas uma única 
interação conhecida como eletrofraca. 


Isolante: em eletricidade, corpo ou material 
através do qual as partículas portadoras de 
cargas elétricas movem-se com dificulda- 
de; um corpo ou material pode comportar- 
-se como isolante para uma determinada 
diferença de potencial e como condutor 
para diferenças de potencial maiores. 


Joule: unidade de trabalho e energia do SI. 


Lépton: partículas que não participam da 
interação forte; elétrons e neutrinos são 
léptons. 


Linha de campo: no campo magnético, linha 
imaginária que, em cada ponto, é paralela 
ao vetor campo magnético ou o contém. 


Linha de força: no campo elétrico, linha ima- 
ginária tangente ao vetor campo elétrico (ou 
nele contida) em cada ponto desse campo. 


Magnetismo: historicamente, propriedade 
característica dos imãs cujos polos (norte 
ou sul) podem atrair-se, quando diferen- 
tes, ou repelir-se, quando iguais, e de ma- 
teriais sensíveis à atração dos ímãs. 


Mecânica clássica: estudo do movimen- 
to das partículas e dos fluidos; em geral 
é dividida didaticamente em Cinemática, 
Estática, Dinâmica, Fluidodinâmica e Me- 
cânica ondulatória. 


Mecânica quântica: estudo do mundo mi- 
croscópico das moléculas, dos átomos e 
das partículas elementares da matéria. 


Méson: nome inicial dado às partículas 
mediadoras da interação forte, responsá- 
vel pela coesão do núcleo atômico; o mé- 
son pi, partícula mediadora da interação 
entre os núcleons do núcleo chama-se 
agora píon; outro méson conhecido, cha- 
mado inicialmente de méson mi, passou a 
chamar-se múon. 


Modelo: representação esquemática ou 
simplificada de um aspecto da realidade 
ou de como, por hipótese, se supõe que 
ela seja; exemplo: modelo atômico. 


Modo de vibração: cada uma das diferen- 
tes configurações possíveis de ondas es- 
tacionárias em um meio oscilante; um dos 
conceitos que deram origem à Mecânica 
ondulatória, uma das formulações teóri- 
cas da Mecânica quântica. 


Multímetro: instrumento de medida de 
várias grandezas elétricas. 


Neutrino: partícula originada do decai- 
mento radioativo do núcleo, trata-se de 
um lépton; há três tipos de neutrinos: do 
elétron, do múon e do tau; e três antineu- 
trinos correspondentes. 


Núcleon: cada um dos componentes do 
núcleo: prótons e nêutrons. 


Ohm (Q): unidade de resistência elétrica 
do SI. 


Ohmiímetro: instrumento de medida de 
resistência elétrica. 


Onda estacionária: configuração resul- 
tante da interferência entre duas ou mais 
ondas que atravessam o mesmo meio. 


Ondas eletromagnéticas: ondas consti- 
tuídas por fótons; não necessitam de meio 
para se propagar. 
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Orbital: cada uma das regiões de um áto- 
mo onde a probabilidade de se encontrar 
seus elétrons é maior. 


Partículas alfa: partículas equivalentes a 
núcleos do hélio originárias do decaimen- 
to radioativo de um núcleo. 


Pêndulo eletrostático: corpo leve, em 
geral esférico, suspenso por fio fino e 
isolante; quando eletricamente neutro 
pode detectar a presença próxima de 
um corpo eletrizado, sendo atraído por 
esse corpo. 


Permeabilidade magnética: constante ele- 
tromagnética que depende do meio; a 
permeabilidade magnética do vácuo é, por 
definição, u, = 47:10" T - m/A. 
Permissividade: constante elétrica asso- 
ciada ao meio; seu valor, para O vácuo, é 
e, = 89: 1072 C?/N - m?; quanto maior 
for essa constante, mais “permissivo” é 
o meio. 


Polarização: propriedade pela qual se 
restringe uma onda mecânica transversal 
ou eletromagnética a um único plano de 
oscilação. 

Polo geográfico: cada uma das intersec- 
ções do eixo de rotação da Terra com sua 
superfície. 


Polo magnético: cada uma das regiões 
onde as linhas do campo magnético atra- 
vessam a superfície terrestre; a denomi- 
nação habitual dos polos magnéticos é 
oposta à sua natureza magnética: o polo 
norte magnético, próximo ao polo norte 
geográfico é, na realidade, um polo mag- 
nético sul; o polo sul magnético, próximo 
ao polo sul geográfico é, na realidade, um 
polo magnético norte. 


Ponto Curie: temperatura limite a partir da 
qual um material deixa de ser ferromag- 
nético. 

Potencial elétrico: grandeza que possi- 
bilita a descrição matemática escalar de 
um ponto de um campo elétrico; é definida 
pela razão entre trabalho mínimo realizado 
por um agente externo sobre uma par- 
tícula eletricamente carregada e a carga 
dessa partícula quando trazida do infinito 
até esse ponto. 


Potência média: razão entre o trabalho de 
uma força e o intervalo de tempo em que 
ele se realiza. 


Potência total: potência consumida por 
uma máquina para funcionar. 


Potência útil: potência fornecida por uma 
máquina ao ambiente. 


Pressão de radiação: pressão exercida 
pela radiação eletromagnética (fótons) 
sobre a superfície em que ela incide. 


Quantum: quantidade mínima possível 
de certas grandezas físicas, definida 
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originariamente para a ação, produto da 
energia de uma partícula pelo tempo em 
que ela é observada; exemplo: quantum 
de energia. 


Quarks: nome de seis partículas elemen- 
tares que constituem os hádrons, entre 
eles os prótons e os elétrons. 

Radiação: o mesmo que irradiação; nome 
dado à propagação de ondas eletromag- 
néticas. 


Radioatividade: fenômeno natural ou artifi- 
cial pelo qual os núcleos atômicos emitem 
radiações alfa (equivalentes a núcleos de 
hélio); beta (elétrons) e gama (radiações 
eletromagnéticas de alta frequência). 
Raios beta: nome dado a uma das radia- 
ções emitidas pelo decaimento de um 
núcleo radiativo, mais tarde identificadas 
como elétrons ou pósitrons. 


Raios catódicos: nome dado a uma radia- 
ção emitida por um filamento aquecido no 
interior de um tubo rarefeito, posterior- 
mente identificada como elétron. 


Raios cósmicos: radiações e partículas 
elementares emitidas pelos corpos ex- 
traterrestres que chegam a nós continua- 
mente. 


Raios X: radiação eletromagnética de alta 
frequência, da ordem de 10 Hz. 


Relatividade geral: síntese entre a Mecâ- 
nica e a Gravitação; por essa teoria, a inte- 
ração gravitacional é função das proprie- 
dades geométricas do espaço. 


Relatividade restrita ou especial: refor- 
mulação dos conceitos de espaço, tempo 
e energia com o estudo do comportamen- 
to de partículas em alta velocidade, tendo 
como base o princípio da constância da 
velocidade da luz. 


Rendimento: razão entre a potência útil 
fornecida por uma máquina e a potência 
total por ela consumida. 


Reostato: dispositivo de resistência elétri- 
ca variável. 


Resistência elétrica: razão entre a diferen- 
ça de potencial elétrico entre dois pontos 
de um condutor e a intensidade da corren- 
te elétrica que o atravessa; para uma de- 
terminada diferença de potencial, quanto 
maior a resistência de um condutor, me- 
nor a intensidade de corrente elétrica que 
a atravessa. 


Resistividade: constante de um determi- 
nado material que origina a sua resistên- 
cia elétrica. 


Resistor: componente elétrico destinado, 
em geral, a limitar a intensidade da corren- 
te elétrica; quando se destina ao aqueci- 
mento, costuma ser conhecido como re- 
sistência elétrica. 


Rigidez dielétrica: diferença de potencial 
máxima a que um dielétrico pode ser sub- 
metido sem tornar-se condutor. 


Semicondutores: materiais compostos de 
elementos com quatro elétrons na última 
camada, como o silício e o germânio, cuja 
estrutura cristalina possibilita a sua dopa- 
gem com determinados elementos como 
o alumínio e o fósforo, que os tornam con- 
dutores de corrente elétrica composta de 
portadores de carga negativa (elétrons) 
ou positiva (lacunas). 


Solenoide: conjunto de espiras de mesma 
forma, em geral dispostas em espiral, com 
um único eixo central. 


Spin: propriedade de partículas atômicas, 
como elétrons, prótons e núcleons, re- 
lacionada a possíveis “orientações” que 
equivaleria, na Física, ao momento angular 
de um corpo em rotação; quarto número 
quântico, necessário para definir univoca- 
mente os níveis de energia de um átomo. 


Supercondutor: nome dado a alguns mate- 
riais cuja resistência elétrica se torna prati- 
camente nula a baixíssimas temperaturas. 


Superfície equipotencial: no campo elé- 
trico, superfície imaginária em que todos 
os pontos têm o mesmo potencial elétrico. 


Tensão: em eletricidade, o mesmo que di- 
ferença de potencial. 


Tesla (T): unidade do módulo do vetor 
campo magnético no SI. 


Transformador: dispositivo capaz de “trans- 
formar” o valor de determinada força ele- 
tromotriz alternada em outro. 


Vetor campo elétrico: grandeza vetorial 
que possibilita a descrição matemática 
de um campo elétrico em um ponto; tem 
a mesma direção e sentido da força que 
esse campo exerce sobre uma partícula 
de carga colocada nesse ponto e o módulo 
dado pela razão entre o módulo dessa for- 
ça e a carga dessa partícula. 


Vetor campo magnético: grandeza vetorial 
que possibilita a descrição matemática de 
um ponto de um campo magnético; tem a 
mesma direção da orientação da agulha de 
uma bússola colocada nesse ponto, com 
sentido coincidente com o norte apontado 
pela agulha; o módulo é obtido por meio 
da expressão da força exercida sobre uma 
partícula carregada que passa por esse 
ponto. 


Volt (V): unidade do potencial elétrico no 
SI. 

Voltímetro: instrumento de medida de di- 
ferença de potencial elétrico ou força ele- 
tromotriz. 

Watt (W): unidade de potência do SI. 


Weber (Wb): unidade de fluxo magnético 
no Sl, 
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8. 


9. 
10. a) 1,5 -10N 


2 quarks down e 1 quark up. 

Não. A altura da pilha de folhas de papel sulfite terá sempre um va- 
lor múltiplo da espessura de cada folha, isto é, a altura dessa pilha 
é quantizada e a espessura de cada folha pode ser considerada 
como uma “altura elementar”. Este fato também ocorre com o 
valor da carga elétrica de um corpo eletrizado — ele é sempre um 
múltiplo do número da carga do elétron. Dizemos que a carga elé- 
trica é quantizada e que a carga do elétron é a carga elementar. 

A presença do corpo eletrizado próximo ao pêndulo provoca a se- 
paração das partículas portadoras de cargas do pêndulo, que se tor- 
na eletricamente polarizado. Como cargas iguais se repelem, as par- 
tículas carregadas do pêndulo mais próximas do corpo eletrizado 
terão sempre cargas opostas à carga do corpo. Por isso, qualquer 
que seja a carga do corpo eletrizado, o pêndulo será sempre atraído. 
Porque o papel nessa situação é condutor e não retém a carga 
adquirida. 

a) 0,11N b) 2,7 N 
a)11:102N b)7,2:10N 
Figura a: F, = 0,80 N; F, = —0,67 N; F- =—0,13 N; 
figura b: F, = 0,32 N; F, = 0,64 N; F- = 0,32 N 
0,60 N 


c) 0,027 N 


b) 1,2 -107C 


Capítulo 2 


1. 


a)250 V 

b) 5,0 - 10º N/C; sentido: horizontal para a direita. 

c) 1,5 - 1073]: 30 N; direção e sentido da força são os mesmos do 
vetor campo elétrico. 


2. a) 3,0 -105 N/C; direção radial com b) 3,3m 
centro em A e sentido de afastamento. 
3. a)1,3 -10° N/C; direção horizontal e sentido orientado para a 
direita. 
b) 6,3 - 10° N/C; direção horizontal, sentido orientado para a 
esquerda. 
c) 4,3 - 106 N/C; direção horizontal, sentido orientado para a 
direita. 
4. E = 5,0 -10° N/C; E,- = 4,0 -10ºN/C;E, = 1,4 -104 N/C 
6. Não. 
7. a) E, =0; E; = 8,0 - 10º N/C; orientado radialmente para fora do 
condutor. 
8. a)33N/C b)2,9-10º C/m? 
a 3 
A palavra potencial se justifica porque a energia potencial elétrica 
é uma energia de posição, e a palavra elétrica se justifica porque 
a energia potencial elétrica se origina da interação entre dois ou 
mais corpos portadores de carga elétrica. 
2. a)+4,5:1074J b)—4,5:10-4) 
3. Porque o potencial elétrico V é uma grandeza escalar, definida 
com base na energia potencial elétrica. O vetor campo elétrico 
E é uma grandeza vetorial definida com base em uma força F 
e, portanto, só pode ser somado vetorialmente. 
4. a)4,0:107C b) V, = 180 V; V, = 72 V; V, =36 V 
5. a)V,=0V;V,=0V 
b) E, = 2,8-10ºN/C;E, = 2,8-10ºN/€ 
c) Para o potencial elétrico, sim. Para o vetor campo elétrico, não. 
6. a) Energia cinética é constante. b) Não. 
7. a)3,0-10ºV b)1,8:10-5) 


8. aJ018m b) —1,5 - 107º) 

9. a)2,0:10ºC b)1,1-:107º) 

10. a) 5,0 -1078C b)V,=450V;V,=45V  c12:105) 

1. V=gh 

12. b)1300V 

13. à)2,5-10ºN/C b) 500 V 

c) Ela volta, a partir do repouso, na mesma direção. 

14. Não. 

16. a) 4,3 -103 V b) 1,5 - 10? m/s c) 1,6 - 10? m/s 

19. a) 6,0 -1076C b) 5,4 -10° V 

U 4 
Balão de aniversário. 

a Atrai. 

4. a)—2,0 pC b) C,=2,0:107F;C,=1,0-107F 
c) Q; = 13 107° C; Q} = 6,7 -107C 
d) V; = 6,5 - 104 V; Vi = 6,7 - 104 V 
e) 0, = 3,2 : 107€ C/m?; 0 = 6,7 - 1078 C/m? 

5. Aumenta. 

7. a)5,0: 1070F b) 1,0 - 107°C c) 1,0: 1071) 

8. 5,0-107C,2,5:10º) 

10. Para a mesma diferença de potencial, a energia potencial elétrica 
do capacitor é diretamente proporcional à sua capacidade. Então, 
como na associação em série, a capacidade do capacitor equiva- 
lente é sempre menor do que a capacidade de cada capacitor 
dessa associação, podemos concluir que nela a energia potencial 
elétrica diminui. Por raciocínio análogo, como na associação em 
paralelo a capacidade do capacitor equivalente aumenta, a ener- 
gia potencial elétrica nessa associação aumenta. 

11. 300 pF 

12. àa)2,4pF 
b) Q = 2,9 - 107" C; AV, = 2,4 V; AV, = 4,8 V; AV, = 4,8 V 

13. pF 
b)AV = 12 V; Q = 18 - 10 G; Q, = 48 - 10 C; 

as =3,6:100C,0,=54:10C,0,=7,2:10"0C 

14. a) 6,0 pF 
b) Q, = 7,2 - 10 C; Q, = 2,4 - 105 C; Q, = 4,8 - 10° C; 


AV, = 4,0 V; AV, = 8,0 V; AV, = 8,0 V 


Questões do Enem e de vestibulares 


1. b 2. d 3. d 4. c 
Capítulo 5 
1. a) O campo elétrico é um fenômeno físico que pode ser descrito 
matematicamente por uma grandeza vetorial a ele associada 
— o vetor campo elétrico (E). 
b) A corrente elétrica é um fenômeno físico que pode ser descri- 
to matematicamente por uma grandeza escalar a ele associa- 
da — a intensidade da corrente elétrica (i). 
2. a)19:10º€ b) 3,2 - 107" A 
3. Sim. 
4. 24-101€ 
5. 18min. 
6. Na primeira figura, o trecho BC; na segunda figura, o trecho AB. 
7. a)5,00;509;5,00,6,00 
b) O resistor é considerado ôhmico enquanto sua resistência for 
constante, nesse caso, enquanto sua resistência vale 5,0 O. 
8. Entre190€e210. 
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Capítulo 6 

2. a)075Q b)30W 

3. a)21-10ºs b) 54 kWh 

4. 42kWh 

5. Figura a: associação em série; figura b: associação em paralelo; 


figura c: associação em paralelo. 


6. Tanto na associação em série como na associação em paralelo, a 
soma das potências dissipadas em cada resistor é igual à potên- 
cia dissipada no resistor equivalente. 

7. a)12000 b) 50 0 c) 200 Q 

8. 100 

9. Não. 

10. a) 46m b) 9,4 mm 

11. a)51m b)43m 

12. 149°C 

13. 30m 

Capítulo 7 

1. O gerador eletrostático fornece uma grande quantidade de partí- 
culas eletricamente carregadas, mas as libera quase de uma só 
vez. Pode gerar correntes elétricas de alta intensidade, mas são 
quase instantâneas. O gerador químico é capaz de produzir uma 
quantidade contínua de cargas elétricas durante um intervalo de 
tempo razoavelmente longo, fornecendo correntes menores, 
mas relativamente estáveis. 

3. 150€e200 

4. a)60A 

5. a)10V b)1,0 V c) 12A 
d)20W e)40W 

6. a)30V b) 50% 

7. Sim. 


8. No caso do amperímetro, como ele sempre é colocado em série 
com o trecho de circuito em que se quer medir a intensidade da 
corrente, a medida por ele apresentada será sempre menor do 
que aquela que passaria por esse trecho sem o amperímetro. Is- 
so porque a resistência desse trecho de circuito fica sempre 
maior e, mantida à mesma diferença de potencial nesse trecho, a 
intensidade da corrente real (sem o medidor) será sempre maior. 
No caso do voltímetro, a alteração é a mesma. Como ele deve ser 
colocado em paralelo com o trecho de circuito no qual se quer 
medir a diferença de potencial, parte da corrente que atravessava 
esse trecho passa também pelo voltimetro e a corrente que pas- 
sa efetivamente pelo trecho de circuito considerado diminui em 
relação àquela que passaria sem o voltímetro. Assim, mantida a 
diferença de potencial nesse trecho, a medida obtida pelo volti- 
metro será também menor. 

9. A expressão curto-circuito significa um circuito elétrico em que os 
fios condutores foram encurtados. A redução do comprimento de 
um circuito muitas vezes reduz drasticamente a sua resistência, 
aumentando muito a intensidade da corrente que passa pelos fios 
encurtados. Isso faz com que esses fios se aqueçam e queimem as 
coisas em que estão encostados, podendo dar origem a incêndios. 

10. Sim. Como o chuveiro mais moderno dissipa uma potência maior 
e tem o mesmo valor de tensão, da expressão P = Vipodemos 
concluir que passará uma corrente de intensidade maior pelo cir- 
cuito elétrico desse chuveiro. Por isso, os fios desse circuito de- 
vem ser trocados por outros de maior diâmetro, para evitar o 
aquecimento da fiação por efeito Joule, o que poderia provocar 
incêndios. Além disso, é preciso adequar os fusíveis ou disjunto- 
res do circuito em que o chuveiro está instalado, para que não in- 
terrompam o circuito quando o chuveiro for ligado. 

11. Circuito a: trecho CD e trecho EF: circuito b: trecho EF. 

12. a) Ema, todos os terminais positivos e negativos das pilhas estão 

ligados aos correspondentes terminais positivos e negativos 
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da associação - essa é uma associação de geradores em pa- 
ralelo; em b, como a mesma corrente atravessa todas as pi- 
lhas, trata-se de uma associação de geradores em série. 

b) Em a, sendo todas as pilhas iguais, a força eletromotriz da as- 
sociação é igual à força eletromotriz de cada pilha; em b, a for- 
ça eletromotriz da associação é igual à soma das forças ele- 
tromotrizes de todas as pilhas. 


c) Emb. 
13. a) 0,27 A b) 2,7 V 
14. 1,0 A; —2,0 V 
15. b) 0,15 Q 
16. a) 40A b) 40A 


17. É possível ligá-las em paralelo, mas, nesse caso, a pilha de 1,5 V 
vai funcionar como um receptor, por isso essa associação não 
pode ser caracterizada como uma associação de geradores, pois 
um deles não exerce essa função. Esse é o principal inconvenien- 
te dessa associação. 


18. a) Em série. b) 0,0067 Q 


Questões do Enem e de vestibulares 


1 c 2. d 3. e 4 b 5 € 

6. a 7. a 8. b 9. c 10. c 
Capítulo 8 

1. Naeletrização por atrito, o que importa é a proximidade entre os 


corpos atritados. O atrito, na realidade, é apenas uma forma de 
estabelecer um contato mais íntimo entre os corpos. Por isso, o 
sentido do movimento em que se processa o atrito é indiferente. 
Na magnetização, o atrito também não importa. Ele aparece por- 
que se procura aproximar ao máximo o campo magnético do 
imã, que induz a magnetização, do corpo imantado. E o máximo 
de aproximação resulta em atrito. O objetivo dessa aproximação 
é, portanto, fazer com que o corpo a ser imantado fique imerso 
na região em que o campo magnético do imã é mais intenso. Mas 
o campo magnético tem sentido e a magnetização induzida tam- 
bém. Se fizermos um movimento de vaivém, a magnetização in- 
duzida em um sentido do movimento pode ser desfeita no movi- 
mento em sentido oposto. Por isso, recomendamos que se 
movimente o ímã em um só sentido. 
2. Dependendo da forma como ele se quebra, os pedaços resultantes 
podem se repelir ou atrair. Em princípio, quando o corte deixa os 
polos opostos em lados separados, há atração; quando as extre- 
midades dos pedaços de ímã têm o mesmo polo, eles se repelem. 
3. Embora o campo magnético do imã em forma de ferradura inter- 
fira na estrutura molecular da pastilha magnetizando-a, a ação 
oposta — pastilha desmagnetizando aos poucos o imã em forma 
de ferradura — é praticamente inexistente. Em outras palavras, o 
imã em forma de ferradura é capaz de magnetizar uma quantida- 
de praticamente ilimitada de pequenos ímãs sem se desgastar. 
Como explicar essa energia ilimitada? Na realidade, a energia ne- 
cessária para magnetizar a pastilha, alterando sua estrutura mo- 
lecular, não se origina do ímã, mas do trabalho da mão da pessoa 
que faz a pastilha atravessar o imã. É mais ou menos como uma 
pessoa elevar um corpo a uma determinada altura e depois dei- 
xar esse corpo cair — isso pode ser feito quantas vezes essa 
pessoa quiser ou puder, o campo gravitacional da Terra “nunca 
vai se cansar" de trazê-lo sempre de volta. 


5. b)5,0-102T 

6. a) Saindo do plano da figura. 
c)1,1:10eV 

7. b)12:10N 

a) Para a esquerda. b) 1,5 -1072 A 


9. Sentido horário para quem vê a espira do lado do comutador. Pa- 
ra inverter o sentido do movimento, basta inverter o sentido da 
corrente ou os polos do imã. 


b) 4,5 -10ºm/s 


do 


Capítulo 9 

1. A partícula fica submetida a uma força magnética de módulo 

F=aqvB. 

Figura a: resultante nulo; figura b: horizontal para a direita. 

a) 0,36 A b) B, = 3,8 -107 T e B, = 2,5 -107 T 

Sim. 

a) Perpendiculares aos condutores e exercidas em sentidos 
opostos. 

b) 4,7 -1074N 

Porque as espiras estão separadas entre si. 

38 espiras. 

81:10 T 

0,21T 


Capítulo 10 

1. a) —6,0 : 1076 Wb 

3. Não. 

4. Cada oscilação do ímã corresponde a uma oscilação do ponteiro 
do galvanômetro. 

. Deve oscilar também. 

6. Delali: 2,5 -107° V; de Ila lll: 6,5 -1076 V; 

de IIl a IV: 9,0 - 107° V 


rw 


vonNa 


b) —1,4 : 1075 Wb c) —2,0 -10 Wb 


7. a) Sentido horário. b)0,33s 
8. 60Hz 

9. É semelhante. 

10. Não. 


11. a) São torres de transmissão, assim chamadas porque susten- 
tam fios pelos quais se propagam as correntes alternadas que 
transportam ou transmitem a energia elétrica gerada nas usi- 
nas aos centros consumidores; essas torres precisam ser al- 
tas para que as ondas eletromagnéticas geradas pela oscila- 
ção da corrente não alcancem as pessoas e os animais no solo 
com intensidade que possa lhes causar algum dano. 

b) São isoladores, dispositivos destinados a impedir a passagem 
da corrente elétrica dos fios para a estrutura metálica das tor- 
res; assim, quanto maior a tensão transportada, mais altas são 
as torres e maiores (mais compridos) são esses isoladores. 

12. a) 28 espiras 

b) 3180 espiras 

c) No item b os enrolamentos das bobinas têm muito mais espiras 
que no item a. Isso significa que a intensidade da corrente elétrica 
que atravessa os enrolamentos da bobina B é menor, porque a 
resistência é maior (os fios são mais compridos). Logo, em princi- 
pio, na montagem do item b pode-se usar fios mais finos do que 
na montagem do item a. Como a potência é o produto da tensão 
pela intensidade da corrente, a montagem do item a é mais ade- 
quada para as potências maiores, pois a intensidade da corrente é 
maior, desde que se usem fios mais grossos, enquanto a monta- 
gem do item b é melhor para potências menores, pois a intensida- 
de da corrente é menor. 

13. Aindução eletromagnética só acontece, como sabemos, quando 

o campo magnético varia junto a circuitos elétricos ou bobinas. E 

o processo tecnológico mais simples, eficiente e fácil de se obter 

essa variação é fazer que ímãs girem junto a bobinas fixas onde 

as correntes elétricas são induzidas. 


14. No caso dos telefones fixos, seus fones oscilariam com a mesma 
frequência da corrente alternada e essa oscilação se superporia à 
oscilação da frequência induzida nesses fones pelo som a ser 
transmitido. Como a intensidade do som é muito menor do que a 
intensidade da corrente induzida, seria impossível ouvir qualquer 
outra coisa a não ser o ruído decorrente da oscilação da corrente. 
No caso dos telégrafos ocorreria um fenômeno semelhante: a vi- 
bração dos “martelinhos" que marcavam as fitas de papel com o 
código Morse, transmitido por meio dos fios telegráficos, seria su- 


perposta pela vibração correspondente à frequência da oscilação 
da corrente alternada, tornando impossível distinguirem-se as 
suas marcas das marcas decorrentes da transmissão telegráfica. 

15. As fontes não são fontes no sentido estrito da palavra, porque 
não geram energia: apenas transformam o modo como essa 
energia chega ao consumidor. O nome fonte se deve, muito pro- 
vavelmente, ao fato de ela substituir pilhas ou baterias, que são, 
na realidade, fontes geradoras de energia elétrica. Se esses dis- 
positivos substituem fontes, é compreensível que sejam chama- 
dos também de fontes. 


Capítulo 11 


1. a) Os relâmpagos são correntes elétricas, temporárias, de alta in- 
tensidade. São, portanto, pulsos eletromagnéticos que geram 
ondas eletromagnéticas cuja frequência pode ser captada pelo 
rádio quando sintonizado em AM. 

b) O ruído do raio ouvido pelo rádio chega a ele por meio dessa 
onda eletromagnética que, como toda onda eletromagnética, 
se propaga com a velocidade da luz (3,0 : 108 m/s). Já o ruído 
do trovão chega até nós diretamente por meio de uma onda 
sonora que se propaga no ar com velocidade muito menor 
(340 m/s, a 20 °C), por isso demora mais a ser ouvido. 

a) 1,112 -1078s b) 3,37 m 

a) 10 000 m; 3,3 -105 s b) 1800 V/m 

4. Como o impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo em 

que ela é exercida, ele sempre se torna relevante nas naves espa- 

ciais porque a ação dessa força, exercida pela pressão de radiação 
solar sobre a nave, apesar de frágil, perdura durante muito tempo 

— as naves ficam anos em órbita expostas à pressão da radiação 

solar. 

a) 3,3 -1076 Pa b) 2,0 -1074 N 

6. Polir significa livrar a superfície metálica de substâncias estra- 

nhas ao metal. Em outras palavras, em uma superficie polida os 
fótons têm mais facilidade de interagir com os elétrons da estru- 
tura cristalina do metal, pois há menos obstáculos (impurezas) 
se opondo a essa interação. 

7. Da mesma forma que uma superficie metálica é mais sensível à ra- 
diação de determinadas frequências, a clorofila presente nas folhas 
também é sensível a determinadas frequências da radiação inci- 
dente. A cor verde das folhas mostra que a faixa de frequência cor- 
respondente ao verde é a que a clorofila menos aproveita, por isso 
ela a reemite, e as folhas nos parecem verdes. Assim, pode-se con- 
cluir que as frequências mais eficientes para promover a fotossin- 
tese são as que se situam aquém e além das extremidades do es- 
pectro visível, do vermelho e do azul. São os fótons dessas 
frequências que têm a energia necessária para desencadear as 
reações bioquímicas da fotossíntese. Da mesma forma, apenas os 
fótons de determinadas frequências podem arrancar elétrons da 
estrutura cristalina de um metal. 

Coeficiente linear: Ty negativo; coeficiente angular: h. 

9. a)11:10º Hz b) 7,0 -107”J 


wN 


u 


go 


Questões do Enem e de vestibulares 


m 


c 
e 
3. a)3,0:10-º) 

b)18 kW/m?, a intensidade da radiação é muito mais perigosa 
que a radiação solar e não deve ser apontada diretamente pa- 
ra os olhos de uma pessoa. 

4. a)1-108Hz 

b)4evV 
) 
) 


N 


c)1,7 eV 
d) 5,8 +10” Hz 
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cg 12 


Pode ser, mas é impossível saber o que vocês fazem simultanea- 
mente e quando a simultaneidade ocorre. 


2. 12-108m/s 
4. 3)11:10%s b)250m 
c)160m d)1,4:10-ºs 
5. 928m 
6. a)0,14kg:m/s b) 1,2 -108 m/s 
7. 14:10 kg 
8. 2,00 MeV 
9. b) Essas forças são tão reais ou fictícias quanto o peso. 
Aan 13 


Parábola. 

s Todos os corpos emitem radiação eletromagnética, em decorrên- 

cia de sua temperatura. A energia dessa radiação ou dos fótons 
que a compõem depende dessa temperatura. 
Nossa retina não é sensível à radiação emitida por corpos a 
baixas temperaturas, por isso nós não os vemos. Mas exis- 
tem sensores eletrônicos capazes de detectar essa radia- 
ção. São esses sensores que tornam os binóculos infraver- 
melhos capazes de nos fazer "ver" à noite. 


4. a)0,94 b) 500 W 
5. 0,82 
7. a)3100K 


b) É provável que o filamento emita um tênue brilho avermelhado. 
8. Frequência máxima: 2,47 - 10º Hz; frequência mínima: 0. 
9. f,=2,47-105 Hz; f, = 2,93 -108 Hz; f, = 3,08 - 105 Hz; 
valor-limite: 3,29 - 10” Hz. 
10. a) 6,17 -104 Hz b) 3,08 : 10º Hz 


Capítulo 14 

1. a)78-10“m 

3. 5,6-10% 

4. Ax=22-102m 


b)1,3:10-8m 


6. Sim:não. 

7. Sim. 

8. Am, = 0,098940 u; E, (cy = 92,16 MeV; 
Erraina = 7,680 MeV/núcleon 

9. 12,8 MeV 

10. 200 MeV 


12. Vantagens: 1°) as emulsões fotográficas são chapas fotográficas 

sensíveis à passagem das partículas, portanto não é preciso fo- 
tografar o evento quando ele ocorre como acontece com a câ- 
mara de nuvens, o registro de evento é realizado quando o pró- 
prio evento acontece; 2º) por serem chapas fotográficas, elas 
podem ser colocadas em qualquer lugar, não precisa ser em um 
laboratório especializado. 
Quanto à principal desvantagem, ela está relacionada ao registro 
de trajetórias curvas, que é muito mais fácil em câmaras de nuvens 
onde as partículas se movimentam muito mais livremente do que 
em emulsões que, por serem gelatinosas, favorecem o registro de 
trajetórias retilíneas. 


13. Segundo a física moderna, há entre o ímã e o alfinete uma troca 
de fótons virtuais que transmitem a interação eletromagnética 
entre eles. Em outras palavras, há partículas mensageiras que 
possibilitam a interação. Elas não “avisam” apenas, mas estabe- 
lecem, de fato, a interação. 


15. Sim; não. 


Questões do Enem e de vestibulares 


1 b 
2. 01,04€e16 

3. b 

4. a)1,8:104) 

b) 3 bombas "Little Boy”. 
c) 8 meses. 


LEITURAS COMPLEMENTARES 


Os artigos de revistas a seguir podem ser lidos durante o estudo dos capítulos aos quais se referem, e os livros indicados 
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Compóem ainda o texto básico a apresentação de exer- 
cícios resolvidos ao final de um ou mais tópicos, seguidos da 
seção Exercícios em que, além de exercícios semelhantes 
aos resolvidos no texto, são propostas questões concei- 
tuais (discursivas). Ao final do capítulo, são propostas ativi- 
dades práticas, sempre que possível atividades experimen- 
tais, realizadas com material acessível e de baixo custo. 

Ao final de cada unidade, são apresentadas questões 
do Enem e de vestibulares das nossas principais institui- 
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texto, também chamado Conexões, que procura fazer cone- 
xões de conteúdos da unidade com conteúdos de outras 
disciplinas do Ensino Médio ou áreas do conhecimento da 
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xão sobre a pertinência de sua aplicação, seus limites de 
validade e principalmente do significado físico das res- 
postas obtidas. 
É por essa razão que no texto eles foram resolvidos 
detalhadamente, com a justificação de cada etapa da reso- 
lução e, principalmente, com observações finais destina- 
das preferencialmente a relacionar os resultados obtidos 
com a realidade, apresentando discussões que possibilitem 
o aprimoramento da compreensão dos conceitos apresen- 
tados na resolução. 

A ideia de que a simples apresentação teórica de um 
conteúdo seja suficiente para que os alunos estejam habi- 
litados para a resolução dos exercícios não é correta. Resol- 
ver um exercício é uma competência que se adquire, é uma 
aprendizagem como outra qualquer. Assim como ela não 
decorre da teoria aprendida, também tem características que 
não se transferem de um conteúdo para outro. 
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petências comuns, como a capacidade de entender o enun- 
ciado e nele decodificar as variáveis relevantes para a 
esolução, cada conteúdo tem características específicas, 
tanto em relação à base conceitual como à Matemática. Por 
isso, assim como apresentamos sempre pelo menos um 


exercício detalhadamente resolvido de cada tópico relevan- 
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o mesmo e resolva detalhadamente, em sala de aula, ao 
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demais, gradativamente, auxiliando-os em todas as etapas 
daresolução. Transferir essa tarefa inicial exclusivamente aos 
alunos, sem um modelo de resolução previamente apresen- 
tado pelo professor, é quase sempre inútil e contraprodu- 
cente. Em geral, os alunos fracassam, desestimulam-se e 
adquirem uma justificada aversão à própria disciplina. 

Na seção Exercícios são propostos exercícios e apre- 
sentadas questões conceituais. Todos os exercícios pro- 
postos se assemelham aos exercícios resolvidos — essa 
opção baseia-se também em uma indicação da teoria 
pedagógica de Vigotski, o conceito de zona de desenvolvi- 
mento imediato ou proximal, De acordo com esse concei- 
to, é importante que os novos exercícios tenham sempre 
algo novo, para que contribuam com o avanço cognitivo dos 
alunos em relação ao conteúdo estudado, mas o novo deve 
ter pequeno alcance, para que os alunos, com o auxílio do 
que aprenderam em aula com o professor e da leitura e 
estudo do texto, tenham possibilidade de resolver os exer- 
cícios sozinhos e com sucesso. 


Em relação às questões conceituais, adotamos outro 
procedimento. Isso porque, ao contrário dos exercícios que 
sempre permitem a gradação do seu nível de dificuldade a 
partir de exercícios resolvidos, as questões conceituais, 
entendidas como questões cujas respostas não dependem 
apenas da “garimpagem” do texto, dificilmente possibilitam 


essa mesma estratégia. Raramente é possível propor “ques- 
tões conceituais resolvidas" cuja resposta sirva de modelo 
a outras questões semelhantes; a maioria das questões con- 
ceituais permite poucas variações: dificilmente é possível 
propor questões “imediatas” ou “próximas” em relação a 
modelos anteriormente apresentados; muitas delas são úni- 
cas. Por essa razão, optamos por apresentá-las sem esses 
modelos prévios, como desafios para a discussão e reflexão; 
e assim devem ser entendidas pelo professor. Em muitos 
casos é provável que até mesmo ele encontre dificuldade em 
respondê-las, o que é absolutamente normal, Por isso, nes- 
te Manual todas elas são discutidas e respondidas. 
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Atividades práticas: a importância 
da experimentação 


Como já foi dito, sempre que possível foram propostas 
ao final de cada capítulo atividades experimentais que bus- 
cam complementar, com coerência e pertinência, a propos- 


baixo custo. 


ção e o procedimento de medidas, au 


cálculos, a construção de gráfi 
ção dos resultados e as conclu 
extraídas. Dentro desse refere 
dizer que toda atividade experi 
o professor saiba com 
de obter dela aspecto 
(se já foram apresenta 
ainda não o foram), uma vez que a i 
conceitos pode se tor 
quando tem como ponto de partida 
enos experimentad 
sor que a realização de um 
nca é tão simples co 
se sempre exige a aquisição de habili 


creta dos fenôm 
ainda ao profes 
experimentalnu 


o torná-la sig 


dos no texto) 


nar muito mai 


nificativa 


ntroduçã 


os. Deve 


ser desenvolvidas na prática. 


| mas das intera- 


abora ativamen- 


ras teorias peda- 
tagem, orienta a observa- 
xilia a elaboração dos 
cos, assim como a ob 
sões que deles podem ser 
ncial pedagógico, pode-se 
mental é válida, desde que 


s simples e eficiente 
a visuali 


mo parece — ela qua 


ta da coleção. São, em geral, atividades simples que podem 
ser realizadas em sala de aula ou laboratório por todos os 
alunos divididos em grupos com material acessível ou de 


osso entendimento da atividade experimentaltam- 
bém se fundamenta em indicação da pedagogia vigotskia- 
na, que a coloca no mesmo nível de outras atividades didá- 
ticas. Para essa teoria, o aluno não aprende diretamente 
da realização da atividade experimenta 
ções sociais por ela desencadeadas, sob a orientação do 
professor, que conduz os seus alunos durante a realiza- 
ção da atividade. Em outras palavras, o professor, como o 
parceiro mais capaz dessa interação, co 
te com os alunos na realização da atividade, não se limita 
a dar dicas ou pistas como sugerem out 
gógicas: ele acompanha a mon 


ten- 


, no sentido 


s do conteúdo a serem reforçados 
ou apresentados (se 


o de alguns 


zação con 
-se lembrar 
a atividade 


dades qu 


e só podem 


Neste Manual apresentamos sempre um comentário 
com sugestões e explicações específicas de todas as prá- 


ticas sugeridas. 


zam 


Quanto às características específicas da realização 
prática experimental, vale a pena destacar, de um lado, 
percepção que os alunos adquirem das limitações de qua 
quer medida e da necessidade da validação experimental 
de qualquer procedimento ou hipótese e, de outro, o entu- 
siasmo e interesse com que eles normalmente as reali- 
. Esse último aspecto se destaca também em relação 


às atividades demonstrativas. 


Nesse caso, sugerimos demonstrações experimen 


fab) 


tais a serem exibidas em sala de aula, que tanto podem 


ser atividades simples co 
um pequeno grupo de alu 
equipamentos mais elabo 


nstruídas e apresentadas por 
nos ao restante da sala, como 
ados, produzidos por empre- 


sas especializadas, que podem ser apresentados pelo pró- 


prio professor. 


Muitos desses eq 


empréstimo em instituições d 


alguns centros 
caso, a validade 


na qual podemos encontrar duas indicações pa 


ou museus de 


uipamentos podem ser obt 


idos por 
e Ensino Superior ou em 
ciências. Também nesse 


da atividade se apoia na teoria de Vigotski, 


a O USO 


dessa atividade: a motivacional, pela surpresa e pelo 
desafio cognitivo que elas apresentam aos alunos, e a 


que se observa. 
triviais, todas e 


des para serem 
orien 


Em alguns capítulos foram p 


iqueza das interações sociais que ela desperta. 
bém nesse caso, mesmo quand 
sentada pelos próprios alunos, o professor exerce o papel 
fundamental, na o 
aos questionamentos e, claro, 


ientação da 


as são apresen 


Como essas explicações nem sempre são 


realizadas em grupo. Nesses casos, toda a 
tação já está dada, o que, d 


E tam- 
o a demonstração é apre- 


observação, no estímulo 
na correta explicação do 


tadas neste Manual. 
opostas algumas ativida- 


e todo modo, não dispen- 


sa O auxílio sem 


pre necessário d 


o professor. Convém lem- 


brar os alunos de que não devem escrever no livro, preser- 
vando-o para uso de outros alunos. 


2. Orientações oficiais para o Ensino Médio 


Na elaboração desta coleção procuramos seguir as mais 


recentes orientações oficiais divu 


gadas pelo Ministério da 


Educação. A primeira delas, a resolução nº 2, de 30 de janei- 


rode 2012 que 
no Médio”. Tran 
pareceram mai 
como para otra 


screvemos a segui 


define Diretrizes Curriculares para o Ensi- 
r alguns tópicos que nos 
s relevantes, tanto para o nosso trabalho 
balho do professor. 


1 Resolução CNE/CEB 2/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de janei- 


ro de 2012, Seção 1,p. 20. 
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Diretrizes Curriculares Nacionais 


para o Ens 


ino Médio 


TÍTULO I- Objeto e referencial 


LJ 


Capítulo II - Referencial legal e conceitual 


Art, 320 Ensino Médio é um direito social de cada pessoa, 
e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. 


Art, 42 As unidades escolares que ministram esta etapa 


da Educação Básica devem estruturar seus projetos político- 


-pe 


9 394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci 


dagógicos considerando as finalidades previstas na Leino 
onal): 
a consolidação e o aprofundamento dos conhecimen- 
tos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; 
a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando para continuar aprendendo, de modo a ser 
capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; 

o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; 


. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológi- 


cos dos processos produtivos, relacionando a teoria 
com a prática. 


Art. 52 0 Ensino Médio em todas as suas formas de ofer- 


ta e organização, baseia-se em: 


VI. 


VII 


VIIL 


formação integral do estudante; 
trabalho e pesquisa como princípios educativos e peda- 
gógicos, respectivamente; 
educação em direitos humanos como princípio nacio- 
nal norteador; 
sustentabilidade ambiental como meta universal; 

indissociabilidade entre educação e prática social, con- 
siderando-se a historicidade dos conhecimentos e dos 
sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria 
e prática no processo de ensino-aprendizagem; 

integração de conhecimentos gerais e, quando for 
caso, técnico-profissionais realizada na perspectiva da 
interdisciplinaridade e da contextualização; 
econhecimento e aceitação da diversidade e da reali 
dade concreta dos sujeitos do processo educativo, das 
formas de produção, dos processos de trabalho e das 
culturas a eles subjacentes; 
ntegração entre educação e as dimensões do trabalho, 
da ciência, da tecnologia e da cultura como base da pro- 
posta e do desenvolvimento curricular. 


O 


§ 120 trabalho é conceituado na sua perspectiva onto- 
lógica de transformação da natureza, como reali- 
zação inerente ao ser humano e como mediação 
no processo de produção da sua existência. 

8 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhe- 
cimentos sistematizados, produzidos socialmente 
ao longo da história, na busca da compreensão e 
transformação da natureza e da sociedade, 

8 3º A tecnologia é conceituada como a transformação 
da ciência em força produtiva ou mediação do 
conhecimento científico e a produção, marcada, 
desde sua origem, pelas relações sociais que a 
levaram a ser produzida. 


8 4º A cultura é conceituada como o processo de pro- 
dução de expressões materiais, símbolos, repre- 
sentações e significados que correspondem a 
valores éticos, políticos e estéticos que orientam 
as normas de conduta de uma sociedade. 

Art. 6º O currículo é conceituado como a proposta de 


ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos 
construídos pela sociedade, expressando-se por práticas 
escolares que se desdobram em torno de conhecimentos 
relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, 
articulando vivências e saberes dos estudantes e contri- 
buindo para o desenvolvimento de suas identidades e con- 
dições cognitivas e sócio-afetivas. 


TÍTULO II - Organização curricular e formas 


de oferta 


Capítulo I - Organização curricular 


LJ 

Art. 12, O currículo do Ensino 

garantir ações que promovam: 

a) a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; 

b) o processo histórico de transformação da sociedade 
e da cultura; 

c) a língua portuguesa como instrumento de comuni- 
cação, acesso ao conhecimento e exercício da cida- 
dania; 

adotar metodologias de ensino e de avaliação de apren- 

dizagem que estimulem a iniciativa dos estudantes; 

organizar os conteúdos, as metodologias e as forma 

de avaliação de tal forma que ao final do Ensino Médi 

o estudante demonstre: 

a) domínio dos princípios científicos e tecnológicos 
que presidem a produção moderna; 

b) conhecimento das formas contemporâneas de 
linguagem. 

Art. 13. As unidades escolares devem orientar a defi- 


édio deve: 


[04] 


O 


nição de toda proposição curricular, fundamentada na sele- 
ção dos conhecimentos, componentes, metodologias, tem- 
pos, espaços, arranjos alternativos e formas de avaliação, 
tendo presente: 


as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e 
da cultura como eixo integrador entre os conhecimen- 
tos de distintas naturezas, contextualizando-os em 
sua dimensão histórica e em relação ao contexto social 
contemporâneo; 

o trabalho como princípio educativo, para a compreen- 
são do processo histórico de produção científica e tec- 
nológica, desenvolvida e apropriada socialmente para a 
transformação das condições naturais da vida e a 
ampliação das capacidades, das potencialidades e dos 
sentidos humanos; 
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Il. a pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando 
que o estudante possa ser protagonista na investiga- 
ção e na busca de respostas em um processo autôno- 
mo de (re)construção de conhecimentos. 

IV. os direitos humanos como princípio norteador, desen- 
volvendo-se sua educação de forma integrada, perme- 
ando todo o currículo, para promover o respeito a esses 
direitos e à convivência humana. 


V. a sustentabilidade socioambiental como meta univer- 
sal, desenvolvida como prática educativa integrada, 
contínua e permanente, e baseada na compreensão do 
necessário equilíbrio e respeito nas relações do ser 
humano com seu ambiente. 


Capítulo II - Formas de oferta e organização 
Art. 14. O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, 

concebida como conjunto orgânico, sequenciale articulado, 

deve assegurar sua função formativa para todos os estu- 

dantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, atendendo, 

mediante diferentes formas de oferta e organização: 

| o Ensino Médio pode organizar-se em tempos escola- 
res no formato de séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, módulos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diver- 
sa de organização, sempre que o interesse do proces- 
so de aprendizagem assim o recomendar; 

Il, no Ensino Médio regular, a duração mínima é de 3 (três) 
anos, com carga horária mínima total de 2 400 (duas mil 
e quatrocentas) horas, tendo como referência uma car- 
ga horária anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas 
em pelo menos 200 (duzentos) dias de efetivo traba- 
lho escolar: 


TÍTULO III - Do projeto político-pedagógico 
e dos sistemas de ensino 


Capítulo I - Do projeto político-pedagógico 

Art. 16. O projeto político-pedagógico das unidades 
escolares que ofertam o Ensino Médio deve considerar: 
atividades integradoras artístico-culturais, tecnológi- 
cas e de iniciação científica, vinculadas ao trabalho, ao 
meio ambiente e à prática social; 
| problematização como instrumento de incentivo à pes- 
quisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimen- 
to do espírito inventivo; 
Il. a aprendizagem como processo de apropriação signifi- 
cativa dos conhecimentos, superando a aprendizagem 
imitada à memorização; 
V. valorização da leitura e da produção escrita em todos 

os campos do saber; 
V. comportamento ético, como ponto de partida para o 

reconhecimento dos direitos humanos e da cidadania, e 
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VI. 


VII 


para a prática de um humanismo contemporâneo expres- 
so pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da iden- 
tidade do outro e pela incorporação da solidariedade; 
articulação entre teoria e prática, vinculando o trabalho 
intelectual às atividades práticas ou experimentais; 
integração com o mundo do trabalho por meio de está- 
gios de estudantes do Ensino Médio, conforme legisla- 
ção específica; 


Vill.utilização de diferentes mídias como processo de dina- 


mização dos ambientes de aprendizagem e construção 
de novos saberes; 

capacidade de aprender permanente, desenvolvendo a 
autonomia dos estudantes: 

A segunda orientação vem da última Matriz de Refe- 


rência para o Enem, publicada em 2009, da qual transcre- 
vemos os trechos a seguir: 


Matriz de Referência para o Enem 


Eixos cognitivos (comuns a todas as 
áreas de conhecimento) 


Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Lin- 
gua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, 
artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 
Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar con- 
ceitos das várias áreas do conhecimento para a com- 
preensão de fenômenos naturais, de processos 
histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 
manifestações artísticas. 
Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, orga- 
nizar, relacionar, interpretar dados e informações repre- 
sentados de diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações-problema. 

Construir argumentação (CA): relacionar informações, 
representadas em diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente. 

Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos 
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de 
intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural, 


Matriz de Referência de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias 


Competência de área 1 — Compreender as ciências 
naturais e as tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo seus papéis nos 
processos de produção e no desenvolvimento 
econômico e social da humanidade. 

H1 — Reconhecer características ou propriedades de fenô- 


menos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os 
a seus usos em diferentes contextos. 


H2 — Associar a solução de problemas de comunicação, 
transporte, saúde ou outro, com o correspondente 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

H3 — Confrontar interpretações científicas com interpre- 
tações baseadas no senso comum, ao longo do tem- 
po ou em diferentes culturas. 
H4 — Avaliar propostas de intervenção no ambiente, con- 
siderando a qualidade da vida humana ou medidas de 
conservação, recuperação ou utilização sustentável 
da biodiversidade. 


Competência de área 2 — Identificar a presença e 
aplicar as tecnologias associadas às ciências 
naturais em diferentes contextos. 

H5 — Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de 

uso cotidiano. 

Ho — Relacionar informações para compreender manuais 

de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas 

tecnológicos de uso comum. 

H7 — Selecionar testes de controle, parâmetros ou crité- 
rios para a comparação de materiais e produtos, ten- 
do em vista a defesa do consumidor, a saúde do tra- 
balhador ou a qualidade de vida. 


Competência de área 3 — Associar intervenções que 
resultam em degradação ou conservação ambiental 
a processos produtivos e sociais e a instrumentos 
ou ações científico-tecnológicos. 

H8 — Identificar etapas em processos de obtenção, transfor- 
mação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, 
energéticos oumatérias-primas, considerando proces- 
sos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. 

H9 — Compreender a importância dos ciclos biogeoquimi- 
cos ou do fluxo energia para a vida, ou da ação de 
agentes ou fenômenos que podem causar alterações 
nesses processos. 

H10 — Analisar perturbações ambientais, identificando fon- 

tes, transporte e(ou) destino dos poluentes ou preven- 

do efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. 

H11 — Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos 

da biotecnologia, considerando estruturas e processos 

biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. 

H12 — Avaliar impactos em ambientes naturais decorren- 

tes de atividades sociais ou econômicas, conside- 
rando interesses contraditórios. 


Competência de área 4 — Compreender interações 

entre organismos e ambiente, em particular aquelas 

relacionadas à saúde humana, relacionando 

conhecimentos científicos, aspectos culturais e 

características individuais. 

H13 — Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, 
prevendo ou explicando a manifestação de caracte- 
rísticas dos seres vivos. 


H14 — Identificar padrões em fenômenos e processos vitais 
dos organismos, como manutenção do equilíbrio 
interno, defesa, relações com o ambiente, sexuali- 
dade, entre outros. 

H15 — Interpretar modelos e experimentos para explicar 
fenômenos ou processos biológicos em qualquer 
nível de organização dos sistemas biológicos. 

H16 — Compreender o papel da evolução na produção de 
padrões, processos biológicos ou na organização 
taxonômica dos seres vivos. 


Competência de área 5 — Entender métodos e 
procedimentos próprios das ciências naturais e 
aplicá-los em diferentes contextos. 

H17 — Relacionar informações apresentadas em diferen- 
tes formas de linguagem e representação usadas 
nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como 
texto discursivo, gráficos, tabelas, relações mate- 
máticas ou linguagem simbólica. 

H18 — Relacionar propriedades físicas, químicas ou bioló- 
gicas de produtos, sistemas ou procedimentos tec- 
nológicos as finalidades a que se destinam. 

H19 — Avaliar métodos, processos ou procedimentos das 
ciências naturais que contribuam para diagnosticar 
ou solucionar problemas de ordem social, econômi- 
ca ou ambiental. 


Competência de área 6 — Apropriar-se de 
conhecimentos da Física para, em situações 
problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. 
H20 — Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de 
partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. 
H21 — Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar 
processos naturais ou tecnológicos inseridos no 
contexto da Termodinâmica e(ou) do Eletromagne- 
tismo. 
H22 — Compreender fenômenos decorrentes da interação 
entre a radiação e a matéria em suas manifestações 
em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas 
implicações biológicas, sociais, econômicas ou 
ambientais, 
H23 — Avaliar possibilidades de geração, uso ou transfor- 
mação de energia em ambientes específicos, con- 
siderando implicações éticas, ambientais, sociais e/ 
ou econômicas. 


Competência de área 7 — Apropriar-se de 

conhecimentos da Química para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar 

intervenções científico-tecnológicas. 

H24 — Utilizar códigos e nomenclatura da Química para 
caracterizar materiais, substâncias ou transforma- 
ções químicas. 
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H25 — Caracterizar materiais ou substâncias, identifican- 


do etapas, rendimentos ou implicações biológicas, 
sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção 
ou produção. 


H26 — Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econô- 


micas na produção ouno consumo de recursos ener- 
géticos ou minerais, identificando transformações 
químicas ou de energia envolvidas nesses processos. 


H27 — Avaliar propostas de intervenção no meio ambien- 


te aplicando conhecimentos químicos, observando 
riscos ou benefícios. 


Competência de área 8 — Apropriar-se de 
conhecimentos da Biologia para, em situações 
problema, interpretar, avaliar ou planejar 
intervenções científico-tecnológicas. 

H28 — Associar características adaptativas dos organis- 


mos com seu modo de vida ou com seus limites de 
distribuição em diferentes ambientes, em especial 
em ambientes brasileiros, 


H29 — Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam 


seres vivos, analisando implicações para o ambien- 
te, a saúde, a produção de alimentos, matérias-pri- 
mas ou produtos industriais. 


H30 — Avaliar propostas de alcance individual ou coleti- 


vo, identificando aquelas que visam à preservação 
e aimplementação da saúde individual, coletiva ou 
do ambiente. 


Objetos de conhecimento associados 
as Matrizes de Referência 


3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias 


3.1 Física 


Conhecimentos básicos e fundamentais — Noções de 
ordem de grandeza. Notação científica. Sistema Inter- 
nacional de Unidades. Metodologia de investigação: a 
procura de regularidades e de sinais na interpretação 
física do mundo. Observações e mensurações: repre- 
sentação de grandezas físicas como grandezas men- 
suráveis, Ferramentas básicas: gráficos e vetores. Con- 
ceituação de grandezas vetoriais e escalares. Operações 
básicas com vetores. 

O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas 
— Grandezas fundamentais da Mecânica: tempo, espaço, 
velocidade e aceleração. Relação histórica entre força e 
movimento. Descrições do movimento e sua interpreta- 
ção: quantificação do movimento e sua descrição mate- 
mática e gráfica. Casos especiais de movimentos e suas 
regularidades observáveis. Conceito de inércia. Noção de 
sistemas de referência inerciais e não inerciais. Noção 
dinâmica de massa e quantidade de movimento (momen- 
to linear). Força e variação da quantidade de movimento, 
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Leis de Newton. Centro de massa e a ideia de ponto 
material. Conceito de forças externas e internas. Lei da 
conservação da quantidade de movimento (momento 
linear) e teorema do impulso. Momento de uma força 
torque). Condições de equilíbrio estático de ponto mate- 
iale de corpos rígidos. Força de atrito, força peso, força 
ormal de contato e tração. Diagramas de forças. Iden- 
tificação das forças que atuam nos movimentos circu- 
ares. Noção de força centrípeta e sua quantificação. A 
idrostática: aspectos históricos e variáveis relevantes. 
Empuxo. Princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin: con- 
dições de flutuação, relação entre diferença de nível e 
pressão hidrostática. 
Energia, trabalho e potência — Conceituação de traba- 
lho, energia e potência. Conceito de energia potencial 
e de energia cinética. Conservação de energia mecâ- 
nica e dissipação de energia. Trabalho da força gravita- 
cional e energia potencial gravitacional. Forças conser- 
vativas e dissipativas. 


+» 


A Mecânica e o funcionamento do Universo — Força peso. 
Aceleração gravitacional. Lei da gravitação universal, 
Leis de Kepler. Movimentos de corpos celestes. Influên- 
cia na Terra: marés e variações climáticas. Concepções 
históricas sobre a origem do Universo e sua evolução. 


Fenômenos elétricos e magnéticos — Carga elétrica e 
corrente elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico e 
potencial elétrico. Linhas de campo. Superfícies equipo- 
tenciais. Poder das pontas. Blindagem. Capacitores. Efei- 
to Joule. Lei de Ohm. Resistência elétrica e resistividade. 
Relações entre grandezas elétricas: tensão, corrente, 
potência e energia. Circuitos elétricos simples. Corren- 
tes contínua e alternada. Medidores elétricos. Represen- 
tação gráfica de circuitos. Símbolos convencionais. 
Potência e consumo de energia em dispositivos elétri- 
cos. Campo magnético. Ímãs permanentes. Linhas de 
campo magnético. Campo magnético terrestre. 


Oscilações, ondas, Óptica e radiação — Feixes e fren- 
tes de ondas. Reflexão e refração. Óptica geométrica: 
lentes e espelhos. Formação de imagens. Instrumen- 
tos ópticos simples. Fenômenos ondulatórios. Pulsos e 
ondas. Período, frequência, ciclo. Propagação: relação 
entre velocidade, frequência e comprimento de onda. 
Ondas em diferentes meios de propagação. 


O calor e os fenômenos térmicos — Conceitos de calor e 
de temperatura. Escalas termométricas. Transferência 
de calor e equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e calor 
específico. Condução do calor. Dilatação térmica. Mudan- 
ças de estado físico e calor latente de transformação. 
Comportamento de gases ideais. Máquinas térmicas. 
Ciclo de Carnot. Leis da Termodinâmica. Aplicações e 
fenômenos térmicos de uso cotidiano. Compreensão de 
fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água. 


3. Atividades interdisciplinares e de contextualização 


Os Parâmetros Curriculares Nacionais bem como as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio esta- 
belecidos pelo MEC apresentam entre os seus pressupos- 
área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias a recomendação específica de que o aprendi- 
zado busque a interdisciplinaridade e a contextualização. 


tos para a 


Esta coleção ap 
contemp 


que integram concei 


resenta diversas características que 


am essa recomendação: aberturas de capítulo 


tos físicos a conteúdos de outras dis- 


ciplinas, situações do cotidiano e outros contextos; discus- 
sões de exercícios resolvidos que muitas vezes destacam 
esses aspectos, bem como exercicios propostos que abor- 


dam situações desse tipo; quadros inseridos no texto prin- 
cipal, destacados sob o título Conexões, apontando algun 
momentos que dão abertura para essa integração interdis- 
, bem como quadros (boxes) complementares d 


ciplina 


caráter contextualizador; as Atividades Práticas, seja 


próprio aspecto con 
por perm 


que abordam situaç 
ip 


tória geral e Histór 


plina de Língua Port 


tir integração com outras áreas de conhecimen- 
to; destaque especial para os textos da seção Conexões, 


icações sociais da ciência, Ecologia, Biofísica, Arte, 


assuntos. Além do caráter 
eitura e interpretação de 


texto A importância da leitura 
Natureza, no final da parte gera 
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e 
pelo 
a 


textualizado da experimentação, sej 


ões do cotidiano, linguagem da Física, 
His- 
ciência, Filosofia, entre outros 
inerentemente interdisciplinar da 
texto no que diz respeito à disci- 
uguesa (veja mais sobre o assunto no 
no ensino de Ciências da 
deste Manual). 


ja da 


No entanto, o professor pode ir além dessas inserções 


e aprofundar-se um 
dades explícitas para 


sibilitar a contextuali 


A Física é a ciênci 
cias afins, como As 


pouco mais, propondo algumas ativi- 
promover a interdisciplinaridade e pos- 
zação dos conteúdos apresentados, 

a básica para o estudo não só das ciên- 
trofísica, Geofísica, Biofísica e Físico- 


- Química, mas de qualquer outra ciência, porque seu obje- 


to é a descrição da natureza. 


prescinda desse con 


E não há ciência que 
hecimento. Por isso, em relação à Fsi 


ca, a interdisciplinar 


consequência do estudo de qualquer discip 


Isso também se 


zação. De acordo com a Enciclopédia Larousse Cultural, 
“contexto é o conjunto de condições naturais, sociais, cul- 


idade pode ser entendida como uma 
ina. 
pode dizer em relação à contextuali 


turais, nas quais está situado um enunciado, um discurso". 


Nesse sentido, não é possível 
datá-lo, sem saber a que período ele per- 
gerações de físicos, como a dos nascidos 


to de Física sem 
tence. Algumas 
no final do século XI 
das a reformula 


er adequadamente um tex- 


X e início do século XX, foram obriga- 


a maior parte do que tinham aprendido de 


Física nos bancos escolares, pois era completamente dife- 
rente da Física que praticavam quando adultos. 


Mas 


dessa ciência, A 


da Estática. Ma 


máquinas térmi 


estudo da Termodinâmica. 


tualização é importante. O contexto histó 
nômico também determina e orienta o desenvolvimento 


necessidade de novas fontes 


não é só em relação à própria Física que a contex- 


ico, sociale eco- 


ssim, até o final do Renascimento, época 


das máquinas simples, das torres e catedrais, predominou 
e desenvolveu-se o estudo da 


Mecânica, em particular o 
is tarde, quando se tornou premente a 
de energia, surgiram as 
veu-se enormemente o 


cas e desenvo 


A descoberta da indução eletromagnética, ainda resul- 


tante da busca de fontes de energia, mudou esse quadro. 


O estudo do E 
da geração e rec 
origem a uma 
das te 


militares daquel 
para a 
mas de energia. 
Atualmente, 


trazida 


vez, trouxe 
que os avanços 


sa geração e pa 


pode desvincula 
Tendo em vi 


atividades 
por volume, se 
capítulos afins. 


não dependema 


cada vez mais profundamente. 


na parte específi 


interdisciplinares e/ou de contextualização 


Preferimos nos restringir à 
pelo seu próprio 


etromagnetismo proporcionou o domínio 


epção das ondas eletromagnéticas e deu 


nova era tecnológica, a era da eletricidade e 
ecomunicações. A Termodinâmica e o Eletromag- 
netismo, por sua vez, levaram a Física a 
calmente, dando origem à Física moderna. Depois de um 
início assustador, com a participação 
to de armas nuc 


reformular-se radi- 


no desenvolvimen- 
a forças políticas e 
moderna voltou-se 


eares que atendiam 
ca 


e momento, a Físi 


busca pacífica, mas ainda arriscada, de novas for- 


a compreensão da estrutura da matéria 


pela Mecânica quântica, uma das teorias básicas da 
Física moderna, nos 
domínio do microcosmo, dos novos materiais, dos chips, 
da engenharia genét 
tividade, a outra 
uma 


faz viver uma nova era tecnológica, do 
ica e da biotecnologia. A teoria da rela- 
teoria básica da Física moderna, por sua 
compreensão melhor do macrocosmo, 
tecnológicos têm permitido perscrutar 
Esse é o contexto da nos- 
a ele o estudo da Física, como disciplina, 


deve ser orientado, pois dele a Física, como ciência, não 


r-se, 
sta esses pressupostos, apresentamos 
ca deste Manual algumas sugestões para 


paradas por capítulo ou agrupadas por 


sugestão, mesmo porque, 
caráter interdisciplinar, essas atividades 
penas do professor de Física e de seus alu- 


nos, mas também de professores de outras disciplinas e,as 
vezes, até da direção e da própria comunidade onde a esco- 


a se localiza. Po 


isso, estamos sugerindo apenas ideias 


que podem dar origem a atividades interdisciplinares e de 
contextualização. O professor certamente haverá de fazer 


as adaptações e 


os ajustes necessários para torná-las ati- 


vidades adequadas à sua realidade. 
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4, Atividades experimentais: por quê, onde e como fazer 


As atividades experimentais propostas nesta coleção 
são, em geral, simples e fáceis de fazer. Quase todas elas 


podem ser feitas em sala de 


aula, durante o tempo de uma 


aula e com material de baixo custo e fácil de adquirir ou 
improvisar. Elas são uma proposta realista e que visa aten- 
der à maioria de nossas escolas. 


Na verdade, o ideal é qu 


e não precisasse ser sempre 


assim. Algumas das atividades experimentais deveriam ser 
realizadas em locais e horários adequados e com materiais 


e equipamentos adequados 


. É preciso que o professor se 


conscientize dessa necessidade e que batalhe por ela. 


entend 


nificados que o dicionário? d 


a maio 


materia 


para que se esteja realizand 
do ponto de vista conceitual, 


so, deve-se ter em mente que a explicação do professor é 
essencial. Experiências não são autoexplicativas; não bas- 


A improvisação nas atividades experimentais deve ser 
da como uma etapa provisória, a se 
melhores, nunca como um objetivo em simesmo. Um dos sig- 


superada em dias 


á para o verbete improvisar é 


mentir levemente”, Talvez seja essa a melhor definição para 
parte das experiências realizadas dessa forma. 

É claro que, dependendo do objetivo da experiência, o 
utilizado e o local onde ela se realiza podem ser o 
menos importante. Basta deixar cair uma caixa de fósforos 
cheia e outra vazia, da mesma altura, em qualquer lugar, 


o uma experiência riquíssima 
cognitivo e histórico. Além dis- 


ta fazê-las e pronto. A Física nelas contida se torna eviden- 


te. Isso raramente ocorre. É preciso que o professor orien- 
te a observação e os procedimentos e explicite o mode 


físico que explica as observ 


o 
a 
obtenção dos resultados e na formulação das conclusões 
a serem tiradas da atividade. Caso contrário, a atividade 
será inútil, seja lá onde e como for feita. 


experimenta 

Mas não é só para auxi 
que se fazem experimento 
experimentalintrínseco, co 


ações ou auxilie os alunos n 


iar a compreensão da teoria 
s. A Física tem um conteúdo 
m linguagem, procedimentos, 


instrumentos e equipamentos específicos, que o aluno 


precisa conhecer. A figura a 
des práticas da coleção (vo 


baixo ilustra uma das ativida- 
ume 2, capítulo 12, “Medida 


do coeficiente de dilatação 


mangueira 


funil pregador 


R 


inear”, página 216). 


mangueira 
tubo de 
alumínio 
saída do 
vapor 


no 


E 


e 


ebulidor 
elétrico 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


caneca para 


E r mes 
vaporizar a agua 


Ph 


ponteiro transferidor 


a 


2 Todas as referências a dicionário neste texto são do Dicionário Eletrônico 


Houaiss. 
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Uma experiência desse tipo, por exemplo, não é 
apenas uma experiência de verificação e obtenção de 
um valor conhecido, sem valor cognitivo, como alguns 
professores pensam. Ao contrário, ao realizá-la, o alu- 
no tem a oportunidade de conhecer um procedimento 


específico para a medida da variação de pequenos com 
primentos com a variação de temperatura, imperceptí 
veis a olho nu. 


Além disso, nessa, como em qualquer experiência de 
laboratório, ele pode aprender, ou descobrir, que: 


= aalteração e/ou o aprimoramento dos procedimentos, 


materiais e equipamentos experimentais modificam os 
resultados obtidos e a precisão das medidas; 


= a mesma experiência pode apresentar resultados 
numéricos diferentes e todos podem estar corretos, 
dependendo dos procedimentos, equipamentos e 
materiais empregados; 


= o valor aceito de uma medida ou constante física é sem- 


pre o valor mais provável acrescido de um desvio ou 
incerteza a ele associado, ambos obtidos por procedi- 
mentos estatísticos; 


= ouso correto de algarismos significativos na expressão 
dos resultados obtidos é uma necessidade e tem um 
significado físico importante. 

Essa é também uma atividade experimental que pos- 

sibilita ao aluno a compreensão adequada do significa- 

do 

cotidiana e apresentado pelo dicionário: falta de certe- 


físico da incerteza, diferente daquele da linguagem 


za, hesitação, indecisão, perplexidade, dúvida. Trata-se 
de um conceito fundamental para a 
princípios básicos da Física experimental, 
Por isso, quando aparecem oportunidades para tor- 


compreensão de 


nar esse tipo de atividade possível em sua escola, o pro- 
fessor deve estar preparado para aproveitá-las e levá 


-las adiante, o que, infelizmente, nem sempre acontece. 


Talvez a pior dor de cabeça para um professor de Física 
seja receber do diretor da 
ganhou ou resolveu destinar uma determinada verba 


escola a notícia de que ela 


para construir um laboratório de Física e/ou para adqui- 


ir materiais e equipamentos para esse laboratório. E a 


ele, professor, foi dada a missão de dizer o que é preciso 
fazer e/ou comprar. 
Frequentemente, o professor não sabe o que fazer 


nem tem a quem recorrer para cumprir essa missão, e a 
oportunidade se perde ou é mal aproveitada. Para que 
isso não ocorra, apresentamos a seguir uma orientação 
capaz de possibilitar ao professor um bom desempenho 


nessa tarefa. 


Instalações para um laboratório 
didático de Física 
Não há regras definidas para instalações de laborató- 
rio, Como uma casa, elas dependem da verba disponível. 
As dimensões mínimas de uma sala para um laboratório 
didático de Física para o Ensino Médio podem ser as mes- 
mas de uma sala de aula (cerca de 60 m?), com uma sala 
anexa, menor, para oficina de manutenção e armazena- 
mento do materia 
São recomendáveis mesas de alvenaria ou de madei- 
a, desde que suficientemente sólida. O tampo deve ser 
iso, de fórmica, de pelo menos 0,80 mX 1,20 m. De pre- 
ferência, deve-se instalar tomadas elétricas na própria 
mesa, o que facilita e torna mais segura a montagem dos 
experimentos. 
É necessária ainda uma pia de uso comum e uma mesa 
ou um pequeno balcão para uso do professor, onde pos- 
sam ser colocados o material da experiência a ser realiza- 
da e os equipamentos de uso comum, como balança, retro- 
projetor e computador. 
Lousas de giz devem ser evitadas por causa do pó, que 
pode prejudicar alguns equipamentos mais delicados, 
como medidores e computadores. Se possível, deve-se 
preferir lousas brancas, lisas, para canetas hidrográficas 
ou lousas digitais. 
É importante a colocação de cortinas para escurecer a 
sala quando se realizarem as experiências de Óptica. Aboa 
ventilação é essencial para ambientes escolares, mas o ven- 
to prejudica muitas experiências; por isso é preciso que as 
janelas sejam colocadas de forma a evitá-lo, pelo menos 
no que se refere as mesas. 


Equipamentos para um laboratório 
didático de Física 

Não existe um equipamento determinado para um labo- 
ratório didático de Física. Nesse caso, além da verba dispo- 
nível, ele depende também das experiências que o profes- 
sor planeja realizar e do tempo de que dispõe para tanto. 

Vamos relacionar a seguir alguns equipamentos essen- 
ciais, tendo em vista as atividades experimentais sugeri- 
das nesta coleção, 


Instrumentos de medida 
Os instrumentos vão ser relacionados de acordo com 
as grandezas que pretendemos medir. Assim, são reco- 
mendados para medidas de: 
= Massa — uma ou duas balanças de uso comum, de pre- 
ferência digitais, simples, mas com precisão de décimos 
de grama. 
= Tempo — um cronômetro digital por mesa, mais um ou 
dois de reserva. 


= Comprimento — uma régua metálica de 60 centime- 
tros, duas trenas, uma de 2,0 me outra de 5,0 m, e um 
paquímetro por mesa (há tanto modelos digitais 
quanto analógicos). As réguas de plástico quebram, 
perdem a gravação da escala com muita facilidade e 
nem sempre são bem graduadas. Existem paquime- 
tros de plástico que podem ser usados satisfatoria- 
mente. Micrômetros são instrumentos importantes, 
mas caros. Se possível, devem-se adquirir alguns para 
uso comum. 
= Volume — duas provetas, uma de 100 cm? e outra de 
250 cm?, por mesa. 
= Força — dois dinamômetros, um de 1,0 N e outro de 
5,0 N, por mesa. 
m Pressão atmosférica — um barômetro instalado numa 
das paredes da sala para fornecer as condições ambien- 
tais que a experiência a ser realizada requer. Existem 
conjuntos analógicos ou digitais acrescidos de um higrô- 
metro e um termômetro. Alguns tipos mostram a colu- 
na de mercúrio do barômetro, e, embora mais caros, são 
mais interessantes do ponto de vista didático. 
= Temperatura — dois termômetros de vidro com álcool 
ou mercúrio e com graduação inferior a O °C e superior 
a100ºC, por mesa. Os termômetros digitais são caros, 
mas podem compensar, pois, além de maior facilidade 
na leitura, costumam ser bem mais duráveis. 
= Intensidade da corrente elétrica, diferença de poten- 
cial e resistência elétrica — dois multimetros por mesa. 
Nesse caso, os aparelhos digitais são satisfatórios e 
bem mais baratos. Medidores analógicos individuais de 
diferença de potencial e corrente elétrica permitem 
montagens didaticamente mais compreensíveis, mas 
encarecem muito a compra, porque, além de serem mais 
caros, têm escalas fixas, o que exige um grande núme- 
ro de unidades por mesa. 


Materiais e equipamentos básicos 

Existem materiais e equipamentos básicos de uso 
comum a muitos experimentos. Vamos sugerir alguns por 
área da Física. Como em qualquer sugestão, alternativas, 
acréscimos e supressões sempre são possíveis. 


1. Para o estudo de Mecânica 

= Bases, hastes, suportes, roldanas e presilhas — são 
equipamentos essenciais para as mais variadas mon- 
tagens, sobretudo em Estática e Dinâmica. Cada 
mesa precisa ter pelo menos um conjunto desses 
equipamentos. 

= Molas — são muito úteis para atividades de Estática, 
Dinâmica e Oscilações. É difícil improvisar molas de 
boa qualidade, com a elasticidade que se deseja. É 
melhor adquiri-las em lojas especializadas de mate- 
rial experimental. 
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2. Para o estudo de Termodinâmica 


3. Para o estudo de ondas e som 
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Trilhos, colchões ou mesas de ar — dispositivos que tor- 
nam o atrito desprezível e permitem atividades expe- 
rimentais muito interessantes. Em geral, são vendidos 
em kits, com inúmeros acessórios, incluindo marcado- 
res de tempo. Permitem a realização de diversas ativi- 
dades de Cinemática e Dinâmica. São equipamentos 
relativamente caros, mas, como o tempo de uso por 
grupo e por experiência é pequeno, o laboratório pod 
ter apenas três ou quatro, para uso comum. 

Plano inclinado — existem equipamentos prontos, mas 
um plano inclinado pode ser improvisado com facilidade 
sem prejuízo da atividade. Nesse caso, é interessante 
dispor de um clinômetro por mesa, instrumento que per- 
mite a medida direta do ângulo de inclinação do plano. 


MD 


Um ebulidor elétrico e um béquer de 250 cm?, por mesa, 
para aquecer água. 
Hastes ou tubos de diferentes metais para estudo da 
dilatação linear (existem kits prontos, completos). 
Calorimetrose blocos de diferentes metais para o estu- 
do do calor específico (existem kits prontos, completos). 
Modelo cinético dos gases, para demonstrações. Exis- 
tem os mais variados modelos, dos mais variados tama- 
nhos. Em geral, todos funcionam satisfatoriamente. 
Modelos de máquinas térmicas, para demonstrações. 
Existem modelos de máquinas a vapor, máquinas de 
Stirling e conversores térmicos que funcionam de fato; 
mas existem modelos apenas ilustrativos, de motor a 
combustão interna, por exemplo. Basta um de cadatipo 
para demonstração. Todos valem a pena. 


Uma mola tipo slinky por mesa. É uma mola larga, mui 
to flexível, que costuma ser vendida também com 
brinquedo. É muito útil para o estudo qualitativo de 
ondas longitudinais e transversais. 
Um tanque ou cuba de ondas para demonstrações. 
Existem kits prontos, completos, que permitem o estu- 
do qualitativo de todas as propriedades das ondas 
mecânicas na água. 

Um gerador de frequências para correntes de até 1 A 
e impedância de 8 Q por mesa. É um equipamento rela- 
tivamente caro, mas existem kits alternativos para o 
estudo das ondas estacionárias a preços bem acessi- 
veis, caso seja esta a Única experiência para a qualo pro- 
fessor pretende adquirir o gerador. 
Uma fonte oscilante, mecânica ou eletromagnética, 
compatível com o gerador, por mesa. Nos kits para 
ondas estacionárias a que nos referimos acima, a fon- 
te e o gerador são um só equipamento. 

Um par de diapasões de 440 Hz com caixas de resso- 
nância e uma proveta de 1 000 cm? por mesa. 


O) 
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4. Para o estudo de Óptica 


Uma fonte de luz por mesa. Existem fontes muito boas, 
com lâmpadas incandescentes ou laser, a preços aces- 
síveis, que produzem feixes estreitos e bem visíveis, 
mesmo em ambientes não muito escuros. 

Um conjunto de espelhos planos, esféricos (côncavos 
econvexos) e cilíndricos (côncavos e convexos), Uma 
unidade de cada tipo por mesa. 

Dois esferômetros, de uso comum, para a medida do 
aio de curvatura das superfícies esféricas dos espe- 
hos e lentes. 

Um bloco de faces paralelas, um prisma equilátero e 
um prisma reto de acrílico por mesa. Em vidro (cristal), 
esse material costuma ser de melhor qualidade, mas é 
bem mais caro. 

Um conjunto de perfis cilíndricos de acrílico, com seções 
semicircular, plano-côncava, plano-convexa, bicôn- 
cava e biconvexa por mesa. 

Um conjunto de lentes esféricas delgadas de vidro de 
50 mm de diâmetro, sendo três convergentes de dis- 
tâncias focais de 25 mm, 50 mm e 75 mm e duas diver- 
gentes de distâncias focais de —20 mm e —50 mm, por 
mesa. As lentes de acrílico são mais baratas, mas duram 
pouco, riscam e tornam-se opacas em pouco tempo. 
Uma base para banco óptico por mesa. Existem kits 
completos incluindo fonte de luz, espelhos e lentes com 
os respectivos suportes e anteparo. Os preços e a qua- 
idade variam muito. Em geral, mesmo as mais simples 
funcionam bem e compensam, porque facilitam muito 
as montagens e as medidas. 
Uma fonte de laser por mesa. Existem canetas a laser 
muito baratas e que funcionam bem, mas utilizam pilhas 
pequenas que duram muito pouco e custam caro. Nes- 
se caso, compensa fazer uma adaptação para ligação a 
uma fonte externa, com pilhas pequenas tipo AA, ou 
comprar lasers mais caros, com fontes próprias que 
podem ser ligadas à rede elétrica. 
Uma fenda simples, uma fenda dupla, uma rede de 
difração e um par de polarímetros por mesa. Existem 
slides para as fendas e para a rede. Quanto aos polari- 
metros, existem pequenos pedaços avulsos, mais bara- 
tos, ou discos graduados em que os polarímetros já 
estão montados. São mais caros, mas duram mais, por- 
que não se perdem com facilidade. 


5. Para o estudo de Eletromagnetismo 


Um gerador Van de Graaff e uma máquina de Wimshurst 
para demonstrações. Em geral, esses equipamentos 
vêm acompanhados de inúmeros acessórios que pos- 
sibilitam demonstrações muito interessantes. São rela- 
tivamente baratos, tendo em vista as inúmeras aplica- 
ções didáticas que possibilitam. 


Uma fonte de tensão contínua, variável, de 0a 12 V, 
para correntes de até 2 A, por mesa. Nesse caso, há 
muita variação de preço. Em geral, como qualquer apa- 
elho eletrônico, as mais caras são melhores. 

Fios, chaves, plugues e base para conexões por mesa. 
Existem inúmeras alternativas e kits prontos para mon- 
tagens de circuitos simples, alguns vendidos em lojas 
de produtos eletrônicos e de brinquedos. 
Em geral, vêm com uma grande variedade de compo- 
nentes e têm preços acessíveis. 

Como sempre, a escolha depende das experiências 
que o professor planeja fazer. 

Vinte resistores com valores variáveis, crescentes, de 
1000220k0;0,5 W; e três lâmpadas miniaturas com 
bocal ou soquete adequado, de 6 W de potência, para 
tensões de 3,0 V; 6,0 V; e 12 V, por mesa, para monta- 
gem de circuitos elétricos simples. 

Caso sejam adquiridos kits prontos, esse material pode 
ser desnecessário. 


Dois capacitores de 25 000uF e 100 000 uF, por mesa, 
para experiências de carga e descarga. 

Um quilograma de fio de cobre esmaltado de bitola 24; 
de cobre esmaltado de bitola 30; de fio níquel-cromo 
de bitola 30 e de fio níquel-cromo de bitola 36, para uso 
comum. Quase sempre são vendidos assim mesmo, por 
quilograma; e um quilograma é uma quantidade razoá- 
vel, dura muito tempo. 

Uma bússola, um par de imãs em forma de barra, um 
par de ímãs com polaridade facial com suporte em for- 
ma de U, um imã em forma de ferradura e 100 gramas 
de limalhas de ferro, por mesa. Existem ímãs de alnico 
ou neodímio (terra-rara), mais caros, porém mais efi- 
cientes e duráveis. 

Uma bússola de inclinação, para demonstração. 
Balança de corrente, para demonstração, uma para O 
aboratório ou uma por mesa. Existem kits completos 
ue podem servir tanto para demonstração como para 
utilização por grupo, para atividades quantitativas. 
Motores e geradores pré-montados. Existem kits 
prontos de diferentes tipos de motores e geradores que 
podem ser montados facilmente pelos alunos durante 
uma aula. Aqui, o professor precisa conhecer previa- 
mente cada produto e verificar se está de acordo com 
os seus objetivos. 

Três bobinas de 300, 600 e 10 000 espiras, com um 
núcleo completo, fechado e adequado às bobinas, por 
mesa. Existem acessórios interessantes que podem 
ser associados a esse conjunto, como uma bobina de 
seis espiras capaz de fundir um prego grosso, um “for- 
no" de indução, anéis que levitam e saltam e hastes 
paralelas por onde sobe uma faísca elétrica intensa 
(chispa ascendente). 


Q 


6. Para o estudo de Física moderna 


Os equipamentos para o estudo da Física moderna são 


geralmente caros e devem ser importados, e a análise da 
experiência nem sempre está ao alcance do aluno do Ensi- 
no Médio. Relacionamos a seguir alguns equipamentos, em 
geral vendidos em kits, que podem ser utilizados para 
demonstração, mas o professor só deve adquiri-los se 
puder efetivamente utilizá-los: 


Um espectrômetro completo e pelo menos quatro fon- 
tes de luz (sódio, mercúrio, hidrogênio e hélio, por 
exemplo). É um equipamento relativamente caro, mas 
importantíssimo para a compreensão das ideias iniciais 
da Física moderna. 

Um equipamento introdutório para Física nuclear, com 
contador Geiger e fontes radioativas. 

Um equipamento para verificação do efeito fotoelétrico. 
Um equipamento para a observação da supercondu- 
tividade. Existem kits relativamente baratos, mas que 
exigem a disponibilidade de nitrogênio líquido, que, 
embora não seja muito caro, é pouco acessível. 
Radiômetros e células solares: dispositivos de preço 
acessível que permitem atividades muito interessantes. 
Câmara de bolhas: há kits interessantes, relativamen- 
te acessíveis, mas que exigem a utilização de gelo-seco. 


Computadores e equipamentos 
de demonstração 


Os computadores podem ser utilizados de duas formas 


nas atividades experimentais. A primeira, como simulado- 


res da própria atividade, 


Existem programas interessantes que propõem situa- 


ções ou problemas experimentais simulados com os quais 


o aluno interage. 


São atividades que o aluno pode fazer individualmente 


em salas de computação ou em casa e discutir o resultado 


com o professor. 


As simulações experimentais, no entanto, não podem 


ser consideradas atividades experimentais. Além de não 
serem reais, isto é, de não existir interação direta, concre- 


menta auxiliar da atividade, Nesse caso, a atividade expe- 
imental é a mesma, só mudam os procedimentos de aná- 
ise dos dados obtidos. 


experimentação. Os resultados são obtidos quase instan- 
taneamente, permitindo que se multipliquem os ensaios e 
se refaçam de imediato os experimentos, caso alguma coi- 


ta, entre os alunos e o material experimental, os programas 
estringem as condições em que a atividade se realiza. Não 
há surpresas nem imprevistos, pois o programa do compu- 
tador obedece às leis da Física, não da natureza. 


A segunda forma é utilizar o computador como ferra- 


Essa é a grande vantagem do uso do computador n 


fab) 


sa dê errado ou haja interesse em alterar variáveis. 
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Alguns professores se angustiam com essa facilidade, 
como se o aluno ficasse sem nada para fazer. Na verdade, 
o valor de uma atividade experimental, tanto do ponto de 
vista cognitivo como didático, não está nos cálculos, tabe- 
las ou gráficos necessários à sua análise, mas na interpre- 
tação física desses cálculos, tabelas ou gráficos. O impor- 
tante não é a obtenção de um resultado, mas a compreensão 
do seu significado, a capacidade de avaliar a sua validade, 
correção e adequação em relação aos objetivos do expe- 
rimento. E isso o computador não faz. 


Talvez a grande descoberta que o computador tem pro- 
porcionado a muitas pessoas, sobretudo aos educadores 
e professores, é a diferença entre o que é próprio do ser 
humano e o que é próprio da máquina. Fazer contas, tabe- 
as, gráficos, desenhos e atividades semelhantes é um pro- 
cedimento mecânico, que qualquer computador faz com 
muito mais rapidez e eficiência do que qualquer ser huma- 
no. Por isso, essas atividades, queiramos ou não, gostemos 
ou não, vão ser assumidas pelas máquinas (aliás, já o foram 
na vida cotidiana e estão sendo aos poucos na escola). 
Mas nenhuma máquina é ou será capaz de interpretar 
o significado físico do resultado de uma conta ou da forma 
da curva de um gráfico, nem inferir relações não explícitas 
nesses cálculos ou gráficos. Nenhuma máquina é capaz de 
criar, seja uma teoria, seja uma obra de arte. Essas são, e 
jamais deixarão de ser, tarefas humanas. E é para elas que 
a escola deve preparar os alunos. 

Veja mais sobre o assunto no final da parte geral deste 
Manual, no texto Recursos digitas no ensino-aprendiza- 
gem de Física. 


Onde obter ou comprar material e 
equipamentos experimentais 

Existem no Brasil algumas empresas que produzem 
material para atividades didáticas experimentais. Vamos 
relacionar a seguir algumas delas. 
Vamos nos restringir à Física, mas a maioria delas 
produz também material para Ciências, Biologia e Quími- 
ca. Sempre que possível, vamos atualizar a relação nas 
novas edições deste Manual. Esta relação deve ser 
entendida apenas como uma referência para que o pro- 
fessor possa conhecer os produtos existentes no mer- 
cado e o custo deles, o que facilita a elaboração de futu- 
ros projetos e orçamentos para sua escola. Convém 
ainda que o professor atualize os endereços. Os que aqui 
estão relacionados foram obtidos no início de 2013. 
Infelizmente, as empresas nacionais não produzem 
todos os produtos necessários a um laboratório didático 
de Física e nem sempre seus produtos têm preços aces- 
síveis, Por isso, ao final desta relação, incluímos endere- 
ços de algumas empresas estrangeiras, que, sempre que 
possível, o professor também deve consultar. 
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Instituições de ensino, pesquisadores 
independentes e empresas nacionais 
(por ordem alfabética) 


1. Artesanatos Educativos 

O físico e artesão Cláudio Furukawa produz equipa- 
mentos de demonstrações e brinquedos educativos capa- 
zes de proporcionar excelentes e intrigantes atividades 
experimentais de Física. Eles podem ser transportados 
com facilidade para serem apresentados em sala de aula 
e abordados em qualquer nível de ensino, do Fundamen- 
talao Superior. 
Destacamos o passarinho sedento, a ampulheta flu- 


tuante, o ludião, a turbina a vapor, o motor Stirling, tubo 
de Newton e o golpe de ariete. 
São produtos vendidos a preços muito acessíveis, que 


podem ser adquiridos pela escola, pelo professor ou pelos 
próprios alunos. 
Telefone: (11) 3731-4651, 


2. Ateliê de Brinquedos Científicos 

A empresa produz experimentos de ótima qualidade 
para a realização de atividades quantitativas de laborató- 
rio e atividades experimentais de demonstração. Desta- 
camos, entre outros, a locomotiva de inércia, a máquina 
eletrostática de Wimshurst e o gerador de Van de Graaff, 
que possibilitam demonstrações experimentais de Mecã- 
nica e Eletrostática, que desencadeiam discussões mui- 


to interessantes e enriquecedoras. 
Endereço: 
Rua Fernão Dias, 800 — Pinheiros 

CEP 05427-001 — São Paulo — SP 

Tel.: (11) 3031-0034 / (11) 3811-9533 
e-mail: ciprimaQuol. com.br 


3. AZEHEB Indústria de Equipamentos 

A empresa atua desde 1990 no desenvolvimento, fabri- 
cação e fornecimento de produtos para o ensino de Física 
nas áreas de Termodinâmica, Óptica, Mecânica, Eletromag- 
netismo, Eletricidade, Acústica e Ondas. 

Fabrica e comercializa ainda interfaces, sensores e 
softwares para atividades de laboratório. 

Dispõe também de equipes especializadas para minis- 
trar cursos na área de Física experimental e treinar pro- 
fessores para utilizarem os produtos, além de auxiliar na 
criação de laboratórios e elaboração de projetos perso- 
nalizados. 

Endereço: 

Rua Evaristo F. F. da Costa, 621 
CEP 81530-090 — Curitiba — PR 
Tel./Fax: (41) 3079-6638 
e-mail azeheb@azeheb.com.br 
site:<www.azeheb.com.br> 


4. Cidepe — Centro Industrial de Equipamentos de Ensino 
e Pesquisa 

A empresa desenvolve, produz e comercializa equipa- 
mentos destinados ao ensino experimental de Física, Bio- 
ogia, Química, Fisiologia, Ciências e Matemática. Em Física 
do produzidos conjuntos experimentais para todas as suas 
áreas: Mecânica, Óptica e Ondas, Termodinâmica, Eletro- 
magnetismo e Física moderna. Há equipamentos para ati- 
vidades a serem desenvolvidas pelos alunos. Muitos podem 
ser usados com o computador por meio de softwares 
desenvolvidos especificamente para esses conjuntos; é 
possível a aquisição de dados em tempo real, assim como 
a construção das respectivas tabelas e gráficos. Também 
são produzidos e comercializados equipamentos de 
demonstração para auxiliar o professor na apresentação 
de várias leis e conceitos físicos. Destacamos alguns des- 
ses equipamentos que podem ser acoplados ao retropro- 
jetor, como um conjunto de Eletromagnetismo que permi- 
te visualizar a configuração de campos magnéticos 
simultaneamente para toda a classe. 

Endereço: 

Rua Av, Victor Barreto 592, Centro 

CEP 92010-000 — Canoas — RS 

Tel.: (51) 3477-4909 

e-mail: cidepeQcidepe.com.br 

site:<«www.cidepe.com.br> 
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5. Experimentoteca-Ludoteca 
A Experimentoteca-Ludoteca, do Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo, é um espaço privilegiado de 
pesquisa em ensino de Ciências, que se destina a todos os 
níveis de ensino, da Educação Infantil até o Ensino Superior. 
Uma de suas principais características é a diversida- 
de de recursos disponíveis. Nele há uma pequena ofici- 
na de ferramentas, um bom acervo de atividades expe- 
rimentais (algumas montadas e outras catalogadas), 
uma pequena biblioteca, equipamentos audiovisuais e 
de informática. 
O coordenador do projeto, professor Norberto Cardo- 
so Ferreira, mantém estreito contato com a Académie des 
Sciences de l'Institut de France, responsável pelo progra- 
ma francês de ensino La main à la pâte ('A mão na mas- 
sa”), que, além de desenvolver atividades experimentais 
para o Ensino Fundamental muito similares às da Ludote- 
ca, tem uma experiência bem-sucedida na implementa- 
ção dessas atividades, tanto na rede de ensino francesa 
quanto na de outros países. 
Endereço: 
Edifício Principal — Ala II — Sala 302 — Instituto de 
Física — USP 
Rua do Matão, Travessa R, 187 — Cidade Universitária 
CEP 05508-090 — São Paulo — SP 
site: <«www ludoteca.ifusp.br> 


6. Laboratórios Educacionais Francklin Ltda. 

A empresa produz os Equipamentos Pedagógicos 
Francklin, aparelhos para demonstrações didáticas, 
exposições interativas e kits para atividades em sala de 
aula. 

As montagens são simples e funcionam muito bem; 
os equipamentos são resistentes e os preços, bastante 
acessíveis, 

Destacamos particularmente o equipamento que gera 
ondas estacionárias e o modelo cinético dos gases. Ambos 
têm concepção simples e são muito eficientes na demons- 
tração desses fenômenos, 

Endereço: 
Rua Dornas Filho, 85 — Bairro Cerqueira Lima 
CEP 35680-466 — Itaúna — MG 

Tel./Fax: (37) 3242-1983 

e-mail francklinQleduc.com.br 

site: <«www leduc.com.br> 


Empresas estrangeiras 

Há inúmeras empresas estrangeiras que produzem 
material de ótima qualidade e muitos dos seus produtos 
não têm similar nacional. 
Embora o material produzido por essas firmas deva ser 
importado, às vezes ele chega ao Brasil com preços aces- 
síveis, por isso é interessante consultá-las. Entre elas, des- 
tacamos: 


1. Edmund Scientific 

Está sediada em Barrington, Nova Jersey, Estados 
Unidos. Especializada em produtos ópticos, tem uma 
extensa linha de materiais para ensino de Ciências e Fisi- 
ca a custo acessível, mesmo importados via catálogo ou 
internet. 

O destaque são os brinquedos e produtos para 
demonstração experimental, alguns com efeitos extraor- 
dinários, como o mirage, um jogo de espelhos em que a 
imagem do objeto colocado no seu interior aparece nitida- 
mente do lado de fora, no ar, e o levitron, um peão magné- 
tico que gira flutuando no ar sobre uma base também mag- 
nética. Ambos custam cerca de 40 dólares cada, o que 
certamente vale a pena gastar, mesmo com as taxas de 
importação e frete. 
A empresa envia gratuitamente um catálogo desses 
materiais, o Scientifics, que pode ser solicitado via internet, 
no seguinte endereço: <«www.edsci.com>, 
Nesse catálogo, o professor vai encontrar inúmeros 
produtos para o seu laboratório a preços acessíveis. Até 
a época em que escrevíamos este Manual, a empresa 
não tinha representante no Brasil, mas é possível fazer 
compras no site da empresa por meio de empresas inter- 
mediárias. 
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2. 


Pasco Scientific 
Está sediada em Roseville, Califórnia, Estados Unidos. 


Possui uma linha completa de instrumentos, kits e equi- 
pamentos experimentais, inclusive para Física moderna, 
que podem ser utilizados com sensores e interfaces para 
uso de computadores, Possuiainda softwares e uma cole- 
ção completa de vídeos de demonstrações experimen- 
tais, em inglês, sem legenda, que podem ser acessados 
no link: <www.pasco.com/resources/videos/index.cfm> 
acesso em: 10 mar. 2013), 


Por serem importados, às vezes são muito caros, mas 


como são equipamentos de excelente qualidade e de grande 
durabilidade, podem ter seu custo reduzido a médio prazo. 


3. 


Phywe 
Está sediada em Gôtingen, Alemanha. Possui uma linha 


completa de instrumentos, kits e equipamentos experi- 
mentais, inclusive para Física moderna. Também neste caso, 


a 


qualidade e a grande durabilidade do material importado 


podem reduzir o seu custo a médio prazo. 


C 


ções que o professor pode fazer em sala de aula, há ainda 


a 


cias, onde professor e alunos podem assistir e participar d 


in 


da há poucas instituições desse tipo no Brasile muitas delas 
nem sempre funcionam com regularidade. Além disso, elas 
têm objetivos e atividades diferentes umas das outras. 


A 


P 
vi 


vas, outras oferecem instalações e assessoria para a reali- 
zação de atividades experimentais didáticas formais; e 
outras ainda estão voltadas apenas ao treinamento e à 
capacitação de professores. Por isso, é importante que o 
rofessor se informe sobre seu funcionamento e suas ati- 


O endereço de seu representante no Brasil é: 

PLN Ciência Tecnologia e Equipamentos Didáticos Ltda. 
Avenida Ipiranga, 103, 9° andar, Centro 

CEP 01046-010 — São Paulo — SP 

Tel: (011) 3256-6671 
site:<www pInciencia.com.br> 


entros e museus de ciências 
Além das atividades de laboratório e das demonstra- 


boa alternativa da visita a um museu ou centro de Ciên- 


MD 


úmeras demonstrações experimentais. Infelizmente, ain 


gumas privilegiam as atividades experimentais interati 


dades e as visite com antecedência. 
Para saber se existe uma instituição como essas próxi- 


m 


a de sua escola, o professor pode consultar a Associação 


Brasileira de Centros e Museus de Ciências (ABCMC), 


cujo endereço é: 


Rua Lauro Müller, 3 — Botafogo 
CEP 22290-160 — Rio de Janeiro — RJ 
Tel.: (021) 2542-7494 

e-mail secretaria@abcmc.org.br 
site:<www.abemcorg.br> 
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Selecionamos ainda algumas dessas instituições: 


ALAGOAS 

USINA CIÊNCIA 
Rua Aristeu de Andrade, 452, Farol 
CEP 57021-090 — Maceió — AL 
Tel: (82) 221-8488 — Fax: (82) 326-4159 
<www usinaciencia.ufal.br> - usina cienciadfapealbr 


AMAZONAS 
BOSQUE DA CIÊNCIA — INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 
Av. André Araújo, 2 936, Petrópolis 
Caixa Postal 478 — CEP 69083-000 — Manaus — AM 
Tel.: (92) 643-3192 — Fax: (92) 643-3192 
<www.inpa.gov.br/sites/fdb/Bosque.htm> 


BAHIA 

MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Av. Jorge Amado, s/n, Imbuí 

CEP 41710-050 — Salvador — BA 

Tel/Fax: (71) 3231-9368 

<www proex.uneb.br> : museuneb hotmail.com 


CEARÁ 

SEARA DA CIÊNCIA 

ua Abdênago Rocha Lima, s/n 

Campus do Pici. 

CEP 60440-554 — Fortaleza — CE 

Tel: (85) 3366-9294 

<www.seara.ufc.br> : <searaeseara.ufc.br > 


po) 


ESPÍRITO SANTO 
ESCOLA DA CIÊNCIA — FÍSICA 
Rua José de Anchieta, s/n, Parque Moscoso, Centro 
CEP 29018-270 — Vitória — ES 
Tel./Fax: (27) 3233-3556 
<www.vitoria.es.gov.br/seme.php?pagina=escolafisica> 


MARANHÃO 
LABORATÓRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
ILHA DA CIÊNCIA 
Av. dos Portugueses, s/n, Campus Universitário do 
Bacanga, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, 
Departamento de Física, s. 101, bl. 3 
CEP 65085-580 — São Luís — MA 
Tel: (98) 3272-8290 
<www.ilhadacienciaufma.br>: <ilhadacienciaQufma.br> 


MATO GROSSO 
VIAJANDO COM A CIÊNCIA 
Campus Universitário de Cáceres 
Rua dos Aviadores, s/n, Santos Dumont 
CEP 78200-000 — Cáceres — MT 
Tel: (65) 221-0000r.49 — Fax: (65) 223-1290 
<www.unemat.br> 


PARÁ 


MINAS GERAIS 


CENTRO DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA 

Rua Visconde de Mauá, 300, Bairro Santa Helena 

CEP 36015-260 — Juiz de Fora — MG 

Tel: (32) 3229-7606 
<www.ufjf.br/centrodeciencias> 


CENTRO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA — 
CECIMIG 
Universidade Federal de Minas Gerais — Faculdade 
de Educação 
Avenida Antônio Carlos, 6227 — Cidade Universitária 
CEP 31270-010 — Belo Horizonte — MG 

Tel: (31) 3499-5337 
<www.cecimig.fae ufmg.br> 


LABORATÓRIO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UFMG 
Av. Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha 

CEP 31270-901 — Belo Horizonte — MG 

Tels.: (31) 3499-5675 / 3499-6604 — 

Fax: (31) 3499-5600 
<www fisicaufmg.br/divertida> 


PARQUE DA CIÊNCIA DE IPATINGA 

Av. Burle Marx, s/n, Parque Ipanema 

CEP 35162-011 — Ipatinga — MG 

Tel./Fax: (31) 3829-8365 
<www.ipatinga.mg.gov.br> (link Parque Ipanema) 


PARQUE DA CIÊNCIA DE VIÇOSA 

Av. P. H. Rolfs, s/n, Campus UFV 

CEP 36570-000 — Viçosa — MG 
Tels.: (31) 3899-2699 / 3899-2499 
<www.ufv.br/crp> 


MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 
Avenida Magalhães Barata, 376, São Brás 
CEP 66040-170 — Belém — PA 

Tels.: (91) 3219-3300 / 3249-1302 
<www museu-goeldibr> 


PARQUE DE CIÊNCIAS 

Av. Dom Romualdo Coelho, q. 372, Vila dos Cabanos 
CEP 66447-000 — Barcarena — PA 

Tel./Fax: (91) 252-3478 


PARAÍBA 


LABORATÓRIO DE ESTUDO E PESQUISA DA 
APRENDIZAGEM CIENTÍFICA — LEPAC 

Cidade Universitária, s/n, Depto. de Matemática 
Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Castelo Branco — CEP 58051-900 — João Pessoa — PB 
Tels.:(83)216-7013/216-7434-Fax:(83)216-7117 
<www.abelimat.ufpb/lepac> 


PARANÁ 


MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LONDRINA 
Rodovia Celso Garcia Cid Pr, 445, km 380 
Campus Universitário 
Caixa Postal 6 001 — CEP 86061-990 — Londrina — PR 
Tel/Fax: (43) 3371-4566 

<www.mctlondrina.uel.br> 


MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Centro Politécnico 

Setor de Ciências Biológicas, Jardim das Américas 
Caixa Postal 19 031 — CEP 81531-990 — Curitiba — PR 
Tel.: (41) 361-1628 — Fax: (41) 266-2042 
<www.bio.ufpr.br/unidades/museu/index.htm> 


MUSEU DINÂMICO INTERDISCIPLINAR DA UNIVERSI- 
DADE ESTADUAL DE MARINGÁ 
Av. Colombo, 790, bl. 101, s. 1, Zona 7 
CEP 87020-900 — Maringá — PR 
Tel./Fax: (44) 261-4311 
<www.uem.br> 


MUSEU INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA UNIPAR 
Praça Mascarenhas de Moraes, s/n, bl. A, térreo 

CEP 87502-210 — Centro Umuarama — PR 

Tel: (44) 621-2828 r.1470 — Fax: (44) 621-2849 
<www.unipar.br> 


REDE DE DISSEMINAÇÃO EM EDUCAÇÃO — RENOP 
Científica do Norte do Paraná 

Rodovia Celso Garcia Cid, s/n, Campus Universitário 
Caixa Postal 6 001 — CEP 86051-970 — Londrina — PR 
Tel: (43) 371-4566 


PERNAMBUCO 


ESPAÇO CIÊNCIA — MUSEU INTERATIVO DE CIÊNCIA 
Complexo de Salgadinho 

CEP 53111-960 — Olinda — PE 

Tels.: (81) 3301-6153 / 3301-6154 — 

Fax: (81) 3301-6141 
<www.espacocienciape.gov.br> 


RIO DE JANEIRO 


CASA DA CIÊNCIA — CENTRO CULTURAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA UFRJ 

Rua Lauro Müller, 3, Botafogo 

CEP 22290-160 — Rio de Janeiro — RJ 

Tel./Fax: (21) 2542-7494 
<www.casadaciencia.ufr).br> 


ESPAÇO CIÊNCIA VIVA 

Av. Heitor Beltrão, 321, Tijuca 

CEP 20550-000 — Rio de Janeiro — RJ 
Tel./Fax: (21) 2204-0599 
<www.cienciaviva.org.br> 
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ESPAÇO UFF DE CIÊNCIAS 

Av. Jansen de Melo, 174, Centro 
CEP 24030-150 — Niterói — RJ 
Tels.: (21) 2629-2313 / 2629-9611 
<www.uff.br/espacouffciencias> 


FUNDAÇÃO CECIER] — CENTRO DE CIÊNCIAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 
Rua Visconde de Niterói, 1364, Mangueira 
CEP 20943-001 — Rio de Janeiro — RJ 
Tels.: (21) 2299-2973 / 2299-2979 — 
Fax: (21) 2568-0725 
<www.ceder).edu.br> 


USEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS — MAST 
Rua General Bruce, 586, São Cristóvão 
CEP 20921-030 — Rio de Janeiro — RJ 
Tel: (21) 2580-7010 — Fax: (21) 2580-4531 
st.br> 


<WWW.mMa 


RIO GRANDE DO SUL 


CÂMARA DE COMÉRCIO ITALIANA — CCIRS 
Av. Cristóvão Colombo, 2 240 / conj. 801 

CEP 90560-002 — Porto Alegre — RS 

Tel: (51) 3337-4575 — Fax: (51) 3337-6638 
<Wwww.ccirs.com.br> 


CENTRO DE CIÊNCIAS DA UNISC 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

Av. Independência, 2 293, Bairro Universitário 
CEP 96815-900 — Santa Cruz do Sul — RS 
Tel: (51) 3717-7300 — Fax: (51) 3717-1855 
<www.unisc.br> 


MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PUCRS — MCT 
Av. Ipiranga, 6681, prédio 40, Partenon 

CEP 90619-900 — Porto Alegre — RS 

Tel.: (51) 3320-3521 — Fax: (51) 3320-3903 
<www.pucrs.br/mct> 


SANTA CATARINA 


NÚCLEO DE APOIO À DIVULGAÇÃO E EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS — NADEC 

Campus Universitário 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 

CEP 88040-900 — Trindade — Florianópolis — SC 

Tel: (48) 331-9234r. 215 — Fax: (48) 331-9946 
<www.nadecufsc.br/nucleo.htm> 


SALA DE CIÊNCIA — SESC 

Travessa Syriaco Atherino, 100, Centro 

CEP 88020-180 — Florianópolis — SC 

Tels./Fax: (48) 222-0788 / 222-0370r.214 
<http://portal.sesc-sc.com.br/servicos/servico/ser_ 
cod/151/sec_cod/10> 
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SÃO PAULO 


CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL 

Palácio das Indústrias, antiga sede da Prefeitura, 
Parque D. Pedro Il 
<www.Cataventocultural.org.br/home.asp> 


CENTRO DE CIÊNCIAS DE ARARAQUARA 

Av. Dr. Bernardino A. Almeida, s/n, Jardim Santa Lúcia 
CEP 14800-540 — Araraquara — SP 

Tel.: (16) 3322-4812 — 

Fax: (16) 3322-7932 
<www.cca.iqunesp.br/index.php> 


CENTRO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIA DE CRUZEIRO 
Rua Oto Barcellos, s/n, Centro 

CEP 12730-010 — Cruzeiro — SP 

Tel./Fax: (12) 3144-1207 

<www.ceeteps.br> 


ESTAÇÃO CIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Rua Guaicurus, 1394, Lapa 

CEP 05033-002 — São Paulo — SP 

Tel: (11) 3673-7022 = 

11)3673-2798 

<www.eciencia.usp.br> 


ma 


Fax: 


LABORATÓRIO DE DEMONSTRAÇÕES /SHOW DE FÍSI- 
CA — IFUSP 

Rua do Matão, Travessa R, 187, Cidade Universitária 
Caixa Postal66 318 — CEP 05508-090 — São Paulo — SP 
Fax: (11) 3814-0503 
<http://webif.usp.br/showdefisica> 


USEU DINÂMICO DE CIÊNCIAS DE CAMPINAS 

Av. Heitor Penteado, s/n, Parque Portugal, Tacoaral 
Caixa Postal 6 099 — CEP 13083-970 — Campinas — SP 
Tels.: (19) 3252-2598 / 3294-5596 — 

Fax: (19) 3252-2598 
<Www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/museus/ 
mdcc> 


MUSEU E CENTRO DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E ARTES 
LUIZ DE QUEIROZ 

Av. Pádua Dias, 11, Agronomia 

CEP 13418-900 — Piracicaba — SP 

Tel: (19) 3429-4392 — 

Fax: (19) 3422-5924 
<www.esalq.usp.br/svcex/museu> 


MUSEU EXPLORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA UNICAMP 
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo 
CEP 13083-970 — Campinas — SP 

Tel: (19) 3788-5179 — 

Fax: (19) 3788-4720 

<www. museudeciencias.com.br/sobre/index> 


5. Sugestões para o aprimoramento profissional do professor 


Como qualquer profissional, o professor deve zelar pela 
sua atualização e pelo seu aprimoramento. Ele deve lem- 


brar-se de que o seu aprimoramento, além de contri 


a melhoria de seu desempenho em concursos pa 


em programas de pós-graduação, cada vez mais exigi 
pelas melhores escolas. 


buir 


para asua evolução profissional, certamente vai contribuir para 


a O 


magistério público e em exames de seleção para ingresso 


dos 


Além do seu esforço pessoal no estudo e na prepara- 
ção das aulas, a melhor forma para o professor de Física 
atualizar-se e aprimorar-se é pela leitura de revistas e pela 


participação em cursos e encontros promovidos por as 
ciações de professores e pesquisadores da área. E, cl 
filiando-se a essas associações, 


Publicações 


Existem algumas publicações de divulgação cientí 


vendidas em bancas, como as revistas Superinteress 


So- 
aro, 


fica 
an- 


tee Galileu, interessantes e motivadoras e, na nossa opi- 
nião, de leitura obrigatória para o professor de Física que 
quer manter-se atualizado. Mas devem ser lidas com cui- 
dado: suas matérias não devem ser utilizadas como refe- 
rência sem que suas afirmações sejam verificadas em uma 


fonte mais confiável. Infelizmente, muitas vezes es 


sas 


publicações cometem incorreções de linguagem, fazem 


S 


ou pessoas. 


mplificações indevidas, fantasiam e/ou mitificam fatos 


Outras publicações científicas encontradas em bancas 
são Scientific American Brasil, Ciência Hoje e Ciência Hoje 
das Crianças, revistas que, apesar de serem bastante con- 


fiáveis, também devem merecer algum cuidado na leit 
sobretudo a primeira delas, que agrega a possíveis defici 


ura, 
ên- 


cias dos artigos originais erros de tradução (às vezes gra- 


ves). De todo modo, elas podem e devem ser lidas e u 
das como referência. 


A leitura mais importante — a nosso ver, obrigatóri 


para todo professor de Física preocupado com a sua at 


Sas 


a- 
ua- 


lização e o seu aprimoramento é a de publicações es 


pe= 


cializadas para o ensino de Física e/ou Ciências. São 
publicações de universidades e entidades associativas, 
com corpo editorial constituído de pesquisadores e edu- 
cadores, que possibilitam ao professor o indispensável 


conhecimento do que está sendo pesquisado e trabal 


ha- 


do em relação ao ensino de sua disciplina. A seguir cita- 


mos as mais importantes que conhecemos, além de 
portal destinado ao ensino de Física, com algumas de s 
características. Estas informações devem ser estendi 


um 
uas 
das 


como referência inicial; elas foram obtidas no início de 2013, 
por isso é importante que o professor procure atualizá-las. 


= A Física na Escola (FnE) — Publicação semestral da 


Sociedade Brasileira de Física (SBF) voltada especifi- 
camente para a melhoria do ensino de Física em todos 
os níveis de escolarização. É talvez a publicação mais 
útil destinada ao professor de Física do Ensino Médio. 
Apresenta sugestões experimentais simples e discu 
te problemas de Física no nível do Ensino Médio. Além 
disso, apresenta discussões pedagógicas pertinen- 
tes, sites úteis para o professor consultar e as seções 
Faça você mesmo e Desvendando a Física, sempre 
com sugestões interessantes. Embora seja um suple- 
mento da Revista Brasileira de Ensino de Física, pode 
ser assinada ou acessada on-line por meio do site: 
<www.sbfisica.org.br/fne>. Em 2013, a assinatura 
anual era de R$ 50,00 para professores do Ensino 
Médio (dois fascículos); R$ 65,00 para não sócio da 
SBF e R$ 115,00 para bibliotecas; os assinantes da 
Revista Brasileira de Ensino de Física (ver abaixo) 
recebem a FnE gratuitamente, 


Seu endereço é: 

Sociedade Brasileira de Física 

Caixa Postal 66328 

CEP 05315-970 — São Paulo — SP 
Fax: (11) 3814-6293 


Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) — Publi- 


cação da Sociedade Brasi 
para a melhoria do ensino 
de escolarização (Médio, g 


eira de Física (SBF) voltada 
de Física em todos os níveis 
aduação e pós-graduação), 


com artigos sobre materiais e métodos instrucionais, 
desenvolvimento de currículo, pesquisa em ensino, his- 
tória e filosofia da Física, política educacional e outros 
temas pertinentes, além da divulgação de notícias de 
interesse da comunidade envolvida no ensino da Física 
no Brasil. São publicados três números por ano e sua 
assinatura em 2013 era de R$ 45,00 para sócios da 

a 

a 

S 


SBF, R$ 230,00 para não sócios e R$ 380,00 par 
bibliotecas. Assim como a FnE, também publicada pe 
SBF, todos os exemplares da RBEF estão disponívei 
on-line pelo site: <«www.sbfisica.org.br/rbef>. 


Caderno Brasileiro de Ensino de Física — Antigo Cader- 
no Catarinense de Ensino de Física, publicado pela Uni- 
versidade Federal de Santa Catarina, é voltado priori- 
tariamente para o professor de Física do Ensino Médio. 
Apresenta sempre artigos com sugestões de ativida- 
des práticas de Física, utilizando material de baixo cus- 
to, para serem realizadas em sala de aula; pesquisa em 
ensino de Física: recursos instrucionais aplicados ao 
ensino de Física: história e filosofia da Ciência, divul- 
gação científica, comunicações, resenhas e informes, 
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A linguagem é simples e acessível ao professor de 
Ensino Médio. São editados três números por ano e 
sua assinatura em 2013 era de RS 60,00. Em 2004, 
foi publicada uma edição especial (volume 21, 398 
páginas) com uma seleção de 44 artigos sobre ativi- 
dades de laboratório de Física publicados nos 21 volu- 
mes da revista até aquele ano. O endereço para cor- 
respondência é: 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 

Departamento de Física — UFSC — Campus Universitá- 
rio Trindade 

CEP 88040-900 — Florianópolis — SC 

Tel.: (48) 3721-9885 — Fax: (0XX48) 3721-9946 
e-mail <fssccceffscufsc.br> 

sites: «www fscufsc.br/ccef>; <«www.periodicos.ufsc, 
br/index.php/fisica> 


Pion — Portal desenvolvido pela Sociedade Brasileira 
de Física para auxiliar no ensino e divulgação da Físi- 
ca. Disponibiliza para professores, estudantes e públi- 
co em geral materiais didáticos, vídeos, imagens, 
simulações, arquivos de áudio, artigos, notas infor- 
mativas, links, desafios e outros recursos relaciona- 
dos a Física e ao ensino dessa ciência. Baseado nas 
ideias de interatividade e colaboração, o portal ofere- 
ce ao usuário a possibilidade de participação, por meio 
da geração ou indicação de conteúdos. Além disso, 
seu fórum fortalece o relacionamento entre estudan- 
tes, professores do Ensino Médio e pesquisadores, 
constituindo-se em um espaço para discussões, cri- 
ticas, esclarecimentos de dúvidas e trocas de expe- 
riências. Pode ser acessado pelo endereço <http:// 
pion.sbfisica.org.br/pdo. 


Ciência & Educação — Criada e editada desde 1995, 
sob a responsabilidade de conselho editorial perten- 
cente ao Programa de Pós-graduação em Educação 
para a Ciência da Unesp, Ciência & Educação é u 
importante veículo nacional na área de Educação e 
Ciências e Matemática. 
Publica artigos científicos sobre resultados de pesqui- 
sas empíricas e teóricas e ensaios originais sobre 
temas relacionados à educação em Ciências, ou seja, 
que gerem conhecimentos, por exemplo, sobre o ensi- 
no e a aprendizagem em Ciências, Física, Química, Bio- 
ogia, Geociências, Educação Ambiental, Matemática e 
disciplinas afins. 

A revista tem como responsabilidade ainda, disseminar 
a pesquisadores, professores e alunos dos diversos 
níveis de ensino, bem como aos interessados em geral, 
a produção nacional e internacional nesta área de pes- 
quisa. Em 2011, a publicação passou a ser distribuída 
on-line, havendo apenas necessidade de cadastro. 


m 
m 
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Seu endereço é: 

Revista Ciência & Educação — Programa de Pós-Gra- 
duação em Educação para a Ciência — Faculdade de 
Ciências — Unesp — Campus de Bauru 

Av. Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 
Caixa Postal 473 — Campus Universitário — Vargem 
Limpa 
CEP 17033-360 — Bauru — SP 
e-mails: pgfcbauru.unesp.br; revista@fc.unesp.br 
site: <nttp://submission.scielo.br/index.php/ciedu/ 
index> 


Ensaio — Pesquisa em Educação em Ciências — Publi- 
cação do Centro de Ensino de Ciências e Matemática 
(Cecimig) da Universidade Federal de Minas Gerais, com 
relatos de pesquisa em ensino de Ciências, revisões crí- 
ticas de literatura, resenhas de livros e discussões fun- 
damentadas de temas relacionados à educação em 
Ciências em todos os níveis de ensino. Pretende con- 
tribuir para que professores e pesquisadores se apri- 
morem na arte de escrever artigos que combinem o 
rigor acadêmico com a relevância prática. São publica- 
dos dois números por ano e sua assinatura anual em 
2013 era de R$ 60,00. Seu endereço é: 

Revista Ensaio 
Cecimig — Faculdade de Educação — UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6 627 — Pampulha 

CEP 31270-901 — Belo Horizonte — MG 

Tel.: (0XX31) 3409-5338 — Fax: (0XX31) 3409-5337 
e-mail: ensaioDfae ufmg.br 

site:<www portalfae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/ 
index> 


Investigações em Ensino de Ciências — Publicação que 

tem o apoio do Instituto de Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, é voltada exclusivamen- 

te para a pesquisa em ensino-aprendizagem de Ciên- 

cias (Física, Química, Biologia ou Ciências Naturais 

quando forem enfocadas de maneira integrada). São 

publicados artigos de: 

1. investigação em ensino /aprendizagem de Ciências, 
propriamente ditos; 

2. revisão da literatura em uma certa área de pesquisa 
em ensino-aprendizagem de Ciências; 

3, fundamentação teórica com implicações claras para 
a investigação em ensino de Ciências; 

4. metodologia da pesquisa educacional com relevân- 
cia direta para a investigação em ensino de Ciências; 

5. crítica (ou defesa) e comentários sobre artigos publi- 
cados na própria revista. De início estão sendo publi- 
cados três números por ano, em abril, agosto e 
dezembro. A distribuição se faz on-line pelo site: 
<«www.ifufrgs.br/ienci>. 


Endereços: 

Instituto de Física — UFRGS 

Caixa Postal 15 051 — Campus do Vale 
CEP 01501-970 — Porto Alegre — RS 
e-mail jencioif.ufrgs.br 


Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciên- 
cias (RBPEC) — Publicação da Associação Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências (Abrapec) e tem 
como objetivo disseminar resultados e reflexões advin- 
dos de investigações conduzidas na área de Educação 
em Ciências, com ética e eficiência, de forma a contri- 
buir para a consolidação da área, para a formação de 
pesquisadores e para a produção de conhecimentos em 
Educação em Ciências, que fundamentem o desenvol- 
vimento de ações educativas responsáveis e compro- 
metidas com a melhoria da educação científica e com o 
bem-estar coletivo em nívellocal e global. São publica- 
das três edições anuais com acesso on-line, pelo site: 
<http://revistas.if.usp.br/rbpec >. 

Endereço: 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Faculdade de Educação 

Av. Antônio Carlos, 6 627 — Pampulha 
CEP 31270-901 — Belo Horizonte — MG 
Tel./Fax: (31) 3499-5370 

e-mail: abrapec@fae.ufmg.br 


Encontros e entidades 


da 


qu 
qu 


ex 


Todos os anos ocorrem encontros de pesquisadores e 


professores de Física e/ou Ciências promovidos por enti- 


des e universidades em algumas regiões do Brasil. O pro- 


fessor deve procurar saber desses encontros e, sempre 


e possível, participar deles. São oportunidades raras em 
e ele pode interagir com profissionais mais experientes, 


fazer cursos de atualização, conhecer novas propostas e 


periências de ensino e — por que não — apresentar suas 


e 


encontros que o professor deve conhecer. 


flexões, propostas e inquietações. Além disso, pode inte- 
agir com seus colegas, reivindicar, dividir angústias, parti- 
har sonhos e esperanças. 


Relacionamos a seguir algumas entidades e algun 


(0a) 


A entidade mais antiga que reúne pesquisadores e cien- 
tistas brasileiros é a Sociedade Brasileira para o Progres 
so da Ciência (SBPC). Em geral na segunda semana de 
julho, em alguma universidade de um estado brasileiro 
ela promove sua reunião anual, que congrega seus 
membros (todo professor de Física pode ser um deles) 
e é aberta ao público. Trata-se de uma excelente oca- 
sião para o professor atualizar-se em todos os senti- 
dos. Para se filiar a SBPC e saber das suas próximas reu- 
niões, o endereço é: 


Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
Rua Maria Antônia, 294 — 4º andar 

CEP 01222-010 — Vila Buarque — São Paulo — SP 
Tel: (11) 3259-2766 — Fax: (11) 3106-1002 
e-mail: sbpcesbpcnet.org.br 
site:<www.sbpcnet.org.br> 


A entidade que congrega os físicos no Brasil, da qual o 
professor de Física pode e deve fazer parte, é a Socie- 
dade Brasileira de Física (SBF), que promove e/ou apoia 
pelo menos três reuniões de grande interesse para o 
professor de Física. Uma, anual, é o Encontro de Físi- 
cos de Norte e Nordeste (EFNNE), realizado em geral 
em um dos estados da região Norte ou da Nordeste, 
mas aberto a todos os físicos, pesquisadores e pro- 
fessores de Física do Brasil. Outros dois encontros 


importantes são realizados, cada um, de dois em dois 
anos: o Simpósio Nacional de Ensino de Física (Snef), 
voltado preferencialmente para o professor de Física 
de Ensino Médio: e o Encontro de Pesquisa em Ensino 
de Física (Epef), voltado preferencialmente para pes- 
quisadores e grupos de pesquisa em ensino de Física, 
mas aberto à participação de todos os professores de 
Física. Para filiar-se à SBF e saber dos próximos encon- 
tros, o endereço é: 
Sociedade Brasileira de Física 
Rua do Matão, travessa R, 187 — Edifício Sede 

Cidade Universitária — CEP 05508-090 — São Paulo — SP 
Tel: (11) 3034-0429 — Fax: (11) 3814-6293 

site: <www.sbfisica.org.br> 


Uma entidade mais recente, cujo objetivo é promo- 
ver a pesquisa em educação para as ciências em geral, 
é a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação 
em Ciências (Abrapec). Fundada em 1997, tem por 
finalidade promover, divulgar e socializar a pesquisa 
em Educação em Ciências, por meio do Enpec — 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências —, bem como atuar como órgão represen- 
tante da área junto a entidades nacionais e interna- 
cionais de educação, pesquisa e fomento. O Enpec é 
um evento bienal e constitui-se em um espaço para 
a reflexão sobre as atividades de pesquisa na área e 
para apresentação e discussão de trabalhos de pes- 
quisa em Educação em Ciências. 

Seu endereço é: 
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 
Ciências 
Faculdade de Educação — UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6 624 — Pampulha 
CEP 31270-901 — Belo Horizonte — MG 
Tel./Fax: (31) 3499-5370 
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6. Textos de aprofundamento para o professor 


Texto 1: A importância da leitura no 


ensino das 


Ciências da Natureza 


Angela B. 


Kleiman 


Ph.D. em Linguística pela University of Illinois, EUA, desenvolve pesquisas sobre 


eitura e ensin 


o. É professora titular do Instituto de Estudos da Lin 


guagem 


da Unicamp-SP. 


A leitura é a atividade sem a qual nenhum plano de ensi- 


o e aprendizage 


de leitu 


es autônom 
E 


na vida social. 


objetivos com o 
por isso, faz-sen 
formar novos 
disciplina que 


ec 


Acontece que o professor de 
eparado para ensinar a leitura. Entretan- 


Química não foi p 
talvez queira 


Fundamental, Foi 
texto foi produzido. 
Toda e qualquer atividade relativa à 
métodos e procedimentos das Ciências da 
ve habilidades que se sustentam 
orientação dos documentos oficiais, que 


de textos. Tal é a 


e, em especial, d 


Biologia sem rela 


ito um instrumento para a 


enfatizam a importância da inte 


dar-se em estreita proximidade 
gos. Não é possível resolver ques 


m pode concretizar-se. Espera-se d 


o alu- 


o que cursa o Ensino Médio que seja um leitor com maior 
autonomia, capaz de ler com compreensão um alto volume 
a de material didático, com 
hábitos de estudo e boas estratégias de leitura. 
om esse fato em mente, parece óbvio e desnecessá- 
rio afirmar o papel central da esco 
ização da leitura, em todos os níveis, a fim de formar 


plexo, evidenciando bons 


ano ensino, promoção e 


os, que gostem de ler e que vejam no tex- 


contínua aprendiz 


Mas nem sempre é óbvio que a escola alcança 


agem 


seus 


trabalho de todos os que ali convivem e, 


ecessário reitera 


iona, é também um professor de 
Física, de Biologia 


ter algumas sugestões para sabe 


com quem não consolidou seu hábito de ler no Ensino 
consideração que esse 


levando isso em 


compreensã 


na leitura e comp 


disciplinaridade em 
o aprendizado das Ciências da Nat 
com Linguagens e 
tões de Física, Quím 
cionar dados e informações proveni 


de múltiplas lingu 
é possível, sema 
ciplinas para “sol 


Enem visa avalia 


agens (simbólicas, gráficas e verba 


que, quando se trata de 
leitores, todo professor, qualquer que 
eitura. 


is), 


Seja a 
ou de 


como 


atureza envol- 


geral, 
ureza 
Códi- 
ica ou 
entes 
nem 


leitura, aplicar conhecimentos dessas dis- 


ucionar problemas de ordem social 


r, por exemplo. 


, eco- 


nômica ou ambiental'?, uma das habilidades que a prova do 


Se os alunos não entendem a linguagem científica, não 


entenderão os conceitos científicos, e sem eles fica invia- 


bilizada a construção de relações — por exemplo, diferen- 


3 MEC. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei- 


Enem 2009. Di 


sponível em: <http://portalmec.gov.br 


sg=1>, Acesso em: 11 mar. 2013, 
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xeira. Matriz de Referência para Ciências da Natrueza e suas Tecnologias, 


/index. 


php?option=com content&view=article&id=133188ltemid=310&m 


ciar o que é fato do que é opinião, o que é causa do que é 
consequência — com a finalidade de avaliar propostas basea- 
das na aplicação desses conhecimentos. Mais ainda, se o 
aluno não tem estratégias de leitura eficientes — tais como 
Saber para que serve e como se lê o sumário do livro; quan- 
do fazer uma leitura global e rápida; quando é importante 
ler detalhadamente —, ele não conseguirá acompanhar as 
leituras exigidas nas aulas. 
O letramento científico, ou seja, o domínio de conhe- 
cimentos científicos e tecnológicos, é hoje em dia absolu- 
tamente necessário para o cidadão desenvolver-se no 
cotidiano, na sua vida diária. Para desenvolver esse tipo de 
letramento, o professor da disciplina científica precisa ensi- 
nar os alunos a ler o discurso científico e a fazer uso da 
argumentação científica. E, para fazer isso, é necessário 
entender que o processo não é natural, que pode e deve 
ser ensinado. 
Como isso pode ser feito? Dirigindo a atenção do aluno 
para questões que para ele, professor, passam despe 
bidas, de tão naturais e automáticas que viraram: questões 
como olhar o sumário do livro didático, perceber como estão 
organizados o capítulo e a unidade (evidentes nas cores e 
tamanhos diferentes de letras, por exemplo, nos títulos e 
subtítulos), perceber a função de fórmulas, esquemas, 
tabelas, diagramas e gráficos. 

Aprender a ler e entender os textos científicos implica 
aprender a fazer inferências, entender a relação entre argu- 
mento científico e uma teoria; avaliar os argumentos apre- 
sentados no texto. Significa, ainda, ser capaz de avaliar os 
textos da mídia, como os textos científicos em jornais e 
evistas, garantindo assim uma familiaridade do aluno com 
diversos gêneros de divulgação da ciência, o que também 
faz parte do letramento científico. 
De fato, documentos orientadores da estruturação cur- 
icular, como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensi- 
no Médio, já citados, apontam como um dos objetivos do 
ensino das Ciências Naturais (especificamente Física, Qui- 
e Biologia) e suas tecnologias, o desenvolvimento de 
competências e habilidades intrínsecas à leitura, o que mos- 
tra a ligação inextrincável entre o uso e domínio da leitura e 
da escrita e o uso e aplicação dos conceitos, argumentos e 
conhecimentos de caráter científico. 

Entre essas orientações, temos de “desenvolver a 
capacidade de comunicação” dos alunos, a fim de torná- 
-los capazes de “ler e interpretar textos de interesse cien- 
tífico e tecnológico" e de “interpretar e utilizar diferentes 
formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 
icones...)". O documento também preconiza a relevância de 
“desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender", para 


mica 


que o aluno se mostre apto para, entre outras atividades, 


“formular ques 
preender aquel 


citadas são também habilidades de 
plo, formular perg 


Por exem 
ção a um texto, 
feitas no fina 
das estratégi 


as 


mais viá 


espondidas, ele 
forma de racio 


expectativa, ou cre 


Satisfazer sua c 


aspectos interessan 


vida social. 
Conforme já 
demonstração 


do texto, para ava 


o, autônomo. Trata-se 
veis de ser ensinada, pois é pa 
trada pelo professor: ao se faze 


tões a partir de sit 
as já enunciadas", Todas as habilidad 
eitura, 

untas a si próprio em re 
antes de lê-lo (que não são as pe 
iara 
o lei 
m de 


que caracteriza 
també 


proficiente, mad 


to 
uma das estratég 


uações reais e com- 


es 


a- 


rguntas 
compreensão), é uma 


u- 
jas 


pergu 
tra seu engajamento cogni 
a curiosidade intelectua 
nça, de que a palavra escrita 
uriosidade intelectual e in 
tes, valiosos, atuais, 


demons 


cinar, su les 


mencionado, o professo 
de estratégias de leitura 


mular pergunta 


as respostas, explicitando essa e outras estratégias q 
máticas para todo leitor proficiente (inclusive para 


são au 
ele, o professo 
organização ge 
como funciona 
de 
bé 
pode ex 


tO 


s antes de ler, para depois ler procuran 


r); ensinar a importância de percebe 
ral do livro, capítulo ou texto, mostran 


ssível de ser demons- 
ntas que espera ver 
tivo, sua 


ua 


poderá 
formar-lhe sobre 
relevantes para a 


r pode fazer uma 
| como a de for- 


do 
ue 


ra 
do 


o sumário, quais as partes de uma unid 


a- 


e como são sinalizadas, para que servem as notas, tam- 
m já citadas, etc. Além dessas estratégias, o professor 
plicitar as relações de sentido entre a linguagem 


verbal e a linguagem não verbal, analisando as imagens, 


len 
na 


sibilidades diversas. 
É possível elencar várias outras dessas estratégias, 
muito simples, que podem ser ensinadas ao leitor em 


formação: 


do as legendas que acompanham as imagens, relacio- 
ndo partes do texto verbal com as imagens, entre pos- 


1. Na seleção do texto, levar em consideração os conheci- 


mentos prévios do aluno, e as reais possibilidades de apli 
cação das informações científicas veiculadas no texto. 


Dete 
é cen 
daro 
impo 
nada 
vez, 


minar o que é mais importante num texto, o qu 
tral para a compreensão. O professor pode aju 
aluno a encontrar marcas ou guias sobre o que 
tante, como a reiteração, o fato de uma determi 
informação (ou conceito) aparecer mais de um 
por exemplo, no título, no resumo, na imagem, 


MD 


é 


a 


quando se trata de um texto didático, ou na manche- 


te, na 


to jornalístico. 


chamada e na foto, quando se trata de um tex- 


Ajudar o aluno a antecipar os conteúdos da unidade. 


Por exemplo, ler em voz alta as dicas do texto, como as 


4 MEC, PCN (Ensino Médio). Parte IlI, Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias, 2000, p.12. Disponível em: <http://portalmec.gov.br/ 
seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2013. 


perguntas no fi 
estarão respon 


los mostrando 


serão desenvo 


Explicitar a 
te a leitura, 
sando os o 


pa 


vez percebi 
ficou clara, 
diversas es 


confuso e 
gia ensina 


leitura 


muita 
deleit 
desen 


quanto mais pra 
Uma sugestã 


escolar desenvo 
medida que os alu 
professoresirão, p 
nos conteúdos do 
capacidades de lei 
constituírem mutu 
to científico como 

Uma questão i 
do o professor das 
dar os alunos a se 


sam o letramento ci 


letrame 


teúdos: ela não con 


nec 


do qu 
não f 
tratégi 
essas estratégias, 0 a 
a) ignorar o trec 
mais claro na 
está ensinando ta 
nificados e us 
do contexto): 
reler a parte q 


a 


tu 


fa 


tad 


a 
a 

M 
C 


m do capí 


que eles d 
vidos. 


o). 


me 


po 
iên 
mil 
en 


no e 
con 


os q 


ue não está clara; 
procurar alguma conexão entre o 
go que já é conhecido (esta estraté- 
mbém ao aluno a i 
estar constantemente mobilizand 
mento prévi 
Além de estratégias de 
das, o professor ta 
e de estudo, enfatizan 
ticas para um jovem ou ado 
autonomia no estudo 
ura de textos cada vez mais con 
volvimento do aluno, a prática de leitura é essen 
cial. Deve-se sugerir a e 
dias, de qualquer gênero textual (texto cie 
lístico, romance, história 
quer objetivo. O aluno deverá conscien 
tica, mais fácil irá ficando a 
o que com certeza será ú 
adolescente consiste em reiterar o valor 
vendo boas estra 
nos vão avançan 
rovavelmente, co 
currículo do que 
ra, apesar de 
nte numa perspectiva de 
que aquiadota 
tante a ser 
tu 


cias da Na 


sti 


e que pratiq 


em quadrin 


tulo (porque serão elas as que 
didas no texto); ler os títulos e subtítu- 
ão pistas dos conteúdos que 


essidade de estar sempre alerta duran- 
a evitar continuar “lendo” (isto é, pas- 
hos) sem entender. Isso implica perce 
que um trecho não está claro. Ensinar ao aluno que, u 
e uma determinada passagem não 
oi compreendida, é possível ten 
as para esclarecer o significado. Entre 
uno pode: 
continuar lendo para ver se 
tinuação (de fa 


Der 
ma 


tar 


fica 


to, essa técnica 
mbém que é possível inferir sig- 
e palavras na leitura, com ajuda 


trecho que está 


mportância de 


eitura como as exemplifica 
mbém pode ensinar bons hábitos d 
do aimportância de tais prá 
escente de quem se espera 
e uma capacidade ampliad 
nplexos. Para o auto- 


ue a 


hos, 


tégias 
do no 
ncentra 


eituraea 


etc.) 
tizar-se de que, 


til 
de usa 
de lei 
Ensino 


o seu conheci 


e 


a 


ra todos os 
fico, jorna 
, para qua 


itu 
ntí 


le 


ei 
pa 


tu 
ra 


ra, 
o joveme 
ro tempo 
tura, pois à 
Médio, os 
r-se muito mais 


no desenvolvimento de 


prendizagem se 


mos, 


levada em co 
rezaestáten 
iarizarem com os textos q 
tífico, é que, nessa perspectiva de 
nto, a leitura faz parte da aprendizagem dos con- 
tui uma atividade separada desse 


etramen- 


nta quan- 
tando aju- 
ue emba- 


aprendizado, aliás, podemos ir mais longe e afirmar que é 
parte constituinte desse aprendizado. 


PARTE GERAL 


343 


Isso porque a aprendizagem de conteúdos científicos não 
envolve apenas aprender os conceitos das disciplinas das 
Ciências da Natureza. Também abrange aprender a usar alin- 
guagem das disciplinas científicas de forma fluente e eficien- 
te, De uma perspectiva sociocultural, própria do letramento 
científico, aprender uma ciência como a Física, a Biologia ou 
a Química, consiste, é claro, em aprender os fatos e concei- 
tos científicos, por um lado, e em aprender a argumentar, ler 
e escrever na linguagem científica, por outro. Em outras pala- 
vras, envolve entender e usar o discurso como os cientistas 
fazem, já que a capacidade de apreender (novos) conceitos 
e conteúdos científicos depende de nossa compreensão das 
convenções discursivas da área e do conhecimento e da 
compreensão dos conceitos relevantes. 

Isso fica evidente mesmo num pequeno trecho de Fisi- 
ca, como o seguinte: 

“[..] sabemos que a reflexão e a refração da luz podem 
ser explicadas admitindo-se que a luz tem caráter ondu- 
latório, a partir do princípio de Huygens [...] a explicação da 
refração da luz a partir do princípio de Huygens consagrou 
definitivamente o modelo ondulatório da luz quando se 
conseguiu medir a sua velocidade na água." 

A compreensão desse trecho envolve entender que, 
naquele contexto, as experiências de reflexão e refração da 
luz, realizadas por físicos experimentais, são explicadas pe 
modelo ondulatório da luz estabelecido pelo princípio d 
Huygens. Ao mesmo tempo, é preciso entender /lembrar 
que havia outro modelo teórico (o modelo da luz corpus 
cular de Newton), que foi substituído por este. O uso das 
p n 
C d 


(0) 
e 


alavras consagrou e definitivamente implicam a existên- 
ia desse modelo anterior, e o entendimento de como avan- 
ça o conhecimento científico permite entender por que o 
modelo ondulatório da luz se consagrou. 
O ensino dos conceitos e das convenções do discurso 
científico são parte constitutiva do letramento científico. 
Para além desse conhecimento, é também objetivo do ensi- 
no das Ciências Naturais a formação de indivíduos que 
sejam capazes de: 


1) compreender e utilizar a ciência como elemento de 
interpretação e intervenção, e a tecnologia como 
conhecimento sistemático de sentido prático; 

2) utilizar elementos e conhecimentos científicos e tec- 
nológicos para diagnosticar e equacionar questões 
sociais e ambientais; 

3) e entender o impacto das tecnologias associadas às 
Ciências Naturais, na sua vida pessoal, nos processos 
de produção, no desenvolvimento do conhecimento e 
na vida social”. 


5 Página 168 do volume 2 desta coleção de Física. 


6 Brasil. MEC. PCN (Ensino Médio). Parte III, Ciências da Natureza, Matemá- 
tica e suas Tecnologias, 2000, p. 13. 
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Ou seja, além do letramento científico, espera-se que 
o aluno desenvolva práticas de letramento científico e 
cívico, a fim de poder tomar, em sua vida diária, decisões 
informadas pela ciência. A capacidade de continuar 
aprendendo ao longo da vida pode vir a suprir qualquer 
deficiência no sistema de ensino. Todavia, todo conjunto 
de conhecimentos científicos está em contínuo estado 
de transformação pelas novas descobertas e reformula- 
ções, que são parte constitutiva do fazer e do saber cien- 
tíficos. Daí que, para formar um aluno letrado, do ponto 
de vista científico, é necessário investir na formação de 
um leitor que pode continuar seu processo de formação 
e atualização ao longo da vida. Não é uma tarefa simples, 
como os dados sobre o letramento científico na maior 
parte do mundo nos mostram”, mas é uma tarefa que vale 
a pena realizar. 


Texto 2: Recursos digitais no ensino- 
-aprendizagem de Física 


Cada vez mais tem sido discutida a questão do uso de 
recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem, 
um aspecto que vem aos poucos fazendo parte da reali- 
dade de ensino brasileira. Entretanto, é inegável que ape- 
sar das vantagens que esses recursos podem oferecer, 
alguns professores ainda sentem dificuldade para utilizá- 
-los em sala de aula ou mesmo estimular seu uso em casa, 
seja por falta de familiaridade, dificuldade de acesso ou 
por uma combinação de variados fatores. Esse texto, evi- 
tando se deter a aspectos relacionados as dificuldades de 
acesso e questões de infraestrutura, por mais que essa 
seja muitas vezes uma questão inerente à realidade de 
várias escolas brasileiras, sem, contudo, ignorar esse 
aspecto, enfatiza mais as vantagens pedagógicas da apli- 
Cação desses recursos, buscando diminuir a resistência a 
seu uso e incentivando uma maior aproximação entre pro- 
fessor, aluno, educação e tecnologia, com enfoque espe- 
cial na disciplina de Física, mas sem deixar de apontar tam- 
bém aspectos críticos para os quais é preciso estarmos 
atentos ao lidar com esses recursos. 

Apesar de não haver um rigor muito sério a respeito de 
seus significados, convém fazer a distinção entre três ter- 
mos correntes na linguagem digital voltada ao ensino: con- 
teúdo digital, ferramenta digital e tecnologia digital. Conteú- 
do digital é o correspondente ao conteúdo escolar, mas que 
pode ser disponibilizado na rede, como textos, hipertextos, 
figuras, gráficos, entre outros. Ferramenta digital é o meio 
pelo qualo conteúdo digital é disponibilizado na rede, como, 
por exemplo, filmes, áudios, jogos, animações, simulações, 
hipertextos, sites, redes sociais, fóruns, blogs, etc. Tecno- 


7 Relatório Science and Engineer Indicators (Indicadores de Ciência e En- 
genharia) 2006, da National Science Foundation, 2006. <«www.nsf.gov/ 
statistics/seind06/pdf/c07 .pdf>. Acesso em: 11 mar. 2013. 


logia digital, por sua vez, é o instrumento que permite a 
conexão com essas ferramentas e o respectivo acesso ao 
conteúdo digital, como computadores, tablets, telefones, 


ousas digitais, entre outros, 
A utilização de todos esses rec 


possibilidades pedagógicas. Podem 
ação com o usuário. Animação, por 


fenômeno natural ou outro evento, 
interação com o usuário 


simulações usam linguagens que a 
de com o usuário, que 


mação docente, também ajudam 


no é cada vez mais frequente e facilita a 
entre os agentes do processo didático, além de ampliar as 


sentação dinâmica de um processo qualquer, como 


salvo comandos 
pas da animação). A animação funciona praticamente 
como um filme feito em linguagem 


pode altera 
modificar a dinâmica em curso, Videoaulas não interati- 
vas, dirigidas tanto a alunos do ensino básico quanto à 


ursos digitais no ensi- 
comunicação 


permitir ou não ainte- 
exemplo, é uma repre- 


mas que não admit 
para passar eta- 


computacional. Já as 
dmitem a interativi 
parâmetros e então 


for- 
a compor o conteúdo 


digital voltado ao ensino que pode ser encontrado na rede. 
Grandes universidades, nacionais e internacionais, dispo- 


nibilizam gratuitamente cursos i 


nteiros pela internet. 


Alguns deles são oficiais e atribuem titulação de gradua- 
ção para o aluno: os conhecidos cursos de Ensino a Dis- 
tância (EAD, EaD ou Ead). Universidades públicas e outras 


instituições públicas e privadas 


ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) para divu 


calendários, disponibilizar recursos 
de organizar debates e discussõe 
ou assíncronos para seus alunos. A 
e alunos contam com um acervo e 


ainda se valem dos 
gar 
didáticos digitais, além 
S via fóruns síncronos 
lém disso, professores 
norme de demonstra- 


ções experimentais gravadas em vídeo e disponibilizadas 


de forma gratuita pelos canais da 


rede, além de grandes 


enciclopédias virtuais, dicionários on-line, entre tantos 


outros recursos. 


Pelas linhas acima podemos inferir que, por se tratar de 


ferramentas e meios para o ensino, 
zos dos recursos d 


devemos evitar a noção ilusória de 
ça do recurso digital garantiria m 
aprendizagem. Em contrapartida, 
apropriado tem se 
no em 

Se 
guram 
ampliar as possibilidades didáticas 


por um lado os recursos digi 


igitais são causados, em última análise, 
pelo uso que se faz deles. Com isso queremos dizer que 


mostrado eficiente em melhora 
vários cenários educacionais, 


a aprendizagem efetiva, eles certamente 


as vantagens e prejul- 


que a simples 
elhores resultados d 
o seu uso planejado 


presen- 


e 
e 


oensi- 


tais por si só não asse- 
podem 
para o ensino da Física. 


Isso ocorre por causa de algumas de suas características 


básicas, tais como: o poder de vis 


ualização dinâmica de 


modelos científicos e fenômenos naturais, a interativida- 
de usuário-tecnologia e a comunicação síncrona ou não 


síncrona entre usuários distantes. 


Visualização dinâmica de modelos 
e a interatividade usuário-tecnologia 

Há algumas décadas atrás, quais eram as alternativas 
para representar, por exemplo, a superposição entre duas 


ondas gerando um pad 


rão de interferência em um antepa- 


ro? Desenhar esse fenômeno no velho quadro negro, além 


de ser tarefa quase im 


tava em muito o entendimento subsequente à alteração de 
parâmetros como frequência, comprimento de onda, ampli 


tude, largura da fenda, 


praticável para um não artista, limi- 


meio de propagação e natureza da 


onda. Hoje em dia, anim 


da visualização dinâmica de modelos científicos e da inte- 
ratividade citadas acima, possibi 
guns professores eram capazes de 


antes nem mesmo a 
alcançar. Antes disso, a 
te e que ainda hoje é 


ações e simulações, por intermédio 


itam um entendimento que 


Saída que se mostrava mais eficien 


bastante utilizada para se entender a 


superposição de ondas é representada pela atividade 


experimental da cuba d 
tórios são usados para 
Ainda assim, as variáve 
gramações computac 


e ondas, na qual dois estiletes vibra- 
gerar ondas na superfície da água. 
is que podem ser agregadas as pro- 
ionais por de trás das simulações, 


além de admitirem alterações e interações de forma mais 


dinâmica que a atividade experimental, abrange um 


ro muito maior de poss 
ficação de parâmetros 


quantidade de sites qu 
mações e simulações 


nologia digital é que a 


mesmo os mais otimistas e simpatizantes do uso de 
sos digitais para o ensino de Física. 
Outro argumento a favor dessa característica 


núme- 
ibilidades. Além disso, essa di 
pode ser viabilizada em um tempo 


versi- 


didático, por vezes, inferior àquele gasto com o quadro 
negro ou com a atividade experimental. Atualmente, a 


e disponib 
de alta qua 


lizam gratuitamente ani- 
dade chega a assustar 


recur- 


da tec- 
substituição de imagens estáticas 


por simulações dinâmicas e interativas serve como um 
recurso didático extremamente rico para a visualização de 
processos e objetos físicos abstratos, como campo elé- 
trico, emissão e recepção de ondas eletromagnéticas, entre 


outros. 


tais para o ensino de Fí 


Porém, justamente neste ponto, os recursos digi- 


sica costumam sofrer algumas crí- 


ticas, sobretudo relativas à sua adequação didática para o 
ensino do abstrato. Diferentemente de uma onda na super- 


fície de um líquido, que 


pos, emissão e propagação de ondas eletromagnéticas, 


sua vez, são conceito 


Quando representados por animações e si 
cisam incorporar elementos visuais reconhecíveis, com 


flechas representando 


passar a falsa noção de realidade e concretude para ta 
elementos. Nesses casos, as 
analogias e não guardam uma relação precisa e verdadeir. 
com os objetos que representam. O professor deve tomar 
o cuidado de enfatizar os limites e correspondências da 


representa um ente concreto, cam- 
por 
s e objetos de natureza abstrata. 
mulações, pre- 


vetores ou raios de 


o 
uz, o que pode 
o 


imagens funcionam com 


S 
a 
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analogia, discutindo com o aluno o significado e a razão para 
a escolha de tais imagens. Contudo, em um ambiente vir- 
tual, caso o aluno esteja estudando sozinho, essa corres- 
pondência inapropriada poderá, futuramente, funcionar 
como um entrave para a continuidade do ensino. 


Comunicação síncrona ou não síncrona 
entre usuários 

Caminhando para outro aspecto das tecnologias digitais, 
poderíamos nos questionar sobre com quais agentes do 
ensino os alunos poderiam dialogar antes da ascensão e 
inserção dos recursos digitais no âmbito pedagógico? O 
máximo idealizado para uma relação dialética no ensino era 
conferida pelo relacionamento professor-aluno e aluno-alu- 
no. Sob essa perspectiva, uma vez mais as possibilidades 
comunicativas se ampliaram. Tem se tornado cada vez mais 
frequente, no ensino, o uso de serviços eletrônicos de cor- 
respondência (como e-mails), chats on-line, fóruns de dis- 
cussão, redes sociais e inúmeras outras ferramentas digi- 
tais, tanto públicas quanto privadas, por meio das quais 
profissionais da educação compartilham seu conhecimen- 
to e interagem a distância com estudantes e outros profes- 
sores ao redor do mundo. Contudo, vale destacar a impor- 
tância da escolha crítica e consciente desse tipo de 
interação, uma vez que, de forma geral, não há como veri- 
ficar a qualificação dos profissionais do outro lado da rede. 


Reflexões finais sobre a pertinência da 
inserção dos recursos digitais no ensino 

Caso se aceite como um dos objetivos finais do ensino 
o de preparar estudantes para que se tornem futuros pro- 
fissionais competentes e aprendizes autônomos, existe um 
argumento bastante convincente a favor do uso de tecno- 
logias na escola. Cada vez mais, cientistas e outros profis- 
sionais estão implantando sistemas colaborativos basea- 
dos em conexões via internet. Esse meio de comunicação 
vem ganhando força e importância no mundo profissional, 

O trabalho cooperativo é fundamental para o desenvol- 
vimento da habilidade de resolução de problemas comple- 
xos. Por conseguinte, a aprendizagem colaborativa é um 
passo determinante no sentido de preparar o jovem estu- 
dante para a futura realidade profissional. 
O contraponto desse argumento se situa no fato acei- 
to em educação que diz que, no ensino, diferentemente do 
que se poderia esperar em outras áreas, o “algo a mais" 
pode representar “algo a menos", Ou seja, no caso dos 
recursos digitais, esse “a mais" pode estar na forma de 
sobrecarga de informação, o que atrapalharia o processo 
de conexões de que a aprendizagem carece para se esta- 
belecer, transformando-se, portanto, em “algo a menos”, 

Além disso, o excesso vai na contramão da importân- 
cia atribuída ao empenho próprio, à tentativa e erro, à bus- 
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ca pelo acerto, enfim, ao dispêndio de energia e investimen- 
to de tempo. Essa dificuldade e superação conferem valor 
ao conhecimento construído, contribuindo assim para sua 
permanência duradoura na estrutura cognitiva do aluno, 
Outro medo dos educadores diz respeito à facilidade 
pela qual o aluno se desvia de seu objetivo e se distrai em 
elação às suas metas quando navega na internet. A auto- 
disciplina é qualidade indispensável nessas ocasiões e evi- 
taria a perda de foco, contudo, não há como assegurar que 
o aluno já tenha se apropriado dessa qualidade antes que 
acesse o mundo virtual. Sendo assim, é possível começar 
a elaborar o argumento de que o uso dos recursos digitais 
em ensino deve ser sempre mediado por um profissional 
da educação, que exercerá o papel de orientar, chamar a 
atenção, discutir, enfim, direcionar o rumo da aprendiza- 
gem obtida por intermédio desses recursos. 

Nossa crença é de que a exploração proveitosa de 
recursos tecnológicos conectados à rede exige a mobili- 
zação de habilidades relacionadas à pesquisa que, talvez, 
O jovem estudante ainda não seja capaz de demonstrar. 
Isso porque a infinidade de informações disponíveis deve- 
á ser analisada pelo sujeito que a acessa. Essas informa- 
ções são confiáveis ou não confiáveis, relevantes ou irre- 
evantes, claras ou obscuras, suficientes ou não suficientes? 
Para uma análise como essa, esse sujeito deverá lançar 
mão de habilidades como identificar, selecionar, compa- 
ar, relacionar, enfim, tomar ações e decisões que o capa- 
citem a navegar no “mar” de possibilidades representado 
pela internet, com uma “bússola” que lhe permita seguir 
um caminho seguro, emtermos pedagógicos, até seu des- 
tino final, a aprendizagem. 
Vale terminar dizendo que, apesar do grande poten- 
cial de colaboração e aumento do espectro de possibili- 
dades que os recursos digitais oferecem para o ensino, a 
nosso ver, nada substitui o professor presencial. O pro- 
fessor de sala é aquele que olha para seu aluno à procura 
de indicativos que vão além das possibilidades virtuais de 
interação. Ele fica atento aos sinais de motivação ou indi- 
ferença, de entendimento ou dúvida, de simpatia ou anti- 
patia para, a partir daí, criar vínculos intelectuais e afeti- 
vos por meio dos quais a relação dialógica, essencial à 
aprendizagem, se estabelecerá. De acordo com esse racio- 
cínio percebe-se, especialmente para a fase em que a 
autonomia ainda não aparece como componente da per- 
sonalidade do aprendiz, que o professor presencial repre- 
senta o “porto seguro" que irá sustentar o desenvolvi- 
mento cognitivo do jovem antes que ele alce voo por 
conta própria. Nessa visão, os recursos digitais, a despei- 
to do enorme potencial, devem ser vistos apenas como 
complemento didático, usado sob a orientação e reco- 
mendação do professor, que irá assegurar seu uso a favor 
de um plano maior de ensino e aprendizagem. 


Parte específica 


7. Orientações para o desenvolvimento de cada capítulo 
e resolução dos exercícios 


Apresentação geral das unidades 


A Unidade 1, Eletrostática, se inici 


a com Introdução à 


Eletricidade (capítulo 1), em que apresentamos um breve 
histórico da origem dessa ciência até o 


ra formulação matemática, a 


de 


tenha trabalhado com os volumes ante 
plicitar, com esses títulos, a ideia de campo elétrico como 
torialmente pelo vetor campo 


ex 


um conceito único descrito ve 
elét 
das causas principais da 
conteúdo. Encerramos a 


início de sua primei- 


ei de Coulomb. 


Em seguida apresentamos os capítulos 2, Campo elétri- 
co: descrição vetorial, e 3, Campo elétrico: descrição escalar, 
em que expomos o conceito de campo 


abstração que, ao nosso ver, está ao 


ico (E) e escalarmente pelo poten 


unidade no ca 


capacitores e dielétricos, um conteúdo q 


tuma ser omitido, o que 


evanossos alu 


capacitor, um dos componentes essenc 
pamentos eletrônicos antigos e atuais. 


A Unidade 2, Eletrodinâmica, se ini 


elétrico em um nível 
alcance do aluno que 
iores. Procuramos 


cial elétrico (V), uma 


dificuldade de compreensão desse 


pítulo 4, Capacidade, 
ue, infelizmente, cos- 
nos a desconhecer o 
jais de todos os equi- 


cia com o estudo da 


Corrente elétrica, no capítulo 5, e tem seguimento nos dois 


capítu 


los seguintes, Potência elétrica, resistores e resis- 


tividade, no capítulo 6, e Geradores e circuitos elétricos, no 
capítulo 7. São capítulos de conteúdo 


bastante acessível 


do ponto de vista cognitivo e também mais próximos do 


abor- 


cas aos fótons, completamos essa unidade apresentando a 
sua outra e igualmente extraordinária implicação: a desco- 
berta da existência de ondas eletromagnéticas e do modo de 
gerá-las. Ao final desse capítulo, apresentamos um dos fenô 
menos que provocaram a revisão conceitual da Física clássi- 
ca: o efeito fotoelétrico e a “descoberta” do fóton. 

A Unidade 4, Física moderna, completa este volume. Nela 
apresentamos em três capítulos os dois pilares da revolução 
conceitual da Física ocorrida no início do século passado. No 
primeiro deles, o capítulo 12, Relatividade, apresentamos as 
ideias principais e acessíveis aos nossos alunos das teorias 
da relatividade restrita e geral. Nos dois últimos, apresenta- 
mos a Mecânica ou Física quântica. O assunto se inicia no capí- 
tulo 13, Origens da Física quântica, em que apresentamos 
um histórico dessa nova Física, com a abordagem teórica pos- 
sível ao aluno do Ensino Médio. Por fim, o tema é encerrado 
no capítulo 14, com a mesma abordagem histórico-teórica 
que, além de ser a possível do ponto de vista cognitivo, é cer- 
tamente a mais motivadora, dada a revolução tecnológica tra- 
zida por essa nova compreensão da natureza. 


Conforme exposto acima, nessa primeira unidade, apre- 
sentamos um breve histórico da origem da Eletricidade até 
o início de sua primeira formulação matemática (capítulo 1). 


cotidiano dos alunos, o que certamente torna a sua 


dagem mais significativa e motivador 


A Unidade 3, Eletromagnetismo, começa no 
Campo magnético, e apresenta um 


a. 
capítulo 8, 


breve histórico da des- 


coberta do magnetismo e suas primeiras explicações e ter- 


mina com o estudo da interação entre 
partículas port 


adoras de carga elétrica e 


o campo magnético, 
m movimento e con- 


dutores percorridos por corrente elétrica, o que unificou a Ele- 


tricidade e o 


agnetismo. Esse assunto 


tem continuidade no 


capítulo 9, Campo magnético e corrente elétrica, em que 
complementamos o breve histórico iniciado no capítulo ante- 


rio 
sa 


tores percorridos por corrente elétrica, ret 


SO 


r e apresentamos uma das consequê 
unificação: a geração de campos ma 


b a forma de espiras ou solenoides. Fi 


ncias imediatas des- 
gnéticos por condu- 


íneos ou circulares, 
nalmente, no capitu- 


lo 10, Indução eletromagnética, certamente o conceito mais 


im 
ex 


gia elétrica a 


portante da unidade, sobretudo po 
traordinárias implicações tecnológica 


uma das suas mais 
s:a geração de ener- 


partir da energia cinética d 


e imãs e/ou bobinas 


em movimento. No capítulo 11, Das ondas eletromagnéti- 


Expomos o conceito de campo elétrico em sua descrição 
vetorial e escalar (capítulos 2 e 3). E encerramos a unida- 
de abordando os capacitores e os dielétricos (capítulo 4), 
componentes essenciais de todos os equipamentos ele- 
trônicos do nosso cotidiano. Quanto à Matriz de Referên- 
cia do Enem, nessa unidade foram contemplados: 

Eixos cognitivos: DL, CF, SP e CA 

1. Competências de área: 

: H3; H2 
:H5, H6 


Capítulo 1 — Introdução à Eletricidade 
I. Comentários e sugestões 


Além do breve histórico inicial, esse capítulo tem outras 
referências históricas em quadros no texto e em leituras com- 
plementares neste Manual, É recomendável que o professor 
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comente todas elas. Isso vai ajudar seus alunos a entende- 
rem como as ideias surgem em Física e como alguns concei- 
tos que hoje nos parecem óbvios demoraram séculos para 
amadurecer e ser aceitos pela comunidade científica. 
A ideia da existência de partículas elementares como o 
átomo, que muitas vezes é apresentada como coisa na qual 
o ser humano sempre acreditou, desde os tempos da Gré- 
cia antiga, na verdade custou muito para ser aceita. Como 
comentamos no volume 2, uma natureza composta de ele- 
mentos discretos, pequeninas partículas elementares, 
sempre foi difícil de aceitar porque entre elas não haveria 
nada, só o vácuo. A interação de partículas através do nada 
era — e ainda é — uma ideia que incomoda muito os físicos. 
Por isso, preferia-se o conceito de fluido. Um fluido é 
algo que não deixa espaço para o vazio, preenche tudo, faci- 
litando nossa compreensão e descrição da natureza. Mas, 
infelizmente, a natureza não homologou essa descrição e 
esse conceito não vingou. 
O amadurecimento dessas ideias na mente de nossos 
alunos é uma das melhores contribuições que o estudo 
desse capítulo pode deixar. 

A seguir são feitas observações sobre alguns pontos e 
questões do capítulo. 


1. Partículas elementares e modelo atômico 

Ainda hoje, talvez por influência do ensino de Ciências 
no Ensino Fundamental, o átomo é a partícula elementar 
da natureza, e costuma ser apresentado no seu modelo 
mais antigo e ultrapassado: um núcleo central circundado 
por bolinhas representando elétrons que, quase sempre, 
deixam rastros... Esse capítulo é uma boa oportunidade para 
abandonar essa visão errada e ingênua, por isso apresen- 
tamos na página 14 um esquema moderno do modelo atô- 
mico. É importante, no entanto, deixar claro o que signifi- 
cam esses balõezinhos coloridos, o que está explicado no 
texto, para não substituirmos uma visão ingênua por outra. 

Também nos parece conveniente apresentar o quark aos 
nossos alunos, Postulada há mais de quarenta anos, essa 
partícula tem hoje existência tão comprovada como os elé- 
trons, prótons, nêutrons e o próprio átomo. Todos os tipos de 
quarks previstos teoricamente já foram detectados experi- 
mentalmente, Por isso, os quarks são uma realidade na Físi- 
ca de hoje que o professor não pode ignorar. Não há dificul- 
dade nenhuma em entendê-los como um aprimoramento 
do modelo de partículas. Eles são apenas um passo a mais. 


2. Condutores e isolantes 

É importante evitar a ideia excludente entre conduto- 
res e isolantes que os alunos costumam trazer dos livros 
de Ciências do Ensino Fundamental. Não existe essa sepa- 
ração alternativa. À exceção dos corpos a temperaturas 
próximas do zero absoluto, situação raríssima e artificial, 
todo corpo pode ou não conduzir eletricidade, dependen- 
do da diferença de potencial a que esteja submetido. 
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Afirmações do tipo “madeira é isolante” devem ser evi- 
tadas. Nenhum material ou substância é totalmente isolante 
nem totalmente condutor. Isso é importante até para a segu- 
rança de nossos adolescentes, sobretudo aqueles que moram 
no interior ou na periferia das grandes cidades e, desavisa- 
dos, costumam soltar pipas perto dos fios elétricos. 
É preciso que esses adolescentes saibam que, com ou 
sem cerol — mistura de cola de madeira e vidro moído com 
que se revestem linhas para torná-las cortantes —, as linhas 
das pipas são condutoras para as tensões da maioria das 
redes elétricas, cujos fios, como agravante, não têmreves- 
timento; são sempre nus. 


3. Atrito é contato? 

Ainclusão da eletrização por atrito na eletrização por con- 
tato não é habitual, mas nos parece necessária para que o 
processo de eletrização por atrito seja mais bem compreen- 
dido. Há muita confusão na compreensão desse processo. 
É comum a ideia de que a eletrização por atrito se ori- 
gina da energia fornecida aos corpos nesse processo, o que 
está errado. Como ressaltamos no texto, atritar ou esfre- 
gar é apenas a forma mais eficiente de obter o contato entre 
dois corpos. É esse contato que origina a eletrização. 


4. Geradores eletrostáticos e outros: semelhanças e 
diferenças 

A rigor, a grande diferença entre esses geradores e os 
que vão aparecer mais tarde, como as pilhas e os dínamos, é 
o fluxo dos portadores de carga elétrica. Nos geradores ele- 
trostáticos, eles não podem ser controlados, pois escoam 
de uma só vez. Nos geradores químicos, os portadores de 
carga elétrica vão sendo liberados gradativamente, numa 
reação química que se inicia quando os terminais do gera- 
dor são ligados ao circuito. 

Nos dínamos, os portadores de carga estão no corpo e 
são movimentados por causa do campo eletromagnético 
gerado pelo dínamo no interior desse corpo, num proces- 
so mecânico que pode ser facilmente controlado. 


5. Detectores eletrostáticos e exercícios 
experimentais 

A denominação detectores eletrostáticos não é habi- 
tual, mas nos pareceu a mais conveniente, tendo em vista 
a finalidade desses dispositivos, que é a detecção qualita- 
tiva da eletrização. 

Pêndulos eletrostáticos e eletroscópios não têm apli- 
cações tecnológicas imediatas. A rigor eles têm importân- 
cia apenas histórica, mas são dispositivos valiosos para a 
realização de atividades experimentais que possibilitam a 
compreensão de inúmeros conceitos da eletricidade. Por 
isso, preferimos discuti-los utilizando alguns exercícios 
experimentais, que só aparecem neste capítulo. São ativi- 
dades simples e que podem ser realizadas em sala de aula, 
como comentaremos mais adiante. 


6. Carga ou portador de carga? 

Essa distinção é mais um cuidado conceitual muito impor- 
tante, Como comentamos no quadro “Carga q" ou “ponto 
material de carga q"? da página 25, ninguém diz “uma massa 
detantos quilogramas sofre a ação de uma força", porque mas- 
sa é uma propriedade, não um corpo. Exatamente como a car- 
ga elétrica. Mas não se sabe por que, nesse caso, quase sem- 
pre se dizem coisas do tipo “uma carga elétrica de tantos 
coulombs sofre a ação de uma força" — o que é um erro, por- 
que, como a massa, carga não é corpo, é propriedade. 

Por isso, insistimos em nos referir sempre a partículas, 
pontos materiais ou simplesmente portadores de carga 
elétrica. São esses detalhes — que muitas vezes parecem 
ao professor preciosismos desnecessários — que possibi- 
litam ao aluno a correta compreensão da maioria dos con- 
ceitos em Física. E mostram que o professor também os 
entende adequadamente. 


7. Sinal da carga 

Este é outro aspecto pouco entendido. O sinal da car- 
ga, como comentamos na página 25, não é sinal algébrico, 
é nome. Não há razão para usá-lo como sinal algébrico na 
lei de Coulomb. Mais tarde, ele será utilizado como sinal algé- 
brico no estudo do vetor campo elétrico e do potencial elé- 
trico, porque, nesses casos, adotam-se convenções que 
incorporam esses sinais. 

A distinção entre as cargas poderia ser feita com qual- 
quer outra denominação sugerida nesse quadro, como car- 
ga e anticarga, por exemplo, adotando-se sinal positivo para 
a carga e negativo para a anticarga. 


Il. Exercícios 


1. Comoosnêutrons são eletricamente neutros, basta obter uma 
soma de 3 quarks que resulte em carga totalnula: 2 quarks down 
e 1 quark up. 


2. Não. A altura da pilha de folhas de papel sulfite terá sempre um 
valor múltiplo da espessura de cada folha, isto é, a altura dessa 
pilha é quantizada e a espessura de cadafolha pode ser conside- 
rada como uma altura elementar”, Este fato também ocorre com 
o valor da carga elétrica de um corpo eletrizado — ela é sempre 

um múltiplo da carga do elétron. Dizemos que a carga elétrica é 

quantizada e que a carga do elétron é a carga elementar. 


3. A presença do corpo eletrizado próximo ao pêndulo provoca 
a separação das partículas portadoras de cargas do pêndulo, 
que se torna eletricamente polarizado. Como cargas iguais se 
repelem, as partículas carregadas do pêndulo mais próximas 
do corpo eletrizado terão sempre cargas opostas à carga do 
corpo. Veja a figura: 


CV er 


Por isso, qualquer que seja a carga do corpo eletrizado (C 
o pêndulo (P) será sempre atraído. 


4. Porqueo papelnessa situação é condutor e não retém a car- 
ga adquirida. As partículas de cargas elétricas adquiridas pelo 
papel escoam para a Terra (ou são neutralizadas por particu- 
as de cargas elétricas que vêm da Terra) pelo nosso corpo. 


5. Basta unir as duas placas lateralmente e aproximar delas o 
corpo carregado. Partículas de cargas iguais à do corpo car- 
gado vão ser repelidas e se deslocar para a placa mais dis- 
nte. Nessas condições, basta separar as placas e ambas 


D 


D 


estarão eletricamente carregadas. Veja as figuras: 
o | Ei 
= ++ 


L+ 


| 
+ + 


+++ 


6. a)Sendog, = 20puC=2,0-10-ºCe 
q = 6,0 uC = 6,0:10"*C, da lei de Coulomb temos: 
GG 2,0:1078-6,0-1079 
> 


=5F=90-10º- 
d? 1,0? 


F=k- 


= F= 0,11 N (dois algarismos significativos) 


b) Para d = 0,20 m, o módulo de F passa a ser: 
ja ton) 2,0 - 107º: 6,0 -107º 

= 
d? (0,20)? 


F=k- => F=9,0:10º- 


>F=2,7N 


Observação: Como a distância tornou-se 5 vezes menor 
(1,0: 0,20 = 5), o módulo da força de repulsão tornou-se 
52 vezes maior (2,7 :0,11 = 25). Note que poderíamos ter 
obtido o resultado deste item diretamente, a partir do enun- 
ciado da lei de Coulomb. 


c) Para d = 2,0 m, o módulo de F passa a ser: 


q2 2,0: 1078 - 6,0 107% 
q? > 


F=k- = F=9,0:10º- 
(0,20)? 


= F=0,02/7N 


Observação: Como a distância tornou-se 2 vezes 
maior, a força de repulsão tornou-se 2? vezes menor 
(0,11:0,027 = 4). Note que também poderíamos ter obti- 
do o resultado deste item diretamente, a partir do enuncia- 
do da lei de Coulomb. 


7. Sendo, em módulo, F = 1,2 + 107? N, nas condições iniciais 


temos: 
F=k Hb 1210s k SD 
d? d? 
a) Fazendo d' = £ podemos determinar o novo módulo 
da força (F'): 
F=k- ja ton) SF=k: GI SFP =k- Ga 
(dr)? d 2 d? 
FER 9 
raca qqa 
d’? 
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GG 


d2 
F'=9:12:103=>F'=1,1:10-2N (dois algarismos 
significativos) 


Como k - 


=1,)2-103N, temos: 


b) Paraq; = 0509, q} = 3,0q, € d'= £ o módulo 
de F” passa a ser: 


haa qiq, ee 0,509, * 3,09, 2 
(dr)? d | 
2 

3P=15 k- IP P5415 k dl 
d2 2 
4 

Pref q k 22 
d2 

Como k - — =1,2:10"º N, temos: 


F'=6,0:1,2:10º=F"=7,2:10ºN (dois algarismos 
significativos) 
Vamos calcular o módulo das forças de interação na situação 
da figura a: 


e Entre Ae B: 
Sendo q, = qs = 3,0 uC = 3,0 -107° C e d = 0,30 m, temos: 


.10-6. “1076 
Ras fe CEP nO 3,0-10 3,0-10 
(0,30} 
=> F, = 0,90 N 
Logo, Fas = Fay = 0,90 N. 
e Entre Be C 
Sendo q; = qc = 3,0 pC = 3,0 - 107° C e d = 0,60 m, temos: 
3010703021078 
Fa = k PIE F= 9,0: 10°: 
(0,60)? 
> Fc = 0,23N 


Logo, Fac = Fes = 0,23 N (dois algarismos significativos). 


e Entre Ae C 
Sendo q; = qe = 3,0 pC = 3,0 -107° C 
e 
d= (0,30 + 0,60) m = 0,90 m, temos: 
-10-6 - 3 0 -10-6 
E eos Mde es nes 9,0-10º- 3,0-10 3,0-10 5 
d? (0,90)? 
> Fa = 0,10N 


Logo, Fi = Fea = 0,10 N. 


Representando os vetores Fe eFax Fac e Fra Fic e Fo, pode- 
mos determinar a força resultante sobre cada partícula, Veja 


a figura: 
= A = B = = C = 
Foa + Fa — Fog Fac AR Fac 
e + e > < e o 
qa FB qe qc 


Assim, adotando como positivo o sentido para a direita, o 
módulo da resultante F, exercida sobre a partícula A é: 


F, = Fp, — Fu F, = 0,90 — 0,10 = F, = 0,80 N 
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Da mesma forma, o módulo da resultante F, exercida sobre a 
partícula B é: 
Fa = Fog Fag > Fa = 0,23 — 0,90 > F, = —0,67 N (dois alga- 
rismos significativos) 


E, finalmente, o módulo da resultante F- exercida sobre a par- 
tícula Cé: 
Fe = Fac — Far > Fe = 0,10 — 0,23 => F; = —0,13 N (dois alga- 
ismos significativos) 


O sinal negativo indica o sentido das forças resultantes F, e 
Fa que, nesse caso, de acordo com o referencial adotado, é 
para a esquerda. 


Agora vamos calcular o módulo das forças de interação na 
situação da figura b: 
De início representamos as forças de interação exercidas em 


cada carga. Veja a figura: 


B 
dg Es 
= = A 
AIN l 
S as 1 
pus Rm x Se I 
inte? se ` ! 0,30 m 
F e 
,& E B X So i 
SA h AB Fa NF NA y 
Fa € f } 1 > Fac 
A Ja 0,30m | 0,30m q, C 
1 i 1 
1&------- >'4------- >! 


Em seguida, calculamos as distâncias d4 = dc (hipotenusas 
de triângulos iguais). Da figura e do teorema de Pitágoras, 
temos: 


d, = 0,302 + 0,30? > œ, = 018 > d,s = dẹ- = 0,42 M 


AB” 


Como as cargas e as distâncias são iguais, da lei de Coulomb 
podemos afirmar que os módulos de Fg, Fga Foc € Fog são iguais; 
vamos chamá-los de F. Sendo 


qa = qs = qc = 3,0 uC = 3,0 - 107° C e dig = dec = 0,42 m, da 


lei de Coulomb temos: 


30710703051075 

: > 
(0,42)? 
=F=0,45N 
Determinamos agora os módulos de F,- e Fey vamos chamá- 
-los de F’. Sendo q, = qc = 3,0 uC = 3,0 -107° C e dac = 0,60 
m, da lei de Coulomb temos: 
30:10. 3,0-1078 

si =F'=90-10º- > 
d 0,60)? 
= F = 0,23 N (dois algarismos significativos) 


F=k- 


Finalmente, obtemos os módulos das resultantes: 


e para F, e Fa resultantes de duas forças de módulos F e F’ 
que formam entre si um ângulo de 135º, da expressão da 
resultante de duas forças concorrentes, temos: 


F? = F? = P + F”? + 2FF' cos 135° > 
>F? = F = 0,45? + 0,23? + 2 : 0,45 : 0,23(—0,71) => 
> F? = F2 = 0,20 + 0,053 — 0,15 > F, = F- = 0,32 N 


e para F, resultante de duas forças de módulo F que formam 
entre si um ângulo de 90°, do teorema de Pitágoras, temos: 
F2 = P + P > F2 = 0,45? + 0,45? => F, = 0,64 N 


Como as partículas têm cargas de mesmo valor, 

qı = Q = Q = q, = 2,0 uC = 2,0 - 107°C, e a distância entre 
1e2,2e3,3e4e1e4éamesma,o módulo das forças de 
interação F,, e F», (entre as partículas 1 e 2), F, e Fa, (entre 
as partículas 2 e 3), Fi, e F,, (entre as partículas 3 e 4) e F,,e 
Fa (entre as partículas 1 e 4) é o mesmo, F'. Assim, temos: 


F=k- Ga >F =90-10°- 2,0 -1076 - 2,0 -10-6 
q? (0,30)? 
= F'=0,40N 


Como as partículas têm cargas de mesmo valor, 
qı = q, = q;= q, = 2,0 pC = 2,0 - 107°C, e a distância entre 
1e3e2e4éamesma, o módulo das forças de interação F4, 
e F, (entre as partículas 1 e 3) e F», € F,, (entre as partículas 
2 e 4) é o mesmo, F”. A distância d, comprimento da diagonal 
do quadrado, pode ser calculada usando o teorema de Pitá- 
goras: 


dº = (0,30} + (0,30} > d = 0,18 => d = 0,42 m (dois alga- 
rismos significativos) 


Assim, temos: 


. hh 


P'=k sF'=90-10º..210:1078:2,0-1008 
o 


(0,42)? 


=> PF =0,20N 

Representando os vetores Fo e Fa Po e Es Fa e Fa Fa e Fa 
F e Faq F», € Faz, podemos determinar a força resultante sobre 
cada partícula. Podemos afirmar, por simetria, que a configu- 
ação das forças em cada partícula éa mesma, por isso repre- 
sentamos na figura apenas as forças sobre a partícula 1. Logo, 
o módulo da força resultante em uma das partículas é igual ao 


módulo da força resultante em qualquer partícula. 


a pa9rtícula 1, podemos decompor a força Es que forma 45º 
coma horizontal: 
Temos, então: 
Rax = 64: cos 45° > 6,,=0,20:0,71>F,,,= 0,14N(dois 
algarismos significativos) 


Ray = fg sen 45° > F, = 0,20 - 0,71 = F, = 0,14 N (dois 
algarismos significativos) 


O módulo da resultante dos vetores no eixo x será: 
F, = R, — Ra, > A = 0,40 — 0,14 = F, = 0,26 N (dois alga- 
rismos significativos); orientado para a esquerda. 


E no eixo y será: 


F, = Fa + Ry >F, = 0,40 + 0,14 = F, = 0,54 N (dois alga- 


rismos significativos); orientado para baixo. 


O módulo do vetor resultante pode ser calculado pelo teore- 
ma de Pitágoras (veja a figura): 


R= F+ P> F}= 0,26? + 0,54 > F= 0,36 = F; = 0,60N 


10.a) Na figura estão representadas as forças exercidas nas 
esferas Ae B: 


0,30 m 


As forças exercidas sobre a esfera A são T, tração no fio, 
P, peso da esfera A, CF força de atração elétrica exerci- 
da pela esfera B sobre a esfera A, ambas de mesma carga 
q, mas de sinal oposto; vamos chamar de F o módulo da 
força F,, entre as esferas. 


Sendo m = 2,0 : 1074kg e g= 10 m/s?, o peso P da esfe- 
ra A tem módulo P = 2,0 - 107? N. Como o sistema está 
em equilíbrio, a resultante das forças exercidas em cada 
esfera deve ser nula; portanto, o somatório dos módulos 
dos componentes em cada eixo também é nulo: 


ZF =0e3F=0 

Portanto: 
T;—F=05T:c0s53º-F=0>5F=T-0,60 O 
T,—-P=0>5T:sen53º-20:10º=0= 

=> 7:0,80=2,0:10º=>7=25-10ºN (D 
Substituindo o valor de Tna expressão (1), obtemos o valor 


de F: 
F=25:10"-0,60=>F=1,5:10N 


b) Sendo q = q = qe d = 0,30 m, da lei de Coulomb temos: 


2 
F=k: 0 515.102=90-10º.—4 
q? (0,30)? 
>q? = 1,5 107“ > q = 1,2 : 1077 C (dois algarismos 


> 


significativos) 
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II. Atividade prática 


Fenômenos elementares da Eletrostática 


Essas são atividades simples, de custo muito baixo e 
que funcionam muito bem. Não deixe de fazê-las. Talvez o 
mais difícil seja eletrizar o canudo, mas um pouco de treino 
e sensibilidade resolvem o problema. 

Além dessa dificuldade, às vezes aparecem problemas d 


MD 


isolamento desses dispositivos com a Terra. Não se esqueça 
de que, em Eletrostática, só os plásticos são isolantes confiá- 


veis. Até mesmo bastões de vidro — teoricamente um mate- 


rial isolante mesmo para altas tensões — conduzem eletrici- 
dade através de sua superfície, pois ela absorve a umidade e 


a poeira do ar, que, em geral, são boas condutoras. 


IV. Leituras complementares 

O boxe A Física moderna e o rastro das partículas 
elementares apresenta um texto de atualização para o 
professor que procura familiarizá-lo com a pesquisa em 
física de partículas, mostrando o primeiro dispositivo 
criado pelos fisicos para detectá-las — a câmara de 
nuvem — e o processo de análise dos rastros dessas par- 
tículas por meio dela detectados. Apresentamos a seguir 
o texto A explicação atual da eletricidade, que mostra 
um breve histórico dessas explicações, desde a hipóte- 
se do fluido elétrico, predominante no século XIX, até as 
pesquisas de Thomson e Rutherford, que deram origem 
a explicação atual. Por fim, apresentamos a biografia de 
Joseph Priestley, que teve importante contribuição para 
a formação da lei de Coulomb. 


A Física moderna e o rastro das partículas elementares 


Partículas elementares não são visíveis diretamente, até porque, por serem extremamente pequenas, interagem 
com as radiações ou fótons que podem detectá-las (vamos tratar desses assuntos nos capítulos finais, sobre Física 
moderna). Por isso elas são detectadas indiretamente — o primeiro instrumento capaz de fazer isso foram as câmaras 
de nuvem, inventadas no final da década de 1920 e utilizadas até a década de 1980. Veja as fotos abaixo: 


School of Physics and Astronomy/University 
of Minnesota, Minneapolis. 


Figura a Figura b 


Acesso em: 18 nov. 2009. 


-org/projects/astrophysproj.shtml>. 


Brookhaven National Laboratory, Upton/Arquivo da editora 
Fonte: <www. sci 


Figura c 


(a) Uma câmara de nuvem para atividades didáticas; (b) estrutura da câmara de nuvem de 2 m que funcionou de 1959 a 1974 
no Laboratório Nacional de Brookhaven (não é possível vê-la isoladamente), no estado de Nova York, Estados Unidos; (c) 


fotografia de rastros de partículas em uma câmara de nuvem. 


O princípio de funcionamento da câmara de nuvem (a), utilizada para demonstrações em sala de aula, e da câma- 
ra de grandes laboratórios (b) é o mesmo: em um recipiente fechado, com uma janela transparente no topo, cria-se 
uma atmosfera supersaturada de vapor de álcool, por exemplo. Depois, faz-se atravessar por essa nuvem as partícu- 
las que se pretende estudar, em determinadas condições — interagindo com determinados campos eletromagnéticos 


ou provocando colisões e observando o que delas resulta. 


Os resultados obtidos a partir dessas interações aparecem na forma de rastros, que são fotografados e estudados 
posteriormente como aqueles que aparecem na figura c. Esses rastros nos permitem estudar o comportamento das 
partículas do mundo subatômico. Com base nesse estudo, os físicos concluíram que a realidade do mundo subatômi- 
co é bem diferente da que estamos acostumados a observar, sobretudo quando ocorrem colisões. Nele, além de serem 
comuns as colisões elásticas, que não existem na nossa experiência cotidiana, as colisões inelásticas não apresentam 
apenas perda de energia cinética — há colisões inelásticas em que a energia cinética aumenta! Isso ocorre quando a 
colisão provoca a conversão da massa de repouso de uma ou mais partículas em energia cinética. Por essa razão, em 
muitas colisões, partículas incidentes desaparecem e novas partículas aparecem, como se viessem do nada. 
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A explicação atual da eletricidade 


Até o século XIX, predominavam os fluidos nas expli- 
cações da Física. Havia o fluido calórico, o fluido elétrico, 
o fluido magnético e um fluido “miraculoso” que permea- 
va todo o Universo — o éter. A ideia do átomo, ou de par- 
tículas isoladas que se agrupam para formar a matéria, 
embora muito antiga, sempre sofreu forte rejeição, por- 
que entre os átomos deveria existir o vazio. Ainda hoje, é 
muito difícil aceitar que substâncias sólidas, rígidas, sejam 
constituídas, em sua maior parte, de grandes vazios. 

A primeira comprovação de que esses grandes 
vazios de fato existem surgiu das experiências lidera- 
das pelo físico neozelandês Ernest Rutherford (1871- 
-1937), realizadas entre 1909 e 1911. Bombardeando uma 
fina lâmina de ouro com partículas alfa, oriundas de 
uma fonte radioativa, sua equipe chegou à surpreen- 
dente conclusão de que a maioria dessas partículas 
atravessava a lâmina sem encontrar nenhum obstácu- 
lo (veja a figura). Porém, algumas delas, cerca de uma 
em cada 8 mil, eram desviadas de forma intensíssima, 
o que sugeria que a matéria estava concentrada em 
pequenos núcleos localizados no meio desses grandes 
espaços vazios. 


partículas partículas não (ou pouco) 


defletidas 


anteparo 
fluorescente 


defletidas 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


partículas 


fonte radioativa defletidas 


(partículas alfa) 


Representação esquemática da experiência de Rutherford. 


Joseph Priestley 


Antes de Rutherford, o físico inglês J. J. Thomson (1856- 
-1940), seu professor em Cambridge, e o físico francês Jean 
Perrin (1870-1942) haviam descoberto que os raios cató- 
dicos — feixes luminosos originários de filamentos metá- 
licos aquecidos, contidos em tubos com ar rarefeito — 
eram, na verdade, feixes de partículas eletricamente 
negativas, os elétrons. Essas descobertas experimentais, 
entre outras, não só consolidaram a ideia do átomo, como 
permitiram, ainda, uma explicação mais consistente da 
eletricidade, considerada propriedade de algumas partí- 
culas elementares, que foi denominada carga elétrica. Essa 
explicação, no entanto, foi se tornando muito complica- 
da à medida que foram sendo detectadas inúmeras par- 
tículas elementares. 

Em 1964, os físicos Murray Gell-Mann (1929-) e 
George Zweig (1937-) postularam a existência de novas 
partículas elementares, os quarks — seis pares de par- 
tículas, cuja existência já foi detectada experimental- 
mente. Os quarks têm cargas elétricas positivas ou 


: Ê E 1 2 
negativas, com valores iguais a = ou E da carga e do 


elétron. Dessa forma, foi possível simplificar a teoria 


atômica, tornando-a mais aceitável, pois a maioria das 
partículas consideradas elementares é, na verdade, for- 
mada de quarks. Ainda se admite que o átomo tenha 
um núcleo onde existam prótons e nêutrons e, ao redor, 
os elétrons. Os elétrons continuam a ser partículas ele- 
mentares, mas os prótons e nêutrons não — são com- 
postos de quarks. O próton, por exemplo, é composto 
de dois quarks up e um quark down (up e down são dois 
dos seis pares de tipos de quark), enquanto o nêutron 
é composto de dois quarks down e um quark up. 

Embora o valor das cargas elétricas dos quarks corres- 
ponda a frações da carga do elétron, a carga elétrica ele- 
mentar continua sendo a carga do elétron. Isso porque os 
quarks nunca aparecem isoladamente, mas sempre em 
grupos de dois ou três, compondo outras partículas cuja 
carga elétrica é nula ou igual à carga do elétron. 


Joseph Priestley. Gravura de Franz- 
-Josef Leopold (1783-1832). 


Joseph Priestley (1733-1804), qui- 
mico e físico inglês, notabilizou-se 
pela descoberta de inúmeros gases, 
incluindo o oxigênio. Órfão, teve uma 
infância pobre, tornando-se pastor 
unionista (o unionismo é uma dou- 
trina que prega a união de todas as 
igrejas cristãs), e tinha ideais radicais 
tanto em religião como em política. 

Escreveu sobre os mais variados 
assuntos, religiosos, científicos e 
políticos, e conhecia pelo menos 
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nove idiomas. Era um cientista ama- 
dor, experimental, e seu interesse 
pela eletricidade surgiu de um 
encontro com Benjamin Franklin, em 
Londres, em 1766. 

Franklin pediu a Priestley que refi- 
zesse uma experiência que o deixara 
muito intrigado: um pêndulo eletros- 
tático era atraído por um recipiente 
fechado carregado quando aproxima- 
do pelo lado de fora, mas, colocado 
dentro do recipiente, nada acontecia. 
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Priestley não só comprovou a 
observação de Franklin como lem- 
brou-se de que, teoricamente, esse 
fenômeno ocorria também com as 
forças gravitacionais. De acordo com 
a teoria gravitacional de Newton, se 
um corpo fosse colocado dentro de 
um planeta oco, não sofreria atração 


cluiu, com notável percepção, que a 
interação entre corpos devida às suas 
cargas elétricas deveria ser seme- 
lhante à interação devida às suas 
massas. Se a natureza tivesse um 
comportamento único ou uniforme, 
a intensidade da força elétrica deve- 
ria obedecer a uma regra semelhan- 
te à intensidade da força gravitacio- 


nal, ou seja, deveria ser inversa- 
mente proporcional ao quadrado da 
distância entre os corpos. 

É bem provável que a preocupa- 
ção com a unificação religiosa tenha 
levado Priestley a ser um dos pionei- 
ros em pensar a Física de forma uni- 
ficada, uma das preocupações domi- 
nantes na Física moderna. 


gravitacional alguma. Priestley con- 


Capítulo 2 - Campo elétrico: 
descrição vetorial 


I. Comentários e sugestões 

Esse capítulo aborda um conceito abstrato, difícil e geral- 
mente mal compreendido, mas essencial para o estudo d 
Física e, em particular, da Eletricidade. Uma das razões qu 
fazem os alunos não entenderem bem esse conceito é o us 


tanto por professores como por textos didáticos da mesm 
expressão, campo elétrico, para significar coisas diferentes. 

Se em uma região do espaço ocorrem ações ouintera 
ções elétricas, dizemos que nela existe um campo elétri- 
co, que pode ser caracterizado ou descrito por uma gran- 
deza física chamada vetor campo elétrico. Essa distinção, 
marcada pelo uso da palavra vetor, vai ajudar os alunos a 
compreender melhor esse conceito e essa grandeza. Mas 
essa não é a única descrição possível, o campo elétrico pode 
ser caracterizado ou descrito também por uma grandeza 
escalar, o potencial elétrico. Por essa razão optamos por 


apresentar essas duas grandezas, para tornar evidente que 
ambas têm a mesma função: a descrição matemática de 
um campo elétrico. 


1. Campo e ação a distância 

É interessante destacar a ideia da criação de um con- 
ceito para explicar algo inexplicável. A ideia de campo por si 
só não resolveu o problema da ação a distância, porque não 
explica como o campo se propaga ou como uma região do 
espaço “avisa” as partículas carregadas que nela são colo- 
cadas de que ali existe um campo elétrico. Mas deu aos físi- 
cos um instrumento de trabalho que lhes permite avançar 
na compreensão desse fenômeno. 


2. Vetor campo elétrico 
nsistimos nessa denominação e esperamos que o pro- 
fessor a adote, mesmo que para ele, professor, a confusão 
entre os conceitos de campo elétrico e vetor campo elétri- 
co não exista. Temos certeza de que para o aluno essa con- 
fusão vai existir e ela é muito prejudicial à compreensão dos 
dois conceitos, já naturalmente difícil, por serem eles mui- 
to abstratos. 
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S. Linhas de força 

O conceito de linhas de força surgiu praticamente com 
o de campo elétrico. Elas materializam a ação do campo 
numa região do espaço, mas são abstrações e como tal 
devem ser apresentadas. 


4. Fluxo e lei de Gauss 

O conceito de fluxo do campo elétrico é de difícil aplica- 
ção, mas sua compreensão não é muito difícil. Ele é essen- 
cialtambém para a compreensão futura do conceito de flu- 
xo do campo magnético. Optamos por apresentar uma 
abordagem introdutória na leitura complementar A lei de 
Gauss e o campo gerado por uma placa condutora carre- 
gada infinita, na página 359 deste Manual. 

Se o professor tiver tempo e julgar que seus alunos 
poderão acompanhar essa explicação, sugerimos que apre- 
sente o texto em sala de aula. 


5. Existe ponto na superfície? 

A ideia de superfície como uma região perfeitamen- 
te definida, como num conceito geométrico, não corres- 
ponde à realidade, o que já discutimos, em parte, no estu- 
do do atrito, no volume 1. Por isso, fizemos questão de 
abordar essa ideia novamente no exercício resolvido 5, 
em que se pede o valor do vetor campo num ponto da 
superfície, 

Não há dificuldade em calcular esse valor utilizando ale 
de Gauss. O problema é que a lei de Gauss é uma lei mate- 
mática, e a superfície, como a Matemática a entende, não 
existe na natureza. Portanto, não pode existir um ponto 
localizado na superfície de um condutor. 
Essa é a razão de não adotarmos a expressão do 
vetor campo elétrico na superfície de um condutor, como 
comentamos na observação desse exercício, na página 
42. É importante que o professor e seus alunos enten- 
dam que uma expressão matemática, mesmo funda- 
mentada em conceitos físicos, só tem sentido se aplica- 
da a algo que tenha existência física. A Física descreve 
natureza — não tem sentido aplicá-la a coisas que nã 
existem na natureza. 


job) 


O) 


Il. Exercícios 


1. 


a) 


Da definição de potencial elétrico em um ponto P de um 


E Pep 


campo elétrico, V, = E sendog=2,0-10 “Ce 


Epop = 5,0: 107?) temos: 
“1074 
O O ps deoy 
2,0 -1078 


Da definição do módulo do vetor campo elétrico em um 
ponto P de um campo elétrico, sendo F, = 10 N o módu- 
lo da força exercida sobre a partícula, temos: 
E ar Ep e 10 == 6 

p >E, >E, = 5,0 -10° N/C 

q 2,0 -107° 

O sentido de E, é o mesmo da força exercida sobre a par- 
tícula, pois a partícula tem carga elétrica positiva: horizon- 
tal direita. 
Sendo V, = 250 V o potencial elétrico nesse ponto, e 
q= 6,0 : 107° C, da definição de energia potencial elétri- 
ca temos: 
Epp = q" Vp> Epe = 6,0-108- 250 > E, = 1,5 -1073 
Sendo E, = 5,0 - 10º N/C, da definição do módulo do vetor 
campo elétrico, temos: 


F= q: E= F, = 6,0 - 107°- 5,0 -10° >F, = 30N 
Como a partícula tem carga positiva, a direção e sentido 
da força são os mesmo do vetor campo elétrico. 


Sendo Q = 3,0 pC = 3,0 - 10%% C, a carga geradora do 
campo, o módulo do vetor campo elétrico no ponto B, à 
distância d, = 30 cm = 3,0 : 1071 m, é dado pela expres- 


Q 


2 


sãoE=k: : 
3.0 -107° 
(3,0 -1071)2 


A direção é radial, com centro em Ae, como a carga é posi- 


E,=9,0-10º- => E,=3,0-105N/C 


tiva, o sentido é de afastamento. Veja a figura: 


Sendo Q = 3,0 C = 3,0 : 107° C a carga geradora do cam- 
po elétrico e E; = 2,5 - 10° N/C o módulo do vetor cam- 
po elétrico no ponto C, a distância d. pode ser obtida pela 


expressão E- = k- + 


dE kO d= 9,0 - 10° - 3,0: 107° 
E. 2,5 + 10º 


> d; = 3,3 m (dois algarismos significativos) 


Sendo Q,=2,0:10ºCe Q,=5,0-10-ºCas cargas das 
partículas geradoras do campo em 1, o vetor campo elé- 
trico resultante no ponto 1 é a soma vetorial do vetor È, 
à distância d,, = 10 cm = 1,0: 1071 m da partícula de carga 
Q, como vetor Es àdistância d,,=30cm=3,0-10"imda 
partícula de carga Q,. Veja a figura. 


E1 E = 2 + 3 
«—— + + + 1 
i 2, Os 
ne E > 
10 cm 20 cm i 


Determinando o módulo de cada vetor pela expressão 


Q 


E = k: — temos: 
d? 


2,0 -10-6 
Ens EE a E a 
(cha)? (1,0 -10) 
> E =1,8:105N/C 
. -—6 
Eg=k 2 >F = 9,0 -10° ae 


> Es = 5,0 : 105 N/C 


Como se vê na figura, o sentido do vetor È, é horizontal 
para a direita (Q, é negativa), enquanto o sentido do vetor 
Ee é horizontal para a esquerda (Q, é positiva). Logo, ado- 
tando como positivo o sentido horizontal para a direita, o 
módulo do vetor resultante E, é: 


E =E,- E, > E=1,8:10º-50:-10'> 
> E,=1,8-10º-0,50-10º>E,=1,3:109N/C 


Portanto, o vetor campo elétrico E tem direção horizontal, 
sentido orientado para a direita e módulo E, = 1,3+10ºN/C. 


O vetor campo elétrico resultando E no ponto 2 é soma 
vetorial do vetor È, , devido à partícula de carga Q, à dis- 
tância d,, = 10 cm = 1,0 - 1071 m, como vetor Ea devi- 
do à partícula de carga Q, a distância 
d = 10cm=1,0-10im. Veja figura: 


Determinando o módulo de cada vetor dado, pela expres- 


sãoF=k- 2 temos: 
d2 


r —6 
E,=k: Qa >6,= 90-109. 20 10° 
(cha)? (1,0 . 10-)2 
> E = 1,8:10ºN/C 
E =h 
E and >E, =9,0:10°: 2010 
(cho) (10 E 1071)? 


> E = 4,5- 10° N/C 


Como se vê na figura, os vetores É, eÉs têm mesma dire- 
ção e sentido: horizontal para a esquerda. Logo, de acor- 
do com o referencial adotado, o módulo e o sinal do vetor 
resultante É são: 


E, bi Esa 
=E, = —6,3 -10° N/C 


Ep =E = -—1,8: 106 — 4,5 -10° = 


Portanto, o vetor campo elétrico E tem direção horizon- 
tal, sentido orientado para a esquerda e o módulo 
E,=6,3:10ºN/C, 


O vetor campo elétrico resultante E no ponto 3 é a soma 
vetorial do vetor É, à distância d}, = 30cm = 3,0-10-im, 
da partícula de carga Q, com o vetor Es a distância 
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dg = 10 cm = 1,0 : 1071 m, da partícula de carga Q. Veja 
afigura: 


1 — 2 + En3 E 
| + + + — 
0, KA l 
re >< > 
i 20 cm 10cm ; 
r€ E 
i 30 cm ' 


Determinando o módulo de cada vetor, dado pela expres- 


sãoF=k- Ee temos: 


2,0 -10-5 
Ea =k: Qa >E, = 9,0: 10°. -1 > 
(dya)? (3,0 É 1071} 
> E, = 2,0 - 105N/C 
5,0 -1076 
E= k: Qs >E, = 9,0 -10 -= > 
(dg)? (1,0 i 107P 


=> Eş = 4,5 -106 N/C 
Como se vê na figura, o vetor Es é horizontal para a 


esquerda, enquanto E,, é horizontal para a direita. Logo, 
de acordo com o referencial adotado, o módulo e o sinal do 


vetor resultante E, são: 
E,=-EntE,>E,=-2,0:105+4,5:108= 
=> E, = —0,20 : 10° + 4,5 - 10° > E, = 4,3 - 10° N/C 


Portanto, o vetor campo elétrico E, tem direção horizontal, 
sentido orientado para a direita e módulo E, = 4,3 + 10° N/C. 


No ponto B: 
O vetor campo elétrico resultante E, no ponto Bé a soma 
vetorial do vetor Em a distância 

ds, = 30 cm = 3,0: 10"! m, devido à partícula de carga 


Q, como vetor Ex a distância de= 30cm = 3,0 :-107tm, 
devido à partícula de carga Q+ Veja a figura abaixo. 


Determinando o módulo de cada vetor, dado pela expres- 
sãoE =k: O remos: 

d2 
Qa 3,0 -10-8 


> E, 9,0:10º- 
(das)? ea (3,0 y 102 


Ep =k 
> E = 3,0 -103 N/C 


” =p 
Peak Oasp engge rg aS 
la (30-10 


= Ep = 4,0 -10°N/C 


Como se vê na figura, os vetores E,, € Ege São perpen- 
diculares entre si e podemos aplicar o teorema de Pitá- 
goras para determinar o módulo de vetor resultante E,. 
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Assim, temos: 
E2 = E2, + E > E2 = (3,0107) + (40-103 > 
>F} = 25-106 > E= 4/2510 > E= 5,0 :103N/C 


No ponto D: 

O vetor campo elétrico resultante È no ponto D é a soma 
vetorial do vetor Em à distância dpc = 30cm=3,0-10-im, 
devido à partícula de carga Q,, com o vetor Ex a distância 
dpc = 30 cm = 3,0: 1071 m, devido à partícula de carga Qe. 
Veja a figura abaixo. 


Podemos concluir, por simetria, que Ep, = Epa € Epc = Ege 
Logo Ep, = 3,0+10ºN/Ce Epc = 4,0-10ºN/€. 


Como se vê na figura, os vetores Eu e Ex têm configuração 
semelhante à dos vetores Éa e Be Logo, por analogia, o módu- 
lo do vetor campo elétrico resultante È é Ep = 5,0 -10° N/C. 


No ponto O: 
A diagonal do quadrado pode ser calculada usando o teore- 
ma de Pitágoras: 


qœ? = 30? + 30° > @ = 1800 >d=4/1800 > 


>d=42m=>d= 42.10m 


O vetor campo elétrico resultante È no ponto O é a soma 
vetorial do vetor Éa a distância dy, = 2,1: 107: m, devido à 
partícula de carga Q,, com o vetor Ba a distância 

doc = 2,1 +10" m, devido à partícula de carga Qe Veja a 
figura abaixo. 


o, B 
Q 
N 
D O, 


c 


Determinando o módulo de cada vetor, dado pela expressão 


E= k8, temos: 
d2 


. —8 
Em k: Qa oaa eA p 
(doa)? (21:10)? 
=E, =6,1-103N/C 
n =8 
Eoc =K Qc => Eoc = 9,0 - 10° oO 
(doc)? (2,1: 1071)? 


> Ec = 8,2 : 10° N/C 


Como se vê na figura, os vetores [a e Esctêm a mesma dire- b) Quando O = d < r, temos pontos internos; logo, E = 0. 


ção e sentido. Logo, o módulo do vetor campo elétrico resul- Quando d = r, o módulo do campo elétrico é positivo e vai 
tante E, é dado por: diminuindo seu valor com o inverso da distância ao qua- 
drado à medida que se aumenta a distância d. 
E, = Em + Eoc > Eo = 6,1 : 10? + 8,2 -10° => 
A E (10° N/C) 
=E, = 1,4: 104N/C 
8,0 1 


Se uma das partículas tem carga maior que a outra, as figuras 
às quais a questão se refere deixam de ser simétricas, tornan- 
do-se tanto mais “deformadas” quanto maior for a diferença 
entre os valores das cargas elétricas. Dois esboços possíveis 


para Q, > Q, são apresentados nas figuras a seguir. 


d (107m) 
> 


' 0 

! 8. a) A partícula está inserida em dois campos de força: 

i * o campo gravitacional da Terra, suposto uniforme, repre- 
sentado pelo vetor g, constante, orientado verticalmen- 
' 0, te para baixo, cujo módulo é g = 10 N/kg. Esse campo 
exerce sobre a partícula o peso P também orientado ver- 
ticalmente para baixo, devido à massa (m = 2,0 : 107° kg) 
dessa partícula. O módulo do peso é: 

| P=mg O 


o campo elétrico resultante gerado pelas placas carre- 


Q. 
gadas, suposto uniforme, representado pelo vetor cam- 
po elétrico E, constante, orientado verticalmente para 
baixo, que exerce sobre a partícula a força elétrica F. 
Como a carga (q = 6 : 10º C) da partícula é negativa, 
essaforça é orientada verticalmente para cima. O módu- 
< 


lo da força elétrica é: 


+ >- 
N i F= 0 
Como a partícula está em equilíbrio, é fácil concluir que o 


módulo da força elétrica Fé igual ao módulo do peso P. 
Veja a figura. 


Em cima, com cargas de mesmo sinal; embaixo com cargas de F a 
sinais opostos; a linha tracejada vertical foi desenhada para P 5, FE 
evidenciar a assimetria da figura. p 


Não. Como as linhas de força são tangentes ao vetor campo elé- 
trico em cada ponto, se duas linhas se cruzassem, haveria dois 
vetores campo elétrico diferentes no ponto de cruzamento, o 
que é impossível. Cada ponto de um campo elétrico é caracte- Logo, podemos escrever: 
rizado por um único vetor campo elétrico, mesmo porque, se F-PO 
houvesse mais, eles admitiriam um vetor resultante único, 

Substituindo (D e (D em (1), temos: 


mg SE 2,0 -1075-10 


a) Como o raio do condutor é r = 12 cm, o ponto A, localiza- 


E=mg>E 
do à d, = 6,0 cm do centro do condutor, é um ponto inter- q g q 6,0 -1078 
no: logo, E, = 0. = E = 33 N/C (dois algarismos significativos) 
Para o ponto B, como ds > r, o ponto é externo. Vale a b) Sendo as placas infinitas, cada uma gera um campo ver- 
expressão do módulo de E, E = k- s admitindo que a car- tical cujo módulo é E= s Como as cargas elétricas das 
d Eo 
ga (Q = 8,0 uC = 8,0 - 1076 C) esteja concentrada no cen- placas são de sinais contrários, esses campos têm o mes- 


ito do conditor. mo sentido. Veja a figura: 


Portanto, sendo d = 30 cm = 3,0-10-!m, temos: F+LrL+H+rH++rH++H+Aa 


Q 8,0 -107° 
E=k:>5E,=90:10º.—>— > 
Re o qe Ca (3,0 -10-2 IE 
> E,=8,0:10ºN/C; orientado radialmente para fora do E, E, 
condutor. 
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Logo, como a densidade superficial de cargas é a mesma, 
o módulo do vetor campo elétrico resultante é: 


E-E+EbSE=-L + l >6= 2 0 
Eo Eo Eo 
Sendo E} = 33 N/C e £, = 8,9 - 107? C/N - m?, temos: 
3=— 7 0 50=33:89:102> 
8,9 107”? 


>00 = 2,9 - 1071 C/m? (dois algarismos significativos) 


| 


II. Atividade prática 
Linhas de força do campo elétrico 

Trata-se de uma atividade muito simples que dá pros- 
seguimento às atividades realizadas no capítulo anterior, 
com resultado muito convincente. Neste caso, a seta vista 
de cima dá uma boa visão da configuração do campo elé- 
trico gerado por uma partícula carregada, pois o canudo vis- 
to de cima é um pequeno círculo, o que facilita essa analo- 
gia. É importante que no “rastreamento” do campo elétrico 


Faraday e o conceito de campo 


se contorne o canudo devagar e com cuidado para que a 
seta não oscile nem encoste no canudo, 


IV. Leituras complementares 


O texto Faraday eo conceito de campo é bastante pro- 
veitoso do ponto de vista da contextualização histórica, pois 
destaca para o aluno o papel que Michael Faraday, um dos 
mais importantes cientistas da História, já citado no capí- 
tulo 1, teve no desenvolvimento do conceito de campo; 
pode ser apresentado logo no início do capítulo. 

A leitura Alessandro Volta contextualiza a menção a 
esse importante físico italiano na apresentação da unida- 
de de medida volt, que o homenageia. Esse texto também 
pode ser apresentado aos alunos no início capítulo 7, duran- 
te o estudo da pilha de Volta, 

Ao trabalhar o tópico 6 (Campo de uma placa uniforme- 
mente carregada), pode-se explorar com os alunos a leitu- 
ra A lei de Gauss e o campo gerado por uma placa conduto- 
ra carregada infinita. Como destacamos nos comentários 
do capítulo, o conceito de fluxo do campo elétrico é de difícil 
aplicação, mas sua compreensão não é muito difícil. Ele é 
essencial para a compreensão do conceito de fluxo do cam- 
po magnético. Esse texto apresenta uma abordagem intro- 
dutória desse assunto. Se o professor tiver tempo e julgar 
que seus alunos poderão acompanhar essa explicação, 
sugerimos que apresente o texto em sala de aula. 
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Michael Faraday (1791-1867), físi- 
co e químico inglês, era um dos dez 
filhos de um ferreiro londrino. Embo- 
ra tivesse pouca formação escolar, 
pôde ler muito trabalhando como 
aprendiz de encadernador. Essas lei- 
turas despertaram seu interesse pela 
ciência, sobretudo por Química e Ele- 
tricidade. 
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Michael Faraday. Fotogravura da 
pintura original de Thomas Phillips 
(1770-1845). 
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Em 1812, Faraday assistiu a algu- 
mas aulas de Química destinadas ao 
público, promovidas por um famo- 
so químico inglês, sir Humphry 
Davy (1778-1829). Faraday demons- 
trou grande interesse e ofereceu-se 
para trabalhar com Davy. Algum 
tempo depois, uma explosão no 
laboratório deixou Davy tempora- 
riamente cego. Davy lembrou-se de 
Faraday e contratou-o como ajudan- 
te. Logo Faraday passou de ajudan- 
te a discípulo preferido e não tardou 
a superar o mestre, a quem sucedeu 
no laboratório. 


Dedicando-se inicialmente à Quí- 
mica, Faraday descobriu o benzeno 
em 1825. Mas, a partir de 1830, passou 
a dedicar-se ao Eletromagnetismo, 
ciência que o consagrou como um 
dos maiores físicos experimentais de 
todos os tempos. Entre as muitas 
contribuições de Faraday ao Eletro- 
magnetismo está o conceito de cam- 
po elétrico. Na verdade, ele propôs 
um conceito correlato — o de linhas 
de força —, observando o espectro for- 
mado por limalhas de ferro espalha- 
das numa folha de papel colocada sob 
um ímã (veja a foto abaixo). 


Ke hi 


A 1 RRS 
AANS 
AAA A AATNI 
AARAA LANARAN EAR ASS 


Fac-simile/William S. Franklin. Practical Physics. Londres: The Macsmillan Company, 1908. 


Para ele, as linhas materializadas pelas limalhas de 
ferro, embora invisíveis, tinham existência real. A maior 
ou menor concentração de linhas numa região do espa- 
ço indicava a maior ou menor intensidade da força exer- 
cida naquela região. 

Faraday imaginava que ímãs ou cargas elétricas cria- 
vam turbilhões invisíveis que preenchiam todo o espaço, 
permeado por um meio sutil perfeitamente elástico e 
imperceptível, o éter. Esse meio tornaria a matéria oni- 


Alessandro Volta 


presente, um contínuo etéreo que seria o veículo das for- 
ças da natureza e possibilitaria a ação a distância. Tais 
ideias eram intuitivas, fundadas em experimentos feitos 
com extremo cuidado e precisão, mas não tinham a fun- 
damentação teórica e matemática de uma formulação 
científica. Por isso o conceito de campo foi se aprimoran- 
do com o tempo e se consolidou mais tarde, com os tra- 
balhos de James Clerk Maxwell, um discípulo de Faraday 
que também superou seu mestre. 


Alessandro Volta (1745-1827), físico italiano, de família 
aristocrática, nasceu em Como, na região da Lombardia, Itá- 
lia, onde em 1774 iniciou sua carreira de professor de Filo- 
sofia natural — antiga denominação da Física — na Escola 
Real de Como. Um ano depois criou seu primeiro invento, 
o eletróforo contínuo, um dispositivo usado para gerar ele- 
tricidade estática por meio do atrito. Com uma sequência 
de procedimentos simples, Volta conseguiu, com seu dis- 
positivo, fazer com que uma pequena quantidade de carga 
elétrica obtida de uma eletrização inicial desse origem a uma 
quantidade de carga muito maior (veja a figura abaixo). 


NewYork Public Library/Fac-Símile/Arquivo da editora 


“O eletróforo aqui mostrado funciona do seguinte 
modo: segura-se a armadura superior de metal (AA) pelo 
seu cabo isolado (E), esfrega-se (com pele de gato ou, tal- 
vez, rabo de raposa) o bolo de resina colocado sobre o dis- 


co de metal (CC) e, então, baixa-se a armadura (AA), colo- 
cando-a sobre o bolo. Em seguida, toca-se a armadura com 
um dedo enquanto se toca o disco inferior de metal (CC) 
com outro dedo. Quando a armadura é levantada de novo, 
qualquer condutor (um dedo, por exemplo) que se aproxi- 
me dela vai provocar o aparecimento de uma faísca. Esse 
procedimento pode ser repetido muitas vezes, sem neces- 
sidade de recarregar o bolo. A armadura pode ser usada 
para carregar uma garrafa de Leyden (G; veja capítulo 4, 
página 66), que pode ser usada para armazenar a eletrici- 
dade para um eventual recarregamento do bolo” (Texto de 
Alessandro Volta extraído de PANCALDI, Giuliano. Science 
and Culture in the Age of Enlightenment. New Jersey: Prin- 
ceton University Press, 2003.) 

Em 1782 visitou os principais centros educacionais da 
França, Holanda, Alemanha e Inglaterra e estabeleceu 
contato com os principais estudiosos da época. Interes- 
sou-se particularmente pelas pesquisas de Luigi Galvani 
(1737-1798), professor de Anatomia da Universidade de 
Bolonha, Itália, sobre um fenômeno observado em 1658, 
provavelmente pela primeira vez, pelo naturalista holan- 
dês Jan Swammerdam (1637-1680): as pernas de uma rã 
se contraíam quando submetidas a um estímulo elétrico. 
Mas Volta não aceitou a explicação desse fenômeno dada 
por Galvani. Ele formulou outra hipótese que o levou à 
invenção da primeira fonte contínua de eletricidade cria- 
da pelo ser humano, a pilha de Volta (vamos tratar espe- 
cificamente da pilha de Volta nas páginas 117 e 118). Em 
1810, em honra ao seu trabalho no campo da eletricidade 
e à sua invenção revolucionária, Napoleão concedeu a 
Volta o título de conde (veja quadro na página 118). 


A lei de Gauss e o campo gerado por uma placa condutora carregada infinita 


A lei de Gauss, formulada por Carl Friedrich Gauss, 
físico e matemático alemão (já nos referimos a ele no 
capítulo 6, volume 2) é uma poderosa ferramenta mate- 
mática para o estudo do Eletromagnetismo, fundamen- 
tada no conceito de fluxo do campo elétrico. São ideias 
muito abstratas e por essa razão vamos apenas fazer uma 
breve apresentação. Veja a figura: 


área S 
linhas de força 
do campo 
elétrico 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 
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Se as linhas de força de um campo elétrico uniforme, 
cujo módulo do vetor campo elétrico é E, atravessarem 
perpendicularmente uma superfície de área S, o fluxo (®) 
desse campo através dessa superfície pode ser calculado, 
por definição, pelo produto: 


DP=E:-S 
Embora as linhas de força sejam abstrações geomé- 
tricas às quais não se pode atribuir movimento, o fluxo 
pode ser entendido como a “vazão” dessas linhas através 
da área S. Essa é a ideia que fundamenta a lei de Gauss. 
Veja a figura: 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Gauss concluiu que o fluxo do campo elétrico gerado 
por uma ou mais partículas eletricamente carregadas atra- 
vés de qualquer superfície fechada em torno dessas par- 
tículas é sempre o mesmo, dado pela expressão: 


Eo 


em que Q é a soma algébrica das cargas contidas no inte- 
rior dessas superfícies e e, é a permissividade elétrica do 
vácuo. 

Calcular a carga elétrica total contida no interior de 
uma superfície fechada por meio do fluxo do campo elé- 
trico por ela gerado assemelha-se à possibilidade de se 
avaliar o público presente em um estádio pelo fluxo de 
saída das pessoas desse estádio. Essa ideia genial de Gauss 
tornou a sua lei um extraordinário recurso de cálculo para 
o estudo do campo elétrico, com inúmeras aplicações teó- 
ricas e práticas. Entre as suas aplicações teóricas deve-se 
destacar a possibilidade de se deduzir a lei de Coulomb 
por meio da lei de Gauss, o que torna esta última a lei 
fundamental da Eletrostática. 

Um exemplo de aplicação prática da lei de Gauss é o 
cálculo do módulo do vetor campo elétrico gerado por 
uma placa condutora carregada de dimensões infinitas!. 

De início pode-se concluir que, se a placa for infi- 
nita, a distribuição de partículas carregadas nessa super- 
fície é uniforme porque não há razão para que uma 
região da placa tenha mais partículas do que outra. 
Então, a densidade superficial de carga é uniforme e, 


por simetria, conclui-se que as linhas de força são per- 
pendiculares à superfície, assim como o vetor campo 
elétrico gerado por essa placa é constante e perpendi- 
cular a ela em qualquer ponto. Nessas condições, a lei 
de Gauss possibilita a determinação do módulo desse 
vetor E de uma forma interessante e original. Veja a figu- 
ra a seguir: 


tampa 
posterior 


tampa 
anterior da 


pastilha pastilha 


Supondo que a carga da placa seja positiva, vamos 
calcular o fluxo do campo elétrico que atravessa o peque- 
no cilindro imaginário (pastilha) da figura (P astima). Como 
o fluxo depende da área da superfície atravessada pelas 
linhas de força e a pastilha tem três regiões de superfícies 
distintas — a lateral e as duas tampas —, o cálculo do flu- 


xo total da pastilha é dado por: 
p 


pastilha F 


® 


lateral 


+ & 


tampa anterior tampa posterior 


Como o vetor campo elétrico (ou as linhas de força) 
é tangencial à lateral da pastilha, ele não a atravessa, 
portanto, não há fluxo desse campo através dela; logo, 
só há fluxo através das tampas. Assim, sendo E o módu- 
lo do vetor campo elétrico gerado pela placa e S a área 
de cada tampa, da expressão do fluxo aqui apresenta- 
da obtemos: 


p 


pastilha 


=O taS a SS Oin e SO 


De acordo com a lei de Gauss acima, temos: 


& EO 
Eo 


pastilha = 


De D e D, temos: 


ZE + S = - 2 


> E = 
an 2589 


Mas = = o é a expressão da densidade superficial 


de cargas da placa; então o módulo do vetor campo elé- 
trico gerado por essa distribuição de cargas pode ser 
expresso por: 


o 


2E 


1 Na prática, nesta situação, uma placa tem dimensões infinitas se a distância do ponto em que se determina o vetor campo elétrico à placa for 


desprezível em relação às dimensões da própria placa. 
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Capítulo 3 - Campo elétrico: 
descrição escalar 


I. Comentários e sugestões 

Esse capítulo aborda talvez o conceito mais abstrato e 
difícil de compreender da Física do Ensino Médio, mas sem- 
pre é possível uma abordagem simplificada, caso o profes- 
sor entenda que seus alunos não conseguirão acompanhar 
o texto na íntegra. 

A ideia principal que deve ser compreendida e transmi- 
tida aos alunos já foi apresentada: tanto o vetor campo elé- 
trico como o potencial elétrico são grandezas que descre- 
vem matematicamente um campo elétrico (note como a 
denominação vetor campo elétrico é essencial para que 
essa afirmação tenha sentido). 

A diferença é que o vetor campo elétrico faz uma des- 
crição vetorial, porque se baseia na força — grandeza veto- 
rial — exercida sobre uma partícula carregada e originada 
pelo campo elétrico em determinado ponto desse campo. 
Já o potencial elétrico faz uma descrição escalar, porque se 
baseia na energia potencial elétrica — grandeza escalar — 
de uma partícula carregada e originada por esse mesmo 
campo elétrico em determinado ponto. 

Convém atentar ainda para as seguintes ideias apre- 
sentadas no capítulo: 


1. Referencial para o potencial elétrico 

A ideia de referencial aqui é muito importante, porque 
todas as expressões usadas para a energia potencial elétrica 
e para o potencial elétrico, tanto nesse capítulo como no res- 
tante do livro, se baseiam nesse referencial. Se o referencial 
fosse outro, as expressões matemáticas seriam diferentes. 

Como esse referencial é o mais conveniente e ninguém 
utiliza outro, essa vinculação às vezes passa despercebida 
e as expressões matemáticas que utilizamos parecem ser 
as únicas possíveis, o que não é verdade, 


2. O conceito de infinito 
No estudo da Eletricidade, como já ocorreu no estudo 
da Óptica, o infinito às vezes fica bem pertinho. Aquiele está 
relacionado ao valor da grandeza comparado à precisão ou 
ao instrumento de medida que se utiliza. 
é 
o 


No caso da energia potencial elétrica de um sistema de 
duas partículas carregadas, quando o valor dessa energia 
torna-se menor que a precisão exigida, ou é impossível de 
detectar como instrumento de medida disponível, podemos 
dizer que a distância entre essas partículas é infinita, porque, 
matematicamente, equivale a uma distância infinita. Os grá- 
ficos V X ddos exercícios resolvidos 2, 3 e 9 permitem dis- 
cutir quantitativamente essa ideia. Nesses gráficos obser- 
va-se que a partir de determinada distância (80 m no 
exercício 2; 270 m no 3: e 0,40 m no 9) o potencial tende a 
manter-se praticamente constante, o que implica um traba- 


lho praticamente nulo para deslocar partículas carregadas 
entre essas distâncias ou dessas distâncias ao infinito. Em 
outras palavras, é como se o infinito começasse a partir daí, 


3. Agente externo 

Aideia de considerar um agente externo é apenas uma 
hipótese necessária para definir a energia potencial elétri- 
ca. É como definir a energia potencial gravitacional de um 
corpo pelo trabalho gasto por alguém que leva esse corpo 
a determinada altura. 


4, Cálculo do vetor campo elétrico e do potencial 
elétrico 

O exercício resolvido 4 é um pouco mais longo porque 
tem por objetivo comparar a conveniência de utilizar ou o 
conceito de vetor campo elétrico ou o conceito de poten- 
cial elétrico. É importante discuti-lo sem perder esse obje- 
tivo de vista. Ele nos ajuda a perceber como essas grande- 
zas descrevem um mesmo fenômeno de formas diferentes. 

Nesse exercício fica claro que, se o vetor campo elétrico 
num ponto de um campo elétrico é nulo, uma partícula car- 
regada colocadanesse ponto não se desloca. Mas se o poten- 
cial elétrico for nulo, não se pode tirar a mesma conclusão. 


5. Superfícies equipotenciais 

A equivalência entre os conceitos de potencial e de vetor 
campo elétrico na descrição do campo elétrico leva à equi- 
valência entre os conceitos de superfícies equipotenciais e 
linhas de força. 

É interessante notar a diferença geométrica entre os 
conceitos: um se refere à superfície, outro à linha. Isso ocor- 
re porque o potencial é escalar e a superfície equipotencial 
se refere a um lugar geométrico de pontos, que é uma 
superfície. Já o vetor campo elétrico está ligado a linha à 
qual ele é tangente por definição. Um vetor pode ser tan- 
gente a uma superfície, mas nesse caso poderia ter infini- 
tas direções e sentidos e, consequentemente, não poderia 
definir univocamente determinada grandeza. 


6. Potencial de um condutor 

Essa é uma ideia que começa a tornar o conceito de 
potencial, para o aluno, um pouco menos abstrato. É impor- 
tante destacar a relação entre a forma geométrica de um 
condutor e o potencial que ele pode adquirir. Além disso, ela 
é mais um conceito que mostra a importância da Geome- 
tria no estudo da Física. 


IL Exercícios 


1. Apalavra potencialse justifica porque a energia potencial elé- 
trica é uma energia de posição, e a palavra elétrica se justifi- 
ca porque a energia potencial elétrica se origina da interação 
entre dois ou mais corpos portadores de carga elétrica. 


2. a) SendoQ=30-10ºCeq=4,0-10"8C ambas positivas, 


da expressão da energia potencial elétrica, Ep; = Ra 


temos: 
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Epog=9,0-1 24 
> Epe =Z +4,5 1074] 
b) Analogamente, mas sendo Q negativa, obtemos: º 


Ep = —4,5 + 104) 


3. Porqueo potencial elétrico V é uma grandeza escalar, defini- 
da a partir da energia potencial elétrica. O vetor campo elétri- 
co E é uma grandeza vetorial definida a partir de uma força F 
e, portanto, só pode ser somado vetorialmente. 


4. a) Da expressão do potencial elétrico gerado pela partícula 


de carga Q, V=k- -2 temos, para d} = 2,0 m: 


d . 
v =k- sq= 4 50= 2101800; 
d, k 9,0 -10° 


>0=40-107€ 


b) Sendo Q=4,0-1077C, positiva, da expressão 


V= ane temos: 
d 


e para d, = 20 m: 


é =. 
V= +k: Q >v, gi fo 4010 
d, 20 
=> V,=1,8:10=V,=180V 
e para d} = 50 m: 
š =. 
Vi=+k- Q Se Sopra A a 
d, 50 b) 
> V,=72:105V,=72V 
e para d, =100 m: 
. =y e 
Vi=+k- Q >v, =90:10: te a, 
d, 100 
> V,=36:101>V,=36V 
c) V(v) 
180 
160 | 
| 
140 
| 
| 
120 | 
100 
80 
PATEE == SER 
i 
60 | 
| 
40 | 
| 
20 | 
da (m) 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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0º. 3,0 -1078 - 4,0 - 1078 er 5. a) Sendo Q, = 2,0 : 1078C, positiva, Q; = 2,0: 1078C, nega- 


tiva, da expressão V= k- < temos: 


para o ponto B, o potencial elétrico devido à carga Q, posi- 
tiva, à distância d} = 0,30 m é: 

Qa Va = +9,0 -10° -20-10 

das 0,30 

= V, = +600 V 

e o potencial elétrico devido à carga Qa negativa, à dis- 


V= +k: 


tância de, = 0,30 mé: 
. -8 
sesta eye soprano SOR. 
deg 0,30 
> Væ = -600 V 
Logo, o potencial elétrico resultante em B é: 


Va = Vas + Væ = V, = +600 — 600 = V= 0 V 


para o ponto D, o potencial elétrico devido à carga Q, posi- 
tiva, à distância d,, = 0,30 m é: 

Qa yp = +90:10: 2010 

dap 0,30 

> Vi = +600 V 

e o potencial elétrico devido à carga Qa negativa, à dis- 


Vo= +k- 


tância de, = 0,30 mé: 


z —8 
Vo= -k-s us dg egg 20 0 
dep 0,30 


=> Va = -600 V 

Logo, o potencial elétrico resultante em D é: 

Vo = Vio + Va > Vp = +600 — 600 => V= 0V 
Sendo Q, = 2,0 : 1078C, positiva, Q; = 2,0 - 1078 C, nega- 
tiva, da expressão do módulo do vetor campo elétrico, 


E= k&, temos: 
d2 


para o ponto B, o módulo do vetor campo elétrico devido 
a carga Q, à distância ds = 0,30 m é: 
2,01078 
i : 5 
dig 0,302 
> E, = 2,0- T0 N/C 
e o módulo do vetor campo elétrico devido à carga Q, à 


distância des = 0,30 m é: 


E -8 
Ea =k- E,=90-109 20 
d2, 0,30 


> E = 2,0 -10° N/C 


E 
A B AB 
Ou há = 
= Bi 
NE 
Eo 
D gi * Ou 
sai Cc 
e E, 


Como mostra a figura acima, o módulo do vetor campo 
elétrico resultante em B é: 


c) 


E = E, + E> E = (2,0-10?) + (20 -10 => 
> F? = 2(2,0 - 103}? > E} = 4 2(2,0 -10°F > 
> E, = 2,8 - 10° N/C (dois algarismos significativos) 


e para o ponto D, o módulo do vetor campo elétrico devi- 
do à carga Q, a distância d,, = 0,30 m é: 


3 -8 
Ep = PELER 9,0 -109.20 10" 
dio 0,302 


> E, = 2,10 -10° N/C 

e o módulo do vetor campo elétrico devido à carga Qe 

a distância de, = 30m é: 

Ev = pese 9,0-10º- 
dep 

> Ev = 2,0 -10° N/C 

Como mostra a figura anterior, o módulo do vetor cam- 


2,0 -1078 
0,30? 


po elétrico resultante em D é: 
E = Elo + E2, > E = (2,0 : 10°} + (2,0 -10° > 
> E, = 2,8 : 103 N/C (dois algarismos significativos) 


Para o potencial elétrico sim. Como se trata de uma gran- 
deza escalar que se soma algebricamente, sendo Q, e Qe 
iguais e de sinais opostos, sempre vamos obter, nesses 
pontos, Va = Vp = 0, pois as distâncias dos pontos A e C 
a qualquer ponto da diagonal BD são sempre iguais. 

Para o vetor campo elétrico não, pois, embora os módu- 
os desse vetor também resultem sempre iguais pelas 
mesmas razões acima, a direção e sentido mudam de pon- 
to para ponto, por isso o vetor campo elétrico resultante 
também vai variar de ponto para ponto dessa diagonal; 
mesmo no centro da diagonal o vetor campo elétrico não 
se anula porque nesse ponto os vetores têm mesma dire- 


ção e mesmo sentido. 


A condição de trabalho mínimo é estabelecida para que só 
ocorra aumento da energia potencial, por isso admite-se 
que a partícula se desloque com velocidade constante e, 
portanto, com energia cinética também constante. 
ão. Em uma situação real, uma força isolada exercida sobre 
um corpo sempre vai acelerá-lo e, portanto, sua energia 
cinética sempre aumenta e o trabalho nunca será mínimo. 
A condição de trabalho mínimo é hipotética, serve apenas 
para definir energia potencial, mas é irrealizável na prática. 


Q 


Da expressão V= k: ae picada ao ponto A, a distân- 


cia d, = 0,12 m de Q, temos: 


3,0 -10-8 
v=+k 2 >V, = +90:10 2 
d 0,12 


A 


=> V,=6,0-10ºV 
Da mesma expressão aplicada ao ponto B, à distância 


d = 0,020 m de Q, temos: 


Q 3,0 -10-8 


V= +k: É > V, = +9,0 -10°: 
0,020 


B 
= V= +3,6- 104V 


Logo, a diferença de potencial elétrico entre Ae Bé: 
AVi = Va — V, > AV, = 3,6 -104 -— 6,0 -10° = 
=> AV, = 3,0:104V 


b) 


10. a) 


Sendo Tas = q(Va — V,) o trabalho mínimo do agente 
externo para levar a carga positiva q = 6,0 : 10719 C de A 
para B, temos: 

Tas = 6,0:10-1º.(3,6:10º— 6,0 10°) > 


= t, = 18:10) 


Da expressão V= k- 2 aplicada ao ponto A, sendo 


V, = —100 V, determinamos a distância d, do ponto A à 
partícula de carga Q: 


Q —2,0 -107° 
d, =k:-—>—> d,=90:10º.— >~ 
A d ^A —100 


=> d,=018m 
Sendo Tag = q(Vs — V,) a expressão do trabalho mínimo, 
precisamos inicialmente determinar o valor de V, para 
d; = 3,0cm = 3,0 -10~7?m. Sendo Q = 2,0 : 107° C, nega- 
tiva, da expressão V= k- 2 temos: 

2,0 -107° 

30-107 7 


V =k: —>— => V; = -9,0 - 10°- 


B 
= V= —600 V 


Então, o trabalho mínimo para levar a carga positiva 
q=3,0:10"ºCde Apara Bé: 
Tag = 3,0 - 107° - [-600 — (—100)] => Tag = 


L5uLO SJ 


Como V < 0, então Q < 0. 
Pelo gráfico, temos que, se V = —1 800 V,então d= 10m. 


Da expressão V = —k- ao temos: 
d 


-1800 = -9,0 -10°- -Q = Q=2,0-10-6C 
10 


O trabalho mínimo necessário para um agente exter- 
no levar a partícula de carga q = 1,2 :10"º C da posi- 
ção dio = 10 m para a posição d,a = 20 m é dada por 
740,20 = (V20 — V10). Sendo, do gráfico, Vio = —1 800 Ve 
V-o = — 900 V, temos: 

710,20 12 107º. [-900 — (—1 800)]=> 

= 71020 = 1,1: 1078 J (dois algarismos significativos). 


Como a carga Q é negativa e q é positiva, elas se atraem. 
O agente externo realiza trabalho positivo quando afasta 
a partícula de carga q da partícula de carga Q. 


Pelo gráfico, se V = 30 V então d = 15 m. 
Da expressão V= k- — temos: 


30=9,0-10º- 


- > 0=5,0:108C 
Basta aplicar a expressão acima, para as distâncias 
d,=10med,=10msendoQ=5,0-:10ºC; 


e para d} = 1,0 m temos: 


s =B 
V,=9,0-10º. pi 
1,0 
e para dho = 10 m temos: 
5,0 -1078 
10 


Vio = 9,0: 10°- => Vo = 45V 


O trabalho mínimo realizado por agente externo para levar 
uma partícula de carga q = 3,0 - 1078 C de d, ¿a d, é dado por: 
Tio,1 = UV, — Vio) > Toa = 30:10-8(450 — 45) > 

> 7,04 = 1,2 + 1075 J (dois algarismos significativos) 
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11. O potencial elétrico num ponto de um campo elétrico é defi- 


nido como V = 


E, : 
?º Da mesma forma, define-se o potencial 


q 
gravitacional num ponto de um campo gravitacional como 


sendoV = 


Es 


Sendo Ep = mgha expressão da energia potencial gravitacio- 


nalno campo gravitacional próximo à superfície da Terra (onde 


g éconstante), com a origem dos potenciais na superfície da 


Terra, pode-se exprimir o potencial gravitacional de um pon- 


to nesse campo gravitacional assim: 


gh 


v= 5 v=9h 
m 


b) 


13.a) 
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1,0 m^ 
Nd aea a a 


Da expressão AV = E - d, podemos escrever: 
AVE di> AV, = E(d—d) 

Sendo E = 130 V/m, d, = 0 m e d} = 10 m, temos: 
AV, = 130- (10 — 0) = AV, = 1300 V 


Sendo m = 2,0 : 10™° kg, v, = 20 m/s e v; = 0 e aplican- 
do ao sistema o teorema da energia cinética, 7,, = AE 
entre os pontos A e B, temos: 
La: 
> Tra > mvz 


Saque saga OD 
Ro 2 


1 


mvi> 


= = 40:10) 


Como, da definição de trabalho, GE Fad- cos a, e sendo 
d= d, — dą = 0,30 — 0,10 = 0,20 e æ = 180º (note que 
a força resultante tem a mesma direção e sentido oposto 


ao do deslocamento), temos: 
—4,0 : 107? = F, - 0,20 - cos 180° > 


=> —4,0:10º = —0,20F, = F, = 2,0 - 107? N 


0,20 m 


m 
xM! 
e 


FrLr+A+H+H+++++ 
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14. 


15. 


16. 


Sendo q = 8,0 : 107° C, F = qE o módulo da força exerci- 
da pelo campo elétrico e P = mgo módulo do peso da par- 
tícula, como mostra a figura anterior, temos, em módulo: 


F= F-— P> Fp = qE - Mmg => 

> 2,0 107? = 8,0 : 1076 - E — 2,0 -10™ - 10 = 
>E=2,5:10°N/C 

Como o campo elétrico nessa região é uniforme, a dife- 
rença de potencial elétrico entre A e B pode ser calculada 
pela expressão AV = Ed. Então, temos: 


AV=2,5:10º-0,20=AV=500V 


c) A partícula volta, a partir do repouso, na mesma direção. 


Não, porque não definiram uma única direção e sentido para o 


vetor campo elétrico. Um ponto de uma superfície admite infi- 


ni 


di 


e 


horizontais (como o tampo da mesa). 


a 


os vetores tangentes a ela. 


Embora a superfície da Terra seja esférica, para pequenas 
mensões ela pode ser considerada plana. Nessas condições, 
as linhas do campo gravitacional são verticais (como as per- 


nas de uma mesa) e as superfícies equipotenciais são planas 


Sendo o campo elétrico uniforme de módulo E = 3,6-10*V/m 
e a distância entre duas superfícies equipotenciais 
d = 0,12 m, da expressão AV = Ed, temos: 

AV =3,6: 104: 0,12 > AV= 4,3-10? V 

Sendo q = 1,8 : 1078 C e admitindo que F = qE (força exer- 
cida pelo campo elétrico) seja a única força exercida sobre 
a partícula, da definição de trabalho Tra Fd- cos a), pode- 
mos calcular o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre 
a partícula de carga q da equipotencial A à equipotencial D. 
Sendo dp = 
direção e sentido do deslocamento da partícula), temos: 


3d=0,36mea= 0º (pois F tem a mesma 


Te, = GEd,p' COS => 


AD 
> Tp p Z 1,8: 107°: 3,6 - 104 - 0,36 - cos 0° = 
>T; = 2,3-10] 

FAD 


Sendo m = 2,0 - 1078kg e v, = 20 m/s e aplicando o teo- 


rema da energia cinética Te, = Ec— Ecy entre os pontos 


A e D, temos: 


1 1 


A mo 2 
ED Teo mvs mv} => 


=23-104=5.20-10- -20:10-20 


Te E 
FAD CD 


= 2,3 - 1074 = 1,0 : 10-8v3 — 4,0 : 107° => 


=> v= 1,5 :10°m/s 


Nesse caso, como a carga é negativa, a força devida ao 
campo elétrico, de módulo F = qE, é exercida hori- 
zontalmente de D para A, ao longo do deslocamento 
dpa = 3: 0,12 = 0,36 m. Da definição de trabalho de 
uma força, temos: 


Teus Fda cos 0º = TE gE- do: Cos 0º = 


A 
Tra T 2,0:108-3,6:10*:0,36:10= 
>T; =2,6:10-4) 

FDA 


17. 


18. 


Aplicando o teorema da energia cinética ao trecho DA, 
temos: 


c anf = DP, Emas 2 
Trio Z Ea Ep Tra mvá mvi => 


=26-104=.:20-108-vi-05 


> v,=1,6:102m/s 


Potencial elétrico à direita e à esquerda de O 


19.a) Pelo gráfico obtemos o valor do potencial em relação à dis- 


tância. Da expressão V = k- 2 sendo V = 5,4 -10° V 
r 


e d= 0,10 m, temos: 


54:105=9,0-10º--2 50=60-10-5C 
010 


b) Pelo gráfico, temos V = 5,4: 10° V. Trata-se de um pon- 
to no interior de esfera. 


II. Atividade prática 


Distribuição de cargas na superfície 

Trata-se de uma atividade simples com um resultado 
visual muito interessante, que torna muito clara a tendên- 
Cia que os portadores de carga têm de se deslocar para a 
superfície de um condutor (lembre-se de que nesse caso 
a cartolina é o condutor). A alteração da movimentação das 
fitinhas é muito interessante e, para muitos alunos, até sur- 
preendente. Não deixe de fazê-la. 


IV. Leituras complementares 

O texto Potencial elétrico à direita e à esquerda de O pode 
servir para aprofundamento do professor e complementação 
do estudo dos alunos, podendo ser aplicado na apresentação 
do conceito de diferença de potencial elétrico. O texto O espa- 
çamento das superfícies equipotenciaistambém pode aten- 
der ao professor como um aporte teórico, todavia, se houver 
tempo e se julgar que os alunos podem acompanhá-lo, vale a 
pena apresentá-lo, sobretudo durante o estudo das superfi- 
cies equipotencias, ao mencionar que, em campos elétricos 
uniformes, as superfícies equipotenciais são igualmente espa- 
çadas e que, em campos não uniformes, esse espaçamento 
é menor nas regiões em que o módulo do vetor campo elétri- 
co é maior (onde a densidade de linhas de força é maior). 


Considere o campo elétrico gera- 
do por duas partículas pontuais de 
cargas Q, positiva, e Q,, negativa, de 
mesmo valor, representado na figu- 
ra abaixo. 


Pad, 
-@----------- o pa ©- 
o, o O, 
Veo ARN 


O potencial do campo elétrico (V,) 
gerado pelas partículas de cargas 

Q,e Q, é zero no ponto O (V, = 0); 

em qualquer ponto à esquerda de 

O é maior que zero (V; > 0),e, em 
qualquer ponto à direita de O, é menor 
que zero (V, < 0). 


É fácil concluir que o potencial 
resultante em qualquer ponto O da 
mediatriz do segmento que liga essas 
partículas é zero, como vimos no exer- 
cício resolvido 4. Mas é fácil concluir 
também que, um pouco mais à esquer- 
da, num ponto mais próximo de Q, do 
que de Q,, o potencial será V, > O. 

Da mesma forma, num ponto 
um pouco mais à direita, mais pró- 
ximo de Q, do que de Q, o poten- 
cial será V, < O. Em outras pala- 
vras, embora o potencial seja zero 
em O, ele é positivo à esquerda de 
O e negativo à direita. Por isso, uma 
partícula de carga q colocada em O 
deve ir para a direita se for positi- 
va ou ir para a esquerda se for 
negativa. 
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Uma situação análoga, no cam- 
po gravitacional, está representada 


na figura abaixo. 


Se colocarmos a origem das altu- 
ras no ponto O da rampa, a energia 
potencial gravitacional desse ponto 
será zero; mas uma esfera aí coloca- 
da vai descer a rampa, pois à esquer- 
da de O os potenciais gravitacionais 
são menores que zero. 
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O espaçamento das superfícies equipotenciais 


Em princípio, as superfícies equipotenciais podem ser 
traçadas com qualquer espaçamento. No entanto, para 
que o mapeamento do campo elétrico tenha significado 
físico, é importante que a distância entre duas equipoten- 
ciais consecutivas represente sempre a mesma diferença 
de potencial. 

Para mostrar o que isso significa graficamente, vamos 
representar as equipotenciais do campo gerado por uma 
partícula pontual de carga Q. 

Lembrando que o potencial V, à distância d da partí- 


cula de carga QỌ,é V =k: L a distância d da partícula de 


carga Q, em que o potencial é V, é dada por: 
dar L 
V 


A partir da expressão (D, podemos determinar o 
espaçamento das superfícies equipotenciais desse cam- 
po elétrico. 

Veja a figura a seguir: 


3V2V V 


Vamos tomar como referência o ponto 1, cujo poten- 
cial é V e está à distância d, da carga Q, cujo valor obtido 
da expressão O é: 


azk- L O 
V 


A partir desse ponto, vamos determinar a distância d, 
do ponto 2, em que o potencial é 2V; a distância d, do pon- 
to 3, em que o potencial é 3V, e assim por diante. Dessa 
forma, a diferença de potencial entre esses pontos é sem- 
pre igual a V. 


Da expressão D aplicada ao ponto 2, onde o poten- 


Q 


cial é 2V, obtemos d, = k - 3V Comparando esta expres- 


1 
são com a expressão C, obtemos d, = F d,. Analoga- 


mente, para o ponto 3, em que o potencial é 3V, a 


1 
distância é d, = k: 2 ed, = F d, e assim por diante. 


Verifica-se assim que a distância entre dois pontos 
com a mesma diferença de potencial torna-se cada vez 
menor à medida que nos aproximamos da partícula de 
carga Q, tendendo a zero junto à carga, pois, nesse caso, 
V tende a infinito. 
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O espaçamento das superfícies equipotenciais, por- 
tanto, reduz-se à medida que nos aproximamos da par- 
tícula de carga Q. Lembrando que, nesse caso, a densi- 
dade das linhas de força aumenta, podemos concluir que 
o espaçamento das superfícies equipotenciais se reduz 
onde a densidade de linhas de força aumenta. Veja a 
figura a seguir: 


A 


o 
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No caso dos campos elétricos uniformes, como 
antecipamos no texto anterior, decorre desta conclu- 
são uma configuração de superfícies equipotenciais e 
linhas de força paralelas igualmente espaçadas. Veja a 
figura abaixo: 


As linhas tracejadas representam superfícies 
equipotenciais no campo elétrico uniforme; por simetria, 
as linhas de força de campo elétrico (contínuas) são 
também paralelas e igualmente espaçadas. 


Capítulo 4 — Capacidade, capacitores 
e dielétricos 


I. Comentários e sugestões 


Esse capítulo é con 


simples, menos abstrato e discute temas práticos, como as 
descargas atmosféricas, que sempre 
lescente, Sua ênfase maior está no estudo do conceito de 


capacidade e dos capac 


preparar para o estudo d 


tinuação do anterior, mas é mais 


interessam ao ado- 


itores, mas tem ainda o objetivo de 


a corrente elétrica, o conceito mai 


[04] 


importante da eletricidade. 


Infelizmente, os ca 


excluídos dos currículos de muitas das escolas do 


Médio. É preciso que o p 
esse conteúdo caso es 


das escolas em que leciona. 


Os capacitores são 
essenciais tanto na 


circuito elétrico importante sem 
pa 


dos elementos básicos 
ondas eletromagnéticas. 
trônica mais importante d 


com os resistores e suas 


Eletricidade como na 


É injustificável que o professor perca 


pacitores têm sido, aos poucos, 
Ensino 


rofessor de Física procure resgatar 
sa exclusão ocorra nos currículos 


elementos de múltiplas funções, 
Eletrônica. Não há 
capacitor. O capacitor é um 
a a transmissão ou recepção de 
As telecomunicações, o ramo da Ele- 
a atualidade, não existiriam sem eles! 


um tempo precioso 
associações absolutamente inúteis 


e omita o estudo dos capacitores. É como se alguém ensi- 
nasse mecânica de automóveis e passasse a maior parte do 
tempo estudando os amortecedores, omitindo, por exem- 


plo, o sistema 


de ignição, que provoca a 


explosão do com- 


bustível que movimenta os pistões no interior dos cilindros 
do motor. Ou transmitisse uma partida de futebol preocupa- 


do apenas com a movim 


con 
os de escolas ou prog 
Ensi 
para 


entação dos massagistas. 


É preciso que o professor se acostume a selecionar os 
teúdos não pela ênfase com que aparecem em curricu- 
amas de exames de seleção pa 
no Superior, mas pela importância que eles têm tanto 


a O 


que 


icu 


Las 


sadi 


a compreensão da Física quanto no nosso cotidiano, 


de gás em um recipiente — um balão de aniversário por 


exemplo — pode var 


iar até um valor limite. Nesse caso, a 


única diferença conceitual importante é que as partículas 


portadoras de carga 
superfície, o que não 


2. Ligação à Terra 
O exercício resol 

observações. Note q 

é possível explicar ad 


s elétricas distribuem-se apenas na 
ocorre com as partículas do gás. 


vido 2 é muito importante por suas 
ue sem o conceito de capacidade não 
equadamente por que as cargas con- 


tidas num condutor escoam para a Terra. 
É importante notar que a ligação não precisa ser feita 


diretamente à Terra, 


como planeta, mas a qualquer corpo, 


desde que ele seja muito maior do que o corpo carregado. 
Nesse caso, o corpo faz as vezes da Terra. É o caso dos 


automóveis, em que 
visto que os pneus p 


a carcaça metálica exerce esse papel, 
raticamente os isolam da Terra. 


3. Poder das pontas 


O exercício 


Seria como se, num s 


fície, o que não ocor 


resolvido 3 permite entender uma das pro- 
priedades mais curiosas da eletricidade: o poder das pontas. 
Parece estranho que partículas de cargas iguais, que se repe- 
em, se agrupem nas regiões mais estreitas de um condutor. 


alão, pessoas que se detestam procu- 


rassem ficar juntas nos recantos mais apertados. 
Essa analogia, no entanto, é apenas 
reta, pois as partículas carregadas ficam sempre na super- 


parcialmente cor- 


re com as pessoas que ficam em um 


salão. Mas se fossem obrigadas a ficar junto às suas pare- 


des, estaria cor 
mais próximas. 


ficial, admitindo-se que e 


4. Carga e 


eta:nos cantos, elas de fato deveriam ficar 
Embora essa seja uma situação muito arti- 


a ocorra, a analogia é válida. 


descarga de um capacitor 


Uma das características mais importantes do capacitor é 
o tempo de carga e descarga, discutido com mais detalhes na 


eitura complementa 
capacitor, na página 
matemática dessa p 


r Tempo de carga e descarga de um 
377 deste Manual. Embora a análise 


opriedade esteja fora do alcance deste 


é onde se manifestam as aplicações tecnológicas des- 
sciplina. Essa é, aliás, a orientação dos Parâmetros Cur- 
ares Nacionais para o Ensino Médio, felizmente. 


Outras observações específicas deste capítulo são fei- 


a seguir. 


1. O conceito de capacidade 
Capacidade, neste capítulo, não deve ser entendida como 


sinônimo de volu 
do se pensa em 


um recipiente para 


gasolina, por exemplo, tem volume fi 
gasolina não completa esse volume, o 
te vazio; se ultrapassa, o tanque vaza 
menos da mesma forma, num condu 


Se o recipiente contiver gás no e 


fquid 
xo. S 
tanq 


tor e 


me de um recipiente, principalmente quan- 


os. Um tanque de 
e a quantidade de 
ue fica parcialmen- 


, O que não ocorre, pelo 


étrico carregado. 


ntan 


uma boa analogia com a eletricidad 


e já 


to, é possível fazer 
que a quantidade 


ivro, é interessante conhecê- 
ao capacitor a possibilidade de 
néticas, conteúdo ap 

Esse 


rem completamente. 


5. Dielétricos 
A foto de abertura desse 


artística baseada no emprego dos dielétricos, 


gamente utilizados em com 


esentado no capítu 
tempo também denuncia a presença de capacito- 
es em determinados aparelhos eletrônicos. Quando os 
desligamos, eles demoram algum tempo antes de apaga- 


la, porque é esse tempo que dá 
produzir oscilações eletromag- 
o 11 (página 203). 


capítulo ilustra uma aplicação 
materiais lar- 
ponentes eletrônicos. Infeliz- 


mente o estudo das propriedades elétricas desse material 


dificilmente consta dos curr 


ículos do Ensino Médio, mas é 


importante porque aborda uma das áreas tecnológicas mais 


promissoras da atualidade: a 


Engenharia de materiais. 
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6. Associação de capacitores 
É interessante notar que as regras de associação de 


Um dos muitos objetivos da pesquisa tecnológica atual 
nessa área é a criação de novos materiais dielétricos, mais 
finos e de constante dielétrica maior. 


capacitores são inversas as de associação de resistores, 
mas aquitambém esse não é um assunto muito importan- 


te. Aliás, essa característicae a 


facilidade de criar exercícios 


desse assunto tendem a fazer o professor alongar-se nele 
desnecessariamente, o que deve ser evitado. 


7. Eletricidade atmosférica 
A leitura complementar A eletricidade atmosférica, na 
página 373 deste Manual, está muito ligada à realidade do 
nosso dia a dia. Nem tudo está perfeitamente explicado 
porque nem tudo é perfeitamente conhecido, mas acredi- 


(o) 


tamos que, a 
assunto com 
complementa 
nas nuvens (p 
mação de nuv 
ção dessas n 


u 
po elétrico qu 


intrigantes que certamente vão in 


os alun 


ágina 7 
ens de 


té por essa razão, vale a pena comentar 
os e, quem sabe, repassá-lo a eles, 
ndo o que foi dito no quadro A 
0). As correntes de convecção na for- 
tempestades, o processo de eletriza- 
vens ainda mal explicado e as linhas de cam- 
e contornam nosso corpo são 


teressar mu 


eletricidade 


fenômenos 
itos alunos. 


II. Exercícios 
1. 
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A quantidade de carga num condutor é limitada pelo potencial 
elétrico que ele adquire. Se esse potencial atinge valores tais 
que a diferença de potencial entre o condutor e o corpo mais 
próximo seja maior que a permissividade elétrica do meio que 


os separa, partículas carregadas do condutor vão escoar para 


esse corpo, ou vice-versa. Há um "vazamento" que pode tor- 


nar-se um "estouro", na forma de uma descarga elétrica, 
dependendo da quantidade de carga que “vaza”. Portanto, a 
analogia mais adequada é a do balão de aniversário,em que o 


ar equivale à carga armazenada e a resistência elástica de su 
paredes à permissividade elétrica do meio que a envolve. 


fixo e, portanto, é capaz de armazenar sempre a mesma qua 


capacidade, aqui, não é sinônimo de volume como, infelizme 
e, o nome da grandeza leva a pensar. 


Embora não seja uma atração no sentido estrito do termo, pod 


próximas da nuvem onde há maior concentração de partícu 
induzidas de carga oposta à da nuvem, por causa do poder d 


pontas. É, mais ou menos, como dizer que um portão aberto 
atrai" os torcedores que querem entrar num estádio de futebol. 


as 


O tanque de gasolina, como qualquer recipiente, tem volume 


n- 


tidade de gasolina. É impossível colocar num tanque mais 
gasolina do que ele comporta. Além disso, quando ele não está 
cheio, a parte vazia não contém gasolina. O condutor, como o 
balão de aniversário, ao contrário, está sempre “cheio" de par- 
ículas carregadas ou de ar. Lembre-se, finalmente, de que 


n- 


e- 


-se dizer que o para-raios “atrai” os raios porque cria regiões mais 


as 
as 


É essa "atração" que “evita”, também não no sentido estri 


to 


do termo, que o raio caia em lugares que não queremos. Em 
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síntese, entendidos dessa forma, ambos os verbos podem ser 


empregados, pois não há um verbo adequado para expressar 
essa função exercida pelo para-raios. 


Os cabelos podem ser considerados pontas do couro cabelu- 


do. Quando a pessoa, isolada da Terra (se não o for, ela corre 


sérios 


iscos de ter seu corpo atravessado por uma intensa 


descarga elétrica!) toca a esfera (ou outro terminal) de um 


gerador eletrostático, toda a carga dessa esfera se redistribui 


por toda superfície da esfera e da pessoa e, por causa do poder 
das pontas, se concentram mais nos cabelos, que, carregados 


com cargas iguais, se repelem arrepiando-se. 


a) 


b) 


Sabendo que o potencial resultante em M é nulo, pode- 
mos escrever Vam + Voy = O. 


Da expressão do potencial elétrico para um ponto exter- 
no à esfera condutora, V= k- — sendo Q, a carga da 


esfera A e Q, a carga da esfera B, temos (veja a figura): 


Q 
k- Qu +k- Qs 0% B 
dam dem dam dem 
Mas Q, = 4,0 pC e diu = 2,0dsy portanto: 
4,0 
— = ECOSAN Q = -2,0 uC 
2,0dsm dem 


Da expressão da capacidade de um condutor esférico, 
r 

= , sendo r, = 1,8:10“mer,=90-102m, 
k 


temos JaA 

G= >Q=-2 C,=2,0-10-UF 
k 9,0 -10° 
r 9,0 -107 

a E E > C=10:10-UF 
k 9,0 -10º 


Se ligarmos ambos os condutores com um fio condutor, 
eles adquirem o mesmo potencial, V} = Vá. Para isso a car- 
ga de cada condutor passa a valer Q; e Qg. Da definição de 
capacidade, C = E podemos escrever: 


AB, A ll œ% 
E» Ce CAMP TDR 
=Q, = 2,00; © 


Mas do princípio da conservação da carga, podemos afir- 
mar que a carga total das duas esferas permanece cons- 
tante. Então, em puC, podemos escrever: 

Q, + Q, = Q; + Q => 4,0 — 2,0 = Q; + Q> 

> 0+0,=20 0 

De (D e (1), vem: 
20,+ Q; = 2,0 => Q} = 0,67 C = 6,7 -1077 C 

Q=13 uC 310C 

A carga de B muda de sinal. Isso significa que fluíram de B 


para A todos os elétrons em excesso que lhe conferiam 


7. 


carga negativa e mais outra quantidade de elétrons que 
fizeram B também carente de elétrons; portanto, eletri- 
camente positivo como A. 

d) Os potenciais das esferas são iguais e valem: 


es Oi eee EE a i 
V= E > V,=5071012 V4- 85:10 V 
7 , 
pa UBE aopa BO = a h 
V= E > V= Jg. 1912 Ve= 6,7: 10tV 
a 


Os valores de V; e V} não resultam iguais por causa dos 
algarismos significativos adotados. 


e) A densidade superficial de cargas de cada esfera é dada 
pela expressão o = 5L Para a esfera A, temos: 
s 


Q; 1,3 -10-6 
o= >0,= > 
AT 47(1,8 + 1071) 
> 0,= 3,2:10-ºC/m? (dois algarismos significativos) 


Para a esfera B, temos: 


Qb 6,7 -1077 
Tg = 


= > ———W—— > 
aÃ Am(9,0 107 


> 0,= 6,7 : 1078 C/m? (dois algarismos significativos) 


Como a diferença de potencial é constante, a energia potencial 
elétrica é diretamente proporcional à capacidade, C, do capaci- 
tor. Mas, como vimos, a capacidade do capacitor aumenta com 


a introdução do dielétrico, logo a energia potencial elétrica do 


capacitor também aumenta. Esse acréscimo de energia se jus- 
tifica pelo trabalho que você realiza para introduzir a placa de 
material dielétrico entre as placas do capacitor. 


Como foi dito no texto, os capacitores são elementos sempre 
presentes em aparelhos eletrônicos e demoram algum tempo 


para se Carregarem ou descarregarem. Esse tempo, em cada 


capacitor, é em geral muito pequeno, mas num circuito com 


dezenas ou centenas deles pode ser considerável, por isso é 
preciso esperar para que, como diz a orientação 4 acima, “a 
energia se dissipe dos dispositivos”. Se religarmos o aparelho 


antes que isso ocorra, alguns trechos de circuito ainda estarão 


igados, interferindo no processo de reinício do equipamento. 


Em relação à orientação 6, pode-se supor que o tempo de 
demora para o acendimento de todos os LEDs corresponde 
ao tempo necessário para que todos os capacitores do apa- 
relho estejam completamente carregados e todos os circui- 
tos do aparelho já estejam em funcionamento. 


a) A permissividade elétrica do dielétrico (em nosso caso, o 


náilon) pode ser calculada por meio da expressão £= key; 
E= 3,5: 8,9- 107P > e= 3,1: 1074 C2/Nm? 
Sendo S = 80 cm? = 8,0 -1073 m? e 


d= 0,50 mm = 5,0 : 1074m, da expressão para o capa- 


citor de placas paralelas, com dielétrico, C = E , temos: 


3,1:10-7-8,0-10%º 
5,0 -1074 
b) Sendo a rigidez dielétrica do náilon igual a 4,0 : 107 V/m 


C= 


=> C=5,0:10-10F 


e como temos uma película de 0,50 - 103 m desse 


material, calculamos a diferença de potencial máxima (A V), 
a qual podemos submeter o capacitor, usando a expres- 
são AV = Ed: 
AV=40-10":5,0:101=>AV=2,0-104V 

Usando a expressão C = A podemos calcular a carga 
máxima que esse capacitor pode armazenar: 

Omax 

2,0 -104 
c) Sendo AV = 2,0 : 104V, da expressão Ep, = Qay 


50:10 = > Qpa = 1,0 -1075C 


, temos: 
E = 1,0 -1075 - 2,0 + 104 

Pe 2 
Os valores nominais do capacitor correspondem aos valores 


= E,.=1,0:10-!) 


de utilização recomendados pelo fabricante. Por isso, eles 
podem ser entendidos como valores-limite aplicados aos ter- 
minais do capacitor. 

Sendo AV = 10 Va diferença de potencial máxima que esse 
capacitor suporta e C = 50 nF = 50:10"? F a sua capacida- 


de, da definição de capacidade de um capacitor de placas para- 
_ Q 
lelas, C = —— temos: 
AV 
Qrar = CAV nx Qna = 50:10-10 >Q 
QAV 


=50-:-107C 


máx 


Sendo Epe = a energia potencial elétrica do capacitor, 


temos com valor máximo: 
5,0 -1077-10 


Ep, = > Ep = 2,5- 1076J 


Esses capacitores equivalem a associações de capacitores em 
paralelo em que o dielétrico é o ar. Um conjunto de armaduras 
é fixo, enquanto o outro é móvel. Veja as figuras: 


2 armaduras 
móveis 


n tação que faz as 


Armaduras rmaduras entrarem 
. ou saírem do interior 

fixas E 
das armaduras fixas 


vista em 
corte 


miT «— botão que 
gira o eixo 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


Vista lateral: S é a área de intersecção entre as placas 


Como é uma associação de capacitores planos, à medida que 
a área de intersecção S varia, varia a capacidade de cada capa- 
citor e da associação. 
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10. Da expressão da energia potencial elétrica de um capacitor, 


11. 


E, 


Ei 


— QAV? 


, podemos concluir que, para a mesma diferença 


de potencial, a energia potencial elétrica do capacitor é dire- 


tamente proporcional à sua capacidade. Então, como na asso- 


ciação em série a capacidade do capacitor equivalente é sem- 
pre menor do que a capacidade de cada capacitor dessa 


associação, podemos concluir que nela a energia potencial 


elétrica diminui. Por 


aciocínio análogo, como na associação 


em paralelo a capacidade do capacitor equivalente aumenta, 


a energia potencial elétrica nessa associação aumenta. 


Os capacitores estão associados em paralelo. Todos os capa- 


citores têm seus terminais ligados à mesma diferença de 


potencial, correspondente à diferença de potencial entre os 


pontos A e B. Veja a figura: 


(A) (B) (B) (A) (A) (B) 

A B 
Observe que todos os capacitores têm um lado ligado ao ter- 
minal A e o outro ligado ao terminal B. 

A capacidade do capacitor equivalente pode ser calculada com 
aexpressãoC,=C+C+C. 

Sendo G = G = G = 100 pF, temos: 

C, = 100 + 100 + 100 = C, = 300 pF 

Portanto, a capacidade do capacitor de que o técnico precisa- 
va é C, = 300 pF. 

12.a) Sendo C, = 12 pF, C, = 6,0 pF e C, = 6,0 pF, da expres- 

são dos capacitores em série, 
1 1 1 
= + + | temos: 
E; G G 3 
BR F > C, = 2,4 pF 
C, 12 6,0 6,0 
b) Na associação de capacitores em série, todas as placas 
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adquirem a mesma carga Q, que é a carga do capacitor 
equivalente à associação com os terminais ligados em 
AV=12V. 

Sendo C, = 2,4 pF = 2,4 : 107+? F da expressão C = 
temos: 
Q=CAV>0=24:10-22:1250=2,9:10-HC(dois 
algarismos significativos) 


AV ' 


Usando ainda a expressão C = e podemos calcular a 

diferença de potencial em cada capacitor. 

Para o capacitor 1, sendo C = 12 pF = 12 -107+ Fe 

Q = 2,9 - 1074 C, temos: 
Q Q 

AV, > AV, a 

> AV, =2,4V 


2,9 +10 
AV, = p0” 


G 
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13.a) 


Para o capacitor 2, sendo C, = 6,0 pF = 6,0 -107+ F e 

Q = 2,9 - 1074 C, temos: 
Q Q 

: TV, S AV, a 

> AV,=48V 

Para o capacitor 3, temos AV, = 4,8 V, uma vez que ele 


29-10" 
6,0-10-2 7 


E > AV, 


tem as mesmas ESPECÍFICAções do capacitor 2. 
Observação: É interessante destacar que: 

AV = AV, + AV, + AV, De fato, temos: 
AV=24+48+485AV=12V 

que é a diferença de potencial entre os terminais Ae Bda 
associação. 


Sendo G = 15 pF, G = 40 pF G = 30 pF, C, = 45 pF e 
C, = 60 pF, da expressão do capacitor equivalente à asso- 
ciação dos cinco capacitores em paralelo, temos: 
CG=Q++G+tG+G +G 

= C= 15 + 40 + 30 + 45 + 60 = C, = 190 pF 


Na associação de capacitores em paralelo, a diferença de 


potencial é a mesma em todos capacitores e em nosso 
caso €AV = 12V. 

Usando a expressão C = Ai podemos calcular a carga 
em cada capacitor. 

Para o capacitor 1, sendo C, = 15 pF = 15 -1071 F e 


AV = 12 V, temos: 


Ej= 2 50,=CAV>50,=15:102.125 


=> Q, =1,8:1071C 
Para o capacitor 2, sendo C, = 40 pF = 40 -1071F e 
AV = 12 V, temos: 


2 >Q, =GAV>Q,=40:10}?.12> 


> Q,=4,8:10-19€ 


Para o capacitor 3, sendo C, = 30 pF = 30 -1071 F e 
AV = 12 V temos: 


= 50,=C,4V50,=30:102.125 


> 0,=3,6:10-10€ 


Para o capacitor 4, sendo C, = 45 pF = 45 .10-12Fe 
AV = 12 V, temos: 


G= 2 => Q, = GAV >Q, =45:1072? 12 > 


=>Q,=5,4: 1072C 


Para o capacitor 5, sendo C, = 60 pF = 60 -1071 F e 
AV = 12 V temos: 


= 2 “E e E 
=Q; =7,2:107"C 


Observação: É interessante destacar que: 


Q=Q, +Q, + Q; + Q, + Q; => 
=> Q= 1,8: 1071 + 4,8 -1071 + 3,6 -1071 + 
+54:1010+72:101050=23-:10ºC 


Esse valor pode ser obtido usando a capacidade do capa- 
citor equivalente, C = 190 pF = 190 - 107” Fe 


AV = 12 V. De fato: 


Q 
C AV 50=CAV>0=190-1012.12= 


> 0=23:10º€C 


14.a) De início determinamos a capacidade do capacitor equi- 
valente, C, da associação em paralelo de C, e C: 
C = G + G> G, = 3,0 + 6,0 > C = 9,0 mF 
Obtemos então a associação em série de G e G, Veja a 


rAr 


Logo, a capacidade equivalente a essa associação é: 
1 1 1 1 1 


+ > + 
G G G € I8 g0 


e 


figura abaixo. 


=C, = 6,0 uF 


b) Sea diferença de potencial nos terminais da associação é 
12 V, a carga elétrica, Qe, nas placas do capacitor equiva- 
lente é: 
Q.=C:AV>0Q,=60:10º-:1250,.=7,2:105C 
Então, sendo AV = L determinamos a diferença de 
potencial em cada capacitor da associação intermediária, 
em série, pois nesse caso a carga de todos os capaci- 
tores é a mesma do capacitor equivalente. Então, sen- 
do Q, = 7,2 : 107° C, temos, para o capacitor C,, de capa- 
cidade 18 pF = 1,8 : 107° F: 

Q, AV, = 7,2.:1058 

; 1,8 -1075 

Ainda nessa associação intermediária, em série, temos: 

AV = AV, + AV > 12 = 4,0 + AV > AV; = 8,0 V 

Como G; e G, estão associados em paralelo, ambos têm 


AV, = >AV,=40V 


a mesma diferença de potencial, AV,, então: 
AV;=AV,=8,0V 

Podemos, então, obter as cargas em G, e Cy 

Q= G: AV, >Q, = 3,0-10% 8,0 >Q, = 2,4:107 C 
Q; = G: AV;=> Q; = 6,0: 107°- 8,0 =Q; = 48-107C 


II. Atividades práticas 


1. O poder das pontas 

Esta é uma atividade muito simples, que utiliza pra- 
ticamente o mesmo material das anteriores e funciona 
muito bem. O aluno vai concluir que o canudo atritado 
adquire potencial elétrico de 15 a 30 mil volts, um resul- 
tado muito intrigante e que deve provocar discussões 
teressantes. 
Pode-se explicar esse alto e inofensivo potencial elé- 
ico pela pequena quantidade de carga elétrica contida no 
canudo. Não é o potencial que produz danos, mas o fluxo 
de partículas carregadas, ou seja, a corrente elétrica, assun- 
to do próximo capítulo. 


5 


= 


Você pode sugerir a seguinte analogia: grãos d 
caindo na cabeça de uma pessoa não causam dano 
mesmo que caiam de uma altura de 100 m. Paralel 
dos, no entanto, sempre machucam, mesmo que ca 
cabeça de uma pessoa de uma altura de 10 cm. 

Os grãos de areia caindo de 100 m de altura equ 


e areia 
algum, 
epípe- 
jamna 


ivalem 


a um baixo fluxo de partículas carregadas movendo-se 
entre dois pontos separados por uma alta diferença de 
potencial elétrico, enquanto os paralelepípedos caindo de 
10 cm de altura equivalem a um alto fluxo de partículas car- 
regadas movendo-se entre dois pontos separados por uma 


baixa diferença de potencial elétrico. 


2. Arrepiando “cabelos” 
Essa atividade pode ser entendida como uma si 


mplifi- 


cação da experiência de arrepiar cabelos, mais simples e 


segura. Não apresenta nenhuma dificuldade para q 
se familiarizou com o processo de eletrizar um can 


uem já 
udo. O 


efeito será tanto melhor quanto mais pedaços de linha forem 


colocados. A sugestão de colocá-los na parte supe 
cilindro foi apenas para facilitar a associação como a 
dos cabelos, mas eles podem ser colocados em qu 
região da superfície externa do cilindro. 


3. A garrafa de Leyden 


rior do 
rrepiar 
alquer 


Essa é uma atividade simples, mas nem sempre fun- 


ciona bem — a carga acumulada nem sempre é suf 
para dar origem a uma descarga visível. É interessant 


iciente 
e pedir 


a vários alunos que a façam, porque certamente algumas 


vão produzir uma pequena mas visível faísca. E est 
servir de modelo para as demais. 
Na comparação com a igrejinha, é fácil perceber q 


as vão 


ue em 


ambos os casos, há descarga elétrica, mas no capacitor o 


efeito é visível porque a quantidade de carga que se 
ca é muito maior. 


IV. Leituras complementares 
O texto A garrafa de Ley den pode ser apresenta 


deslo- 


do aos 


alunos logo no início do capítulo, fornecendo mais informa- 


ções contextuais a respeito da garrafa de Leyden, m 
nada brevemente na página 66, o que pode ajudar 
mular a motivação dos alunos, 


encio- 
a esti- 


O texto O para-raios e o poder das pontas complemen- 


ta as informações apresentadas no subitem de mesmo 


informações históricas, o estudo dos alunos. 


nome, na página 70, e ajudará a enriquecer, sobretudo pelas 


Como foi ressaltado nos comentários do capítulo, a lei- 


tura A eletricidade atmosférica apresenta para o profes- 


sor uma questão que está muito ligada a realidade d 
so dia a dia: a formação dos raios na atmosfera; vale 


onos- 
apena 


ler com os alunos o quadro A eletricidade nas nuvens (pági- 
na 70) e, quem sabe, repassar a eles a leitura complemen- 


tar apresentada a seguir. 
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O texto Geradores eletrostáticos traz informações 
importantes sobretudo do ponto de vista das experimen- 
tações de cunho didático, pois é essencial que o professor 
que tenha um dispositivo desse tipo em sua escola (por 
exemplo, um gerador Van de Graaff) saiba explicar para seus 
alunos como ele funciona. 


Por fim, o texto Tempo de carga e descarga de um 
capacitor, como o próprio título indica, aborda uma das prin- 
cipais características do capacitor. Esse tempo de carga e 


descarga dá ao capacitor a possi 


bilidade de produzir osci- 


lações eletromagnéticas, o que possibilita várias aplicações 


tecnológicas, principalmente em 


Eletrônica. 


A garrafa de Leyden 


A ideia de armazenar eletricida- 
de numa garrafa, embora hoje pare- 
ça absurda, foi posta em prática e, por 
incrível que pareça, deu certo! Na 
metade do século XVIII, dois pesqui- 
sadores de locais diferentes — E. Georg 
von Kleist (1700-1748), bispo da Pome- 
rânia (na época um dos estados ale- 
mães independentes, atual região 
noroeste da Polônia), e Pieter van 
Musschenbroek, professor holandês 
da Universidade de Leyden (1692-1761) 
— carregaram de eletricidade um jar- 
ro parcialmente cheio de água com o 
auxílio de uma máquina eletrostáti- 
ca. Os resultados foram surpreenden- 
tes: as faíscas produzidas eram inten- 
sas, e ambos os experimentadores, 
ao tocarem nos jarros, receberam cho- 
ques violentíssimos. Era uma sensa- 
ção ainda desconhecida que, segun- 
do Von Kleist, paralisava braços e 
ombros. Van Musschenbroek, por sua 
vez, teria jurado que jamais a expe- 
rimentaria de novo, “nem que lhe 
oferecessem o reino da França..” 

Esse jarro sem água (logo se per- 
cebeu que a água não era essencial) 
tornou-se conhecido até hoje como 
garrafa de Leyden. Tratava-se de 
uma garrafa de material isolante 
revestida interna e externamente por 
duas armaduras metálicas. A arma- 
dura interna era ligada a um termi- 


nal central com uma pequena esfera 
na parte superior. Veja a foto abaixo. 


Sspl/Getty Images 


Garrafa de Leyden, primeiro dispositivo 
capaz de armazenar cargas elétricas 
(o “gancho” ao lado não faz parte da 
garrafa, é um condutor em forma de 
arco usado para descarregá-la). 


Para carregá-la eletricamente, 
encostava-se a esfera da extremidade 
superior da garrafa, ligada à armadura 
metálica interna, a um gerador eletros- 
tático, mantendo a armadura externa 
ligada à terra. Nesse caso, como o cor- 
po humano é condutor, em geral bas- 
tava segurá-la com a mão para que 
essa ligação se efetivasse. Para eviden- 
ciar que a garrafa estava carregada, 
encostava-se a esfera da extremidade 
de um condutor em forma de arco na 
armadura metálica lateral externa e 
aproximava-se a esfera da outra extre- 
midade à esfera superior da garrafa, 
como mostrado na figura acima — sal- 
tava uma faísca entre as esferas, mos- 


O para-raios e o poder das pontas 


trando a passagem de cargas elétricas 
de uma armadura para a outra. 

Apesar de servir também como 
meio de vida de “eletricistas ambu- 
lantes”, que passaram a percorrer a 
Europa fazendo demonstrações com 
choques elétricos, muitas vezes exe- 
cutando passarinhos e outros ani- 
mais, a garrafa de Leyden revolucio- 
nou o estudo da eletricidade. Além 
de pesquisas nem sempre objetivas, 
como aquelas realizadas pelo abade 
Jean-Antoine Nollet (o quadro 
Máquinas eletrostáticas no capítulo 
1, página 19), que se interessava em 
estudar como se comportavam plan- 
tas e animais expostos por longo 
tempo à eletricidade e como a eletri- 
cidade atravessava longas cadeias de 
pessoas de mãos dadas (em 1746 
descarregou uma garrafa de Leyden 
em uma fileira de 180 guardas reais 
diante do rei Luís XV), a garrafa de 
Leyden serviu também de apoio a 
trabalhos relevantes realizados por 
muitos físicos, como Alessandro Vol- 
ta, lorde Kelvin, James Clerk Maxwell 
e Nikola Tesla. 

Hoje a garrafa de Leyden só é 
usada em demonstrações experi- 
mentais didáticas ou lúdicas, mas o 
capacitor moderno, seu sucessor 
direto, está presente em praticamen- 
te todos os equipamentos elétricos e 
eletrônicos da atualidade. 


Benjamin Franklin foi o primeiro 
estudioso a criar uma aplicação para 
a eletricidade — o para-raios. Franklin 
acreditava que a natureza dos raios era 
a mesma das faíscas elétricas obtidas 
em laboratório. Ele também tinha a 
convicção — e esperava comprová-la — 
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de que na atmosfera havia eletricida- 
de que se acumulava nas nuvens, e 
que dessa eletricidade deveriam origi- 
nar-se os raios. 

O “poder das pontas” havia sido 
descoberto naquela época — meados 
do século XVIII — e era descrito como 


uma propriedade dos condutores 
metálicos pontudos; ligados à Terra 
esses condutores eram capazes de 
descarregar, lenta e imperceptivel- 
mente, corpos eletrizados que esti- 
vessem próximos. Franklin se propôs 
a descarregar a eletricidade das nuvens 


por esse processo. Veja as fotos na a 
seguir. 


The NewYork Public Library, Nova York/fac-Símile/Arquivo da editora 


Deutsches Museum, Munique/Fac-Símile/Arquivo da editora 


Estas gravuras do século XVIII 
mostram duas ideias de Franklin para 
descarregar as nuvens utilizando o 
poder das pontas. (Fonte: Canby, E. T. 
História da eletricidade. Rio de Janeiro: 
Livraria Moraes Editora, 1966. p. 28.) 


Em 1752, para testar sua hipóte- 
se, Franklin planejou fixar uma vare- 
ta no alto da torre de uma igreja em 
construção. Impaciente com a demo- 
ra da obra, resolveu esquecer a torre 
e empinou uma pipa com uma vare- 
ta presa na ponta. Quando empinou 
a pipa próximo de nuvens de tem- 


A eletricidade atmosférica 


pestade, Franklin conseguiu carregar 
um capacitor com uma descarga elé- 
trica contínua que percorreu a linha 
que sustentava a pipa e passava atra- 
vés de uma chave que estava ligada 
ao capacitor (veja a figura abaixo). 
Provou assim, de forma incontestá- 
vel, a existência da eletricidade na 
atmosfera e nas nuvens. 


Gravura sobre a experiência de 
Benjamin Franklin de captação da 
eletricidade atmosférica por meio de 
uma pipa (há inúmeras gravuras como 
esta, mas infelizmente nenhuma delas 
tem referências de autor ou data; 

esta foi escolhida por estar de acordo 
com os relatos de Franklin: destaca 

o capacitor, no chão, a chave que faz 

a ligação do capacitor à linha, e seu 
filho William, que teria participado do 
experimento) 


Felizmente Franklin não empi- 
nou sua pipa durante a tempestade, 
como muitos contam. Seu objetivo 
não era atrair ou desafiar raios e 
relâmpagos, mas impedir que eles se 
formassem, descarregando previa- 
mente a eletricidade das nuvens. 

Seus experimentos e observa- 
ções, reunidos em um livro publica- 
do em 1749 (veja figura à direita), e o 
trabalho de muitos outros pesquisa- 


The Granger Collection, Nova York/Other Images 


dores demonstraram a utilidade do 
poder das pontas como terminais 
preferenciais das descargas elétricas 
atmosféricas. Se não foi possível evi- 
tar que os raios se formassem, o que 
ainda hoje não se conseguiu, cria- 
ram-se os para-raios, que, por sua 
vez, criam pontas artificiais para que 
os raios atinjam a superfície da Ter- 
ra em pontos predeterminados. 


Página do livro de Benjamin Franklin, 
Experimentos e observações sobre 
eletricidade, de 1749, no qual estão 
ilustrados alguns experimentos, com 
destaque para uma garrafa de Leyden. 


Naquela época, muitos pesquisa- 
dores utilizaram a eletricidade atmos- 
férica como fonte de energia elétrica. 
Seus para-raios eram na realidade 
“chama-raios”. Não tinham ligação à 
Terra para escoar a eletricidade, mas 
eram ligados a capacitores (em geral 
garrafas de Leyden) para armazenar 
a eletricidade necessária às suas pes- 
quisas, o que, como podemos ima- 
ginar, causou inúmeros acidentes, 
alguns fatais. 


Raios, relâmpagos, trovões e tem- 
pestades são fenômenos atmosféri- 
cos que assustam, causam pânico e, 
pior ainda, vêm sempre juntos. Que 
relação têm entre si? 

As tempestades decorrem da for- 
mação de nuvens de tempestade 
(cúmulos-nimbos). E estas, como 


grande parte das nuvens, formam-se 
em geral durante as épocas mais quen- 
tes do ano, quando são altas a tempe- 
ratura e a umidade do ar. Nessas oca- 
siões, o calor originário da radiação 
solar aquece o solo, que, por sua vez, 
aquece o ar das camadas mais baixas 
da atmosfera. O ar aquecido se expan- 
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de e sobe. E, ao subir, cede calor ao ar 
das camadas mais altas da atmosfera 
e esfria (estudado no tópico Evapora- 
ção e condensação do capítulo 17, volu- 
me 2). Se o ar que sobe tem o mesmo 
teor de umidade do ar atmosférico 
através do qual passa, ele rapidamen- 
te entra em equilíbrio térmico com o 
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ar ambiente, se “identifica” com ele e 
nada acontece — dizemos que a atmos- 
fera se mantém em condições estacio- 
nárias. No entanto, se o ar que sobe for 
mais úmido do que esse ar atmosféri- 
co, ele demora mais para entrar em 
equilíbrio térmico, pois a água tem alto 
calor específico. Isso faz com que o ar 
ascendente se mantenha mais quen- 
te que o ar atmosférico durante um 
tempo maior e, por essa razão, suba a 
alturas maiores, onde as temperaturas 
são mais baixas. 

Enquanto sobe, o ar esfria e se con- 
densa, formando pequenas nuvens, 
chamadas cúmulos. Cada um desses 
pequenos cúmulos é, na verdade, o 
topo de uma coluna de ar ascendente 
invisível. Trata-se de um processo de 
convecção: à medida que o ar quente 
se eleva, o ar frio das altas camadas da 
atmosfera desce. É por isso que, nes- 
sas ocasiões, veem-se no céu inúme- 
ras nuvens pequenas, pois cada colu- 
na de ar quente ascendente é rodeada 
por colunas de ar frio descendente. Veja 
as figuras a seguir. 


Thinkstock Images/Jupiter Images 


Formação inicial de pequenos 
cúmulos-nimbos. 


wÚ 
l'l 


ar quente e úmido 


Os cúmulos-nimbos estão no topo 

de colunas ascendentes ao lado de 
colunas descendentes de convecção; 
as bases das nuvens são achatadas 
porque, nessa altura, começa a ocorrer 
a condensação do vapor de água e a 
formação da nuvem. 


Se a umidade do ar for muito gran- 
de, essas nuvens crescem e se aglome- 
ram, tornando-se cada vez maiores. 
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Esse processo se acentua à medida que 
as gotículas de água das camadas mais 
altas da nuvem se congelam. Ao con- 
trário da evaporação, que consome 
calor do ambiente, a condensação 
cede calor ao ambiente, e esse aqueci- 
mento faz a coluna de ar elevar-se ain- 
da mais. A nuvem atinge camadas mais 
frias, condensa mais gotículas de água 
e sobe ainda mais. A nuvem cresce rapi- 
damente e atinge grandes dimensões, 
cerca de 12 km de altura. As gotículas de 
água também se agrupam, aumentam 
de peso até que a coluna de ar não mais 
as sustente, e então ocorre a precipita- 
ção. Os pequenos cúmulos tornam-se 
assim cúmulos-nimbos, nuvens de 
tempestade. Veja a figura abaixo. 


EE Altura (km) Temperatura (ºC) 
ES 
Ss 124 4—60 
ET 1oL 1-45 
; 8 1-30 
E |6 41-15 
= al Jo 
2} chuva q+15 
0 


Esquema de uma nuvem típica de 
tempestade. 


Mas, com a tempestade, e princi- 
palmente antes dela, surgem os raios 
e relâmpagos. Desde que, há quase 
dois séculos e meio, Benjamin 
Franklin demonstrou que as nuvens 
de tempestade estão carregadas de 
eletricidade, surgiram várias hipóte- 
ses para explicar por que as nuvens de 
tempestade se eletrizam. Em síntese, 
essas hipóteses procuram explicar 
como as partículas de água e gelo que 
formam as nuvens se eletrizam. Uma 
das causas da eletrização seria o atri- 
to entre as partículas de água e gelo; 
outras hipóteses atribuem a eletriza- 
ção a efeitos resultantes das diferen- 
tes condutividades do gelo em dife- 
rentes temperaturas ou, ainda, ao 
congelamento das gotículas de água. 
É provável que todas sejam verdadei- 
ras, isto é, que a eletrização das nuvens 
se deva a várias causas distintas. 

É certo que as partículas mais 
leves, ainda sob a forma de vapor de 
água, que se deslocam para a parte 


mais alta da nuvem, estão carregadas 
positivamente, enquanto as partículas 
de gelo, mais pesadas, estão carrega- 
das negativamente e deslocam-se para 
a parte mais baixa das nuvens. Assim, 
em geral, as nuvens de tempestade 
têm carga elétrica predominantemen- 
te positiva, na parte superior, e predo- 
minantemente negativa, na parte infe- 
rior. Veja a figura abaixo. 


FrrT+ 
++++++ 


Esquema da distribuição de carga 
elétrica numa nuvem de tempestade; 
note que há mais relâmpagos dentro 
das nuvens e entre elas (cerca de 70%) 
do que entre as nuvens e a terra. 


À medida que aumenta a quanti- 
dade de carga acumulada na nuvem, 
aumenta o seu potencial elétrico. E 
quando a diferença de potencial entre 
a nuvem e a região da superfície da 
Terra, logo abaixo dela (onde apare- 
cem cargas positivas, por indução), 
supera a rigidez dielétrica do ar, sur- 
gem raios e relâmpagos. Na verdade, 
embora sejam essas as descargas elé- 
tricas que nos preocupam e interes- 
sam, a maior parte das descargas elé- 
tricas ocorre dentro da própria nuvem 
ou entre nuvens próximas. 

Aparentemente os raios saem das 
nuvens e vêm para a Terra. Por isso, 
antigamente, eles eram entendidos 
muitas vezes como castigos do céu. Na 
realidade, o que geralmente ocorre é 
que há sempre uma descarga inicial, 
negativa (elétrons descendentes), invi- 
sível, conhecida como descarga líder, 
que vai da nuvem para a Terra. À 
medida que a extremidade dessa linha 
se aproxima da superfície da Terra, 
nessa superfície, próximo a essa extre- 
midade, vão sendo induzidas cargas 
positivas — quando a descarga chega a 
algumas dezenas de metros de altura, 
esse fluxo de elétrons se intensifica, se 
torna visível e reforça toda a descarga 
como se a percorresse no sentido 


oposto, seguindo o “caminho” que a descarga inicial invi- 
sível havia desenhado. Essa segunda descarga de volta é 
pelo menos dez vezes mais intensa que a líder e brilhantís- 
sima. Todo esse processo leva apenas 0,5 s em média. Entre- 
tanto, durante esse curto lapso de tempo, descem da nuvem 
para a Terra cerca de cem quintilhões (10º) de elétrons, que 
liberam uma potência equivalente a 101º W. 

Em geral, num só raio, muitas descargas se super- 
põem, em idas e vindas sucessivas, chegando até a 40 
descargas. E, nesse processo, o ar, junto às descargas, atin- 
ge temperaturas elevadíssimas, de cerca de 15000 °C a 
20 000 °C. Esse aquecimento repentino provoca a rápida 
expansão do ar e dá origem ao trovão. Embora o raio dure 
menos de meio segundo, o trovão dura muito mais por- 
que o som se origina ao longo de toda a descarga e che- 
ga em instantes diferentes às nossas orelhas. Por isso o 
trovão se constitui de uma sucessão de estrondos. 

A eletricidade atmosférica, porém, não aparece ape- 
nas nas tempestades. Em condições de estabilidade 
atmosférica, há um campo elétrico uniforme nas proxi- 
midades da superfície terrestre. O vetor campo elétrico 
junto à superfície terrestre é vertical, orientado para bai- 
xo e de módulo aproximadamente 130 V/m. A figura a 
seguir mostra linhas de força e equipotenciais do campo 
elétrico nas proximidades da superfície terrestre. 


Altura (m) 


Potencial (V) 


0 


Linhas de força e equipotenciais do campo elétrico 
nas proximidades da superfície terrestre. 


Isso significa que uma pessoa de 1,70 m de altura, em 
pé, está sujeita a uma diferença de potencial de 1,70 - 130 
= 220 V? Felizmente não. Como o corpo humano é um 


Geradores eletrostáticos 


condutor razoavelmente bom, pode-se supor que ele faz 
parte da superfície terrestre e, portanto, está no mesmo 
potencial da superfície. Veja a figura a seguir. 
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As linhas equipotenciais mostram que uma pessoa em pé 
na superfície terrestre está no mesmo potencial elétrico 
dessa superfície. 


De qualquer forma, estar sujeito a uma diferença de 
potencial de 220 V, por si só, não significa nada. Um canu- 
do de refresco atritado pode atingir mais de dez mil volts 
facilmente e não oferece perigo a ninguém. Como já 
comentamos e vamos ver mais adiante, não é a diferen- 
ça de potencial que oferece perigo a uma pessoa, mas a 
quantidade de carga elétrica que essa diferença de poten- 
cial movimenta. E, em condições de estabilidade atmos- 
férica, a quantidade de carga disponível numa região onde 
uma pessoa possa estar é sempre muito pequena. 

O que não ocorre, é claro, em ocasiões de tempestade, 
quando a carga das nuvens acima da superfície pode indu- 
zir, na superfície terrestre, cargas elétricas consideráveis. 

É por isso que os raios caem em árvores ou em edifi- 
cios mais altos. Esses corpos são bons condutores em rela- 
ção ao ar atmosférico ao seu redor. Quando esses corpos 
estão sob uma nuvem carregada eletricamente, as cargas 
neles induzidas podem atingir valores muito altos, o que 
se acentua devido ao poder das pontas. Dessa forma, o ar 
nas proximidades pode ser ionizado e abre caminho para 
a descarga líder, que desencadeia todo o processo. 


Capacitores são dispositivos elétri- 


cos que armazenam carga elétrica, mas 
não a produzem. Por isso, dependem 
de fontes ou geradores de cargas elé- 
tricas. Embora gerem grande quanti- 
dade de carga e atinjam potenciais elé- 
tricos altos, têm aplicações tecnológicas 
limitadas. 

Os dois geradores eletrostáticos 
mais modernos ainda em uso, embo- 
ra não mais para pesquisas, objetivo 
com o qual foram criados, mas apenas 


para demonstrações lúdicas ou didá- 
ticas, são o gerador Van de Graaff e a 
máquina de Wimshurst. 

O gerador Van de Graaff, inventa- 
do pelo físico americano Robert Van de 
Graaff (1901-1967), foi utilizado como 
acelerador de partículas durante mui- 
tos anos em razão dos potenciais elé- 
tricos muito altos que consegue gerar. 
Atualmente são construídos modelos 
pequenos, utilizados para fins didáti- 
cos, como o modelo da foto ao lado. 


Ateliê de Brinquedos Ciêntificos, São Paulo/ 


mes da tu 
Aspecto externo de um gerador 
Van de Graaff destinado a 
demonstrações didáticas. 
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O funcionamento desse gerador é muito simples (veja a figura abaixo). 


e g 
e e 5 
a 8 
terminais e g 
5 
em ponta Ê 
e E 
A cúpula 
elétrons metálica 
e 
e correia 
=E (borracha 
D a sintética) 
fonte de 
tensão 
I parede 
isolante 
ligação 
aterra 


cilindro 
(metal/couro) 


Diagrama explicativo do funcionamento do gerador; no detalhe acima, à esquerda, está representado outro processo 
de geração de cargas. 


Uma correia de material isolante, movimentada por Veja a figura: 
um motor, leva continuamente partículas portadoras de 
cargas elétricas a uma cúpula esférica metálica isolada. As 
partículas portadoras de cargas elétricas passam da correia 
para a cúpula através de pontas metálicas a ela ligadas e 
distribuem-se na superfície externa da cúpula. Nos gera- 
dores mais simples, como o da foto, as cargas são origina- 
das pelo atrito da própria correia com um pequeno cilin- 
dro, em geral revestido de couro, localizado na parte inferior, 
que substitui a fonte e as pontas metálicas. Esse atrito, 
porém, desgasta a correia, que depois de algum tempo de 
uso deve ser substituída. Por isso, em alguns modelos as 
cargas se originam de outro gerador ligado à rede elétrica 
local e são transferidas à parte inferior da correia por um 
terminal, também através de pontas metálicas. 

A máquina de Wimshurst foi inventada em 1882 pelo 
engenheiro inglês James Wimshurst (1832-1903) — é um 
aperfeiçoamento da máquina do físico alemão Wilhelm 


Holtz apresentada no quadro Máquinas eletrostáticas, no Máquina de Wimshurst. Desenho extraído de 
capítulo 1, página 19. um texto didático do início do século XX. 


<www.coe.ufri.br/nacmq/winport.html>. Acesso em: 24 nov. 2009. 
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O funcionamento dessa máquina é relativamente 
simples, mas a explicação é longa e muito trabalhosa, por 
isso vamos apresentar aqui apenas as ideias principais. 
A máquina de Wimshurst se constitui de dois discos iso- 
lantes, paralelos, nos quais estão fixas pequenas placas 
condutoras, isoladas entre si. Esses discos giram em sen- 
tidos opostos acionados por uma manivela. Um enge- 
nhoso sistema de duas hastes transversais, uma de cada 
lado dos discos, estabelece contato entre placas diame- 
tralmente opostas do mesmo disco. 

Associados a essas hastes, dois pentes metálicos 
ligam placas opostas de discos diferentes — desse modo, 
por indução eletrostática, a máquina de Wimshurst redis- 
tribui e separa cargas elétricas nela já previamente exis- 
tentes e as armazena em terminais esféricos, fixados em 
duas outras hastes metálicas, em geral acoplados a capa- 
citores auxiliares. A rigor, essa máquina não é um gera- 
dor, mas um multiplicador de cargas elétricas — se não 
existir previamente nenhuma carga elétrica na máquina, 
ela não funciona. 

Quando a diferença de potencial entre os terminais 
esféricos que armazenam cargas de sinais contrários 
supera a rigidez dielétrica do meio, salta uma faísca que 
descarrega a máquina. No entanto, sempre resta uma car- 
ga elétrica residual que volta a multiplicar-se (desde que 
o movimento da manivela se mantenha) e dá origem a 
faíscas sucessivas. Veja a foto: 


Tempo de carga e descarga 
de um capacitor 


Uma das características mais interessantes do capa- 
citor, que possibilita inúmeras aplicações tecnológicas, 
sobretudo em Eletrônica, é o seu tempo de carga ou des- 
carga. 

A figura a seguir representa esquematicamente o pro- 
cesso de carga de um capacitor por um gerador e o corres- 
pondente gráfico da quantidade de carga (Q) armazenada 
em cada placa durante o tempo (t) correspondente. Ao 
fechar a chave, com o capacitor neutro, ele começa a ser 
carregado pelo gerador. Esse é o instante t = O, em que 
Q = O. Veja a figura e o gráfico abaixo: 
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Clive Streeter/DK Limited/Corbis/Latinstock 


Tempo 
> 
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No início, o fluxo de cargas é grande, pois, como o 
capacitor está neutro, não há cargas nas placas que se 
opõem a esse movimento. Por isso, no trecho inicial do 
gráfico Q X t, a curva é fortemente ascendente. 

No entanto, à medida que o capacitor é carregado, os elé- 
trons que chegam (ou saem) de uma placa se opõem à che- 
gada (ou saída) de outros. 

Esse movimento cessará completamente quando o 
potencial de cada placa for igual ao potencial do terminal 
do gerador a que está ligada. Então o processo de carga 
estará completo. 

Observe que a curva do gráfico Q X t se torna cada 
vez menos ascendente até tangenciar a paralela que pas- 
sa por Q, valor final da carga do capacitor. 
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O gráfico a seguir representa o processo de descar- 
ga de um capacitor quando suas placas são ligadas por 
um fio condutor e o correspondente gráfico da quanti- 
dade de carga (Q) armazenada em cada placa durante o 
tempo (t) correspondente. 


Carga 
Q; 


Tempo 


0 


Ao fechar a chave, as placas do capacitor, carrega- 
do com carga Q, são ligadas entre si e os elétrons da 
placa negativa começam a passar para a placa positi- 
va. Esse é o instante t = 0, em que Q = Q, 

No início, o fluxo de cargas é grande porque a dife- 
rença de potencial entre as placas do capacitor é máxi- 
ma (a atração entre as cargas das placas é máxima). 
Por isso, no trecho inicial do gráfico Q X t, a curva é 
acentuadamente descendente. 

À medida que a transferência de elétrons vai se 
efetivando, o fluxo de elétrons gradativamente vai 
se reduzindo, porque há cada vez menos elétrons 
para se transferirem, até que cessa completamente 
quando não houver mais cargas nas placas. 

Observe que a curva do gráfico Q X t se torna cada 
vez menos descendente até tangenciar o eixo do tem- 
po, no qual Q = 0. Em geral o tempo de descarga de um 
capacitor é muito curto, mas já existem capacitores que, 
inseridos em um circuito elétrico, demoram um tempo 
suficientemente grande para perderem a carga que 
podem ser usados até como baterias. 


Questões do Enem e de vestibulares 


Testes 


1. 


O material da caixa do telefone que não recebeu as ligações é 
o metal, pois no interior de condutores o campo elétrico é nulo. 
Assim não é possível que as ondas eletromagnéticas que atra- 
vessam as paredes da caixa de metal, que é condutor, atinjam 
o interior da caixa fazendo o celular tocar. Esse fenômeno se 
chama blindagem eletrostática e ocorre no interior de locais 
fechados por material condutor. 
Resposta: alternativa b. 


Da definição de energia potencial elétrica, sabe-se que o tra- 


balho mínimo realizado por uma força externa para levar 
uma partícula de carga q positiva entre esses dois pontos 


é Ty = q( V; — Vy). Como o sentido da força elétrica é oposto 
ao da força externa, podemos escrever xy = kV, — V,). Para 


que o módulo do trabalho seja máximo, o módulo da variação 
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do potencial elétrico tem que ser máximo. Assim, a partícula 
carregada deve ser deslocada entre os pontos A e D. Para que 
o trabalho seja positivo, sendo q < O, devemos ter Vy — V, < 0. 
Então, se temos V, = V) = —80 V e V, = V, = 80 V, essa par- 
tícula de carga q deve sair de D e ir para A. 

Resposta: alternativa d. 


3. Daleide Coulomb, F= k- e , O módulo da força elétrica no 
primeiro caso, F4, com q, = +Q, q, = —q, separados por uma 
distância d, é dado por: 

F =k: Qq O 
q2 


O módulo da força elétrica no segundo caso, F,, com q, = +40, 
q, = +39, separados por uma distância d' = 2d, é dado por: 


kak 40-3q D 


(2d)? 
Dividindo membro a membro as expressões eA, obtemos: 
Qq 
F P F. 1 
= >— >F,=3F, 
Es 40-3q Es 12 
2a? 4 


Assim, a força passa a ser três vezes maior que a anterior e, como 
ambos os corpos têm cargas de mesmo sinal, ela é repulsiva. 
Resposta: alternativa d. 


4. Anuvem polarizada com carga positiva mais próxima à super- 
fície da Terra irá induzir nela o acúmulo de cargas elétricas 
negativas. Se o polo negativo da nuvem estiver próximo à 


superfície da Terra, então nela se acumularão, por indução, car- 
gas positivas, o que está representado na figura C. 
Resposta: alternativa c. 


Problema 


5. Quando as esferas E, e E, são conectadas por um fio condu- 
tor, a quantidade de carga elétrica totalirá se dividir entre elas 
igualmente, pois elas são iguais. Logo, temos: 

Orotal Q, + Q» > Orotal 20 4 Qiotal 16 uC 


Assim, as novas cargas elétricas das duas esferas serão iguais a 


Q= Qoa + Q=8pC 
2 


Com essas cargas, teremos o esquema abaixo: 
Fa 


A força resultante terá, portanto, direção igual à linha que une 
as cargas e sentido de afastamento de E, em relação às 
demais, conforme representa a figura acima. 


Conexões 


A eletricidade em nosso corpo 

Essa seção permite uma atividade interdisciplinar bas- 
tante enriquecedora, pois integra, a partir de um assunto, 
as três Ciências da Natureza do currículo escolar: a Física, 
a Química e a Biologia. Para muitos alunos é até impensá- 
vel que haja eletricidade no nosso organismo: mas há! E 


se não fosse por ela, não desempenharíamos nenhuma 
das nossas funções vitais, desde as mais simples até as 
mais complexas. 
O assunto principal é a Física por trás da transmissão dos 
impulsos nervosos no nosso organismo, porém esse assun- 
to é explicado com a ajuda de conceitos da Biologia e da Qui- 
mica, o que o torna por excelência um texto que conecta Bio- 
física e Bioquímica, podendo perfeitamente ser trabalhado 
em parceria com os professores de Biologia e Química, 
ampliando as atividades propostas. O interesse dos alunos 
provavelmente será despertado, pois a ideia de que há ele- 
tricidade dentro do nosso organismo instiga a curiosidade, 
o que é saudável e proveitoso para a aprendizagem em Fiísi- 
ca e nas demais ciências. 


Ampliando o conhecimento 


1. Da relação entre o módulo do vetor campo elétrico e a dife- 
rença de potencial em um campo elétrico uniforme, como o 
que existe no interior da membrana celular, AV = Ed, sendo 
AV=70mV=7,0-10"Ved=7,)0:-10ºm,temos: 
7,0:102=E-7,0:10º=>E=1,0:10'N/m 
Sendo a carga de cada íon igual à carga do elétron, 


e=1,6:101ºC, da definição do módulo do vetor campo elé- 
trico, podemos escrever: 
F=qE>F=1,6:101º.10:10'=F=1,6:10"!ºN 


2. Oquese propaga em um impulso nervoso é uma alteração ou 
variação de potencial elétrico decorrente da movimentação 
transitória de vaivém dos íons de sódio e potássio, que carac- 
teriza um pulso elétrico, com as mesmas características de 
um pulso de uma onda mecânica. 


3. Os pulsos elétricos ou impulsos nervosos são os portadores 
dasinformações processadas pelo cérebro; são eles que pos- 
sibilitam e coordenam desde a manutenção vital dos batimen- 


tos cardíacos até um simples piscar de olhos. 


4. O potencial de repouso se origina das diferentes concentra- 
ções de íons de sódio e potássio dos lados opostos da mem- 
brana celular, que se mantêm em equilíbrio não só nos neurô- 


nios, mas na maioria das células do organismo. 


Outras sugestões de atividades 
interdisciplinares e de 
contextualização 


Capítulo 1 — Introdução à Eletricidade 


= Nesse capítulo, a interdisciplinaridade se dá com Histó- 
ria. Desde o início, ela acompanha o texto. Falamos dos 
gregos, de Tales de Mileto, do século Vl a.C, de Gilbert, 
médico da rainha da Inglaterra no final do século XVI, de 
Benjamin Franklin e de outros personagens que com- 
põem o cenário histórico do desenvolvimento da ele- 
tricidade. Cenário que pode, integral ou parcialmente, 
ser trabalhado interdisciplinarmente com História. 


Capítulo 2 e 3 — Campo elétrico 


Um trabalho também interessante é pesquisar outros 
povos ou civilizações que conheciam a eletricidade. Há 
referências aos chineses e aos judeus, cuja arca da alian- 
ça, segundo alguns, podia ser algo semelhante a um 
gerador eletrostático. 


Outro trabalho interessante pode se basear no quadro O 
beijo elétrico (página 29), que mostra o comportamento 
fútil e permissivo da nobreza europeia no século XVIII. É 
possivel achar muitos relatos de experiências científicas e 
pseudocientíficas que serão muito úteis para que os alu- 
nos compreendam melhor aquela época. 


Com Química e Biologia, um trabalho interdisciplinar 
interessante é o estudo do âmbar, que os gregos cha- 
mam de electrone deu origem à palavra eletricidade. A 
foto de abertura do capítulo mostra uma pedra âmbar 
atraindo uma pena, mas há outras fotos mais intrigan- 
tes que mostram insetos aprisionados nessas pedras. 
A natureza do âmbar, sua composição química, como 
ele se forma, como ocorre esse aprisionamento de 
pequenos animais, se é possível obter informações 
genéticas desses animais, são sugestões de pesquisas 
que certamente vão interessar aos alunos, 


Umtrabalho interdisciplinar importante pode ser feito com 
Língua Portuguesa. Algumas palavras ou expressões 
desse e dos próximos capítulos discutidas no quadro Atri- 
tar ou esfregar? (página 16) ou no início do subitem Ele- 
trização por indução (página 18), por exemplo, mostram 
que a condição para que uma pessoa se expresse corre- 
tamente é, antes de tudo, um problema de Semântica, de 
compreensão do que se está dizendo. Nesses quadros 
procuramos utilizar a Semântica como auxiliar dessa 
compreensão, uma ideia sugerida pela teoria de alguns 
psicólogos e pedagogos, como Vigotski, entre outros. 


A partir da discussão da forma correta de expressar ideias 
ou conceitos, como o adjetivo elementar para partícula, dos 
adjetivos positiva ou negativa para carga elétrica, dos ver- 
bos atritar ou esfregar, do significado de induzir, da pala- 
vra carga como propriedade de uma partícula e não como 
sinônimo de partícula, pode-se auxiliar muito a compreen- 
são dessas ideias e conceitos. E, para isso, a contribuição 
do professor de Língua Portuguesa será valiosíssima. 


O conceito de campo é abstrato e, por isso, de difícil 
compreensão. No Ensino Superior, ele é quase um con- 
ceito matemático. Aqui, numa abordagem para o Ensi- 
no Médio, essa relação com a Matemática é menos rele- 
vante, mas deve ser enfatizada. 


É conceito interdisciplinar importante de Física e Mate- 
mática a função do inverso do quadrado de uma variá- 
vel, sobretudo o seu gráfico cartesiano. 
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m A configuração das linhas de força, sempre tangentes mostrando regiões de mesma temperatura e pressão. 


ao vetor campo elétrico em cada ponto, é também um Chamar a atenção para essa característica comum é cer- 
conceito de Geometria espacial que pode ser aborda- tamente uma atitude interdisciplinar. 

do com a Matemática. a As relações entre arte e ciência costumam ser muito 

m Adiscussão de ponto na superfície na observação do exer- valorizadas por alguns pedagogos como forma de moti- 

cício resolvido 5, capítulo 2, tem caráter interdisciplinar, pois var o interesse dos alunos para essas duas áreas do 

mostra a diferença de enfoque entre a Matemática e a Físi- conhecimento humano, que, para muitos desses alu- 

ca, para a qualo professor deve chamar a atenção. nos, podem parecer incompatíveis — aqueles que gos- 

= O trabalho interdisciplinar de Semântica, com Lingua tam de ciência nem sempre apreciam arte ou vice-ver- 

Portuguesa, pode ser feito nesse capítulo com as dis- sa. A foto de abertura do capítulo 4 é interessante para 

cussões do significado da palavra campo, da distinção essa discussão, que pode ser motivo para uma atividade 

entre as expressões campo e vetor campo e do signi- de contextualização até extraclasse, como uma visita 

ficado das palavras permissividade e fluxo. a um museu de arte, por exemplo, ou mesmo interdis- 

ciplinar, se houver no currículo da sua escola alguma 


= O conceito de fluxo presente na leitura complementar 
A lei de Gauss e o campo gerado por uma placa condu- 
tora carregada infinita, na página 359 deste Manual, e | = A leitura complementar A eletricidade atmosférica, da 


disciplina relacionada à arte. 


apresentado ao aluno no início do capítulo 9, proporcio- página 373 deste Manual, discute também conceitos 
na ainda interessante atividade de contextualização, relacionados com a Geografia e pode ser abordada em 
que pode ser trabalhada interdisciplinarmente com ambas as disciplinas. As correntes de convecção como 
atemática, por meio de conceitos de Estatística. Tra- formadoras de nuvens são um tema que pode ser dis- 
ta-se de avaliar a lotação de um cinema, teatro, está- cutido em estudos sobre clima. 

dio de futebol, ou do número de pessoas que saem de | = Oprofessor pode destacar, de início, a pergunta que teria 
uma cidade ou chegam a ela num feriado, a partir de sido feita a Faraday em uma de suas palestras, relatadana 
indicadores do fluxo de pessoas ou de carros que che- página 29, capítulo 1. Naquela época, para o público leigo, a 
gam a um local ou saem dele. E importante que o aluno eletricidade não passava de uma atividade quase recrea- 
entenda como é possível fazer extrapolações e obter tiva, uma brincadeira baseada em choques e faíscas, mas, 
informações valiosas a partir de indicações tiradas de como teria respondido Faraday, ela era ainda apenas um 
pequenas amostras, desde que adequadamente esco- bebê e, como tal, não era possível saber o que dela espe- 
lhidas e trabalhadas. Esse é um procedimento válido ar, Mas, pouco mais de um século antes dessa palestra, 
para qualquer ciência, exata, biológica ou humana. esse bebê já havia começado a crescer, o que demons- 
m A analogia entre campos vetoriais e escalares da Física tram as experiências de Franklin (capítulo 4) que confir- 
e os campos de influência política e econômica presen- maram a existência da eletricidade atmosférica (ainda hoje 
tes ou de épocas passadas, como os que precederam a mal compreendida!). Nem sempre as pessoas leigas — e 
Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pode ajudar os até mesmo cientistas - entendem alguns investimentos 
alunos a se conscientizar da existência e importância em ciências, mas as leituras complementares O para-raios 
dessas zonas de influências e a entender melhor o mun- eo poder das pontas (página 372 deste Manual) e A ele- 
do atual, Assim eles serão capazes de adquirir uma pos- tricidade atmosférica são uma resposta muito antiga da 
tura mais crítica e reflexiva em relação ao que presen- sua validade. Nesses casos, o primeiro texto destaca como 
ciam, leem ou estudam sobre o mundo em que vivem. o desenvolvimento dessas pesquisas iniciais sobre a ele- 
= No capítulo 2, aproveitando a leitura complementar tricidade pôde ser usado para desenvolver o para-raios, 
Alessandro Volta, na página 359 deste Manual, pode- tecnologia já secular que tornou muito mais segura a vida 
-se iniciar uma atividade interdisciplinar com Biologia das pessoas. A discussão sobre o segundo texto pode 
sobre a hipótese da eletricidade animal citada no texto. complementar a do primeiro destacando os perigos da 
Como essa ideia será retomada no capítulo 7, ela pode eletricidade atmosférica e servir de alerta aos alunos — e 
ser proposta aqui e concluída nesse capítulo. por meio deles à comunidade — sobre os perigos de quan- 

do uma tempestade se avizinha e os cuidados a tomar. 
Capítulo 4 — Capacidade, capacitores = Como tarefa de contextualização é interessante sugerir 
e dielétricos aos alunos que verifiquem as normas de segurança ado- 
a As superfícies equipotenciais são um conceito utilizado tadas na escola em relação à proteção contra descargas 
também em Geografia, em mapas de relevo, para assina- atmosféricas, um problema sério, sobretudo em regiões 

lar regiões de mesma altitude, ou em mapas climáticos, tropicais, onde se localiza a maior parte do nosso país. 
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Essa unidade se inicia com o estudo da Corrente elétrica, 
no capítulo 5, e continua nos dois capítulos seguintes, Potên- 
cia elétrica, associação de resistores e resistividade, capitu- 
lo 6, e Geradores e circuitos elétricos, capítulo 7. São capitu- 
los de conteúdo bastante acessível do ponto de vista 
cognitivo e também mais próximos do cotidiano dos alunos, 
o que certamente torna a sua abordagem mais significativa 
e motivadora. Quanto à Matriz de Referência do Enem, nes- 
sa unidade foram contemplados: 


1. Eixos cognitivos: DL, CF, SP e CA 


2, Competências de área: 
-1:H3;H2 

- 2: H5, H6 

-5:H17 

-6:H21 


Capítulo 5 — Corrente elétrica 


I. Comentários e sugestões 

Esse capítulo inicia o estudo de três dos conteúdos mais 
conhecidos da eletricidade: corrente elétrica, diferença de 
potencial e resistência elétrica. São ideias relativamente 
simples e de que professores e alunos gostam. Talvez por 
isso sejam também os temas preferidos de eletricidade nos 
exames de seleção para ingresso no Ensino Superior. O que 
não quer dizer que sejam ideias bem compreendidas. 
Em geral, imagina-se a corrente elétrica como um fluxo 
contínuo de partículas carregadas, como a água num enca- 
namento, uma analogia que está muito longe da realidade. 
Além disso, confunde-se a velocidade de propagação 
do campo elétrico através de um condutor com a velocida- 
de de arrastamento da corrente elétrica, o que é um erro 
grave. Para esclarecer melhor essas ideias, apresentamos 
a leitura complementar Uma nova analogia para a corren- 


te elétrica, na página 385 deste Manual, em que propomos, 
como o título indica, uma nova analogia para a compreen- 
são da corrente elétrica. Ela ajuda ainda a entender um con- 
ceito pouco conhecido relacionado à corrente elétrica: velo- 
cidade de arrastamento, que apresentamos na página 94 
desse capítulo. Trata-se de um conceito importante, embo- 
ra não faça parte dos currículos de Física do Ensino Médio. 
Procuramos apresentar essas duas ideias de modo aces- 
sível ao aluno desse nível — a nosso ver, é a ausência des- 
se conceito que impede a compreensão adequada do con- 
ceito de corrente elétrica. 


Outros conceitos também ficam prejudicados pela 
ausência do conceito de velocidade de arrastamento, como 
o de resistência, sempre associado à oposição à passagem 


dos portadores de carga pelo condutor, o que só é parcial- 
mente verdadeiro. O número de portadores que se deslo- 
cam é também um fator determinante de resistência elé- 
trica do condutor. 

Convém atentar ainda para as seguintes observações: 


1. A corrente elétrica e suas analogias 


É importante discutir as inadequações da analogia entre 
corrente elétrica e água corrente que aparece na página 91, 
e compará-la com a analogia proposta logo adiante, à qual 
nos referíamos anteriormente. Esperamos que o professor 
se convença dos erros da primeira para aceitar a necessi- 
dade da segunda. 

Trata-se de uma ideia muito simples, mas diferente da 
habitual. E ideias novas só são aceitas depois de muito con- 
vencimento, 


2. Corrente elétrica e intensidade 
da corrente elétrica 


Esta é uma distinção semelhante à do campo elétrico e 
do vetor campo elétrico. É importante para a compreensão 
do conceito de corrente elétrica. A intensidade da corrente 
elétrica é uma grandeza associada à corrente elétrica, mas 
seus conceitos não são idênticos. É fácil entender essa dife- 
rença lembrando que a velocidade de arrastamento tam- 
bém é uma grandeza associada à corrente elétrica. 


3. Qual a velocidade da corrente elétrica? 

Ao final do subitem Velocidade de arrastamento (páginas 
94 e 95), calculamos essa velocidade para uma corrente 
elétrica de intensidade 1,0 A que percorre um condutor de 
cobre cuja área da seção normal é 10 mm?. Obtivemos 
v, = 7,4: 1076 m/s, resultado surpreendentemente peque- 
no — como exemplificamos no texto, essa velocidade é tão 
pequena que os elétrons livres desse condutor gastariam 
cerca de 1 mês de 31 dias para percorrer uma distância de 
20 m. Propusemos então a seguinte questão: Se a veloci- 
dade dos elétrons em um condutor é tão pequena, como 
as lâmpadas acendem instantaneamente quando aciona- 
mos o interruptor? 

A resposta é simples: o que faz com que os elétrons se 
movam em um condutor predominantemente em um deter- 
minado sentido é o campo elétrico que se propaga através 
dele, e essa propagação tem a velocidade da propagação 
de uma onda eletromagnética através desse condutor, que 
é da mesma ordem de grandeza da velocidade da luz. E 
outras palavras, adotando a nova analogia proposta, assi 
como os guardas do aeroporto se movem quando ouve 
a ordem para que isso ocorra, os elétrons se movimenta 
quando “recebem a ordem" para isso, ou seja, quando o 
campo elétrico que se propaga pelo condutor chega até 
eles, o que ocorre com uma velocidade próxima da veloci- 
dade da luz. 


m 
m 


m 
m 
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A lâmpada acende quase instantaneamente porque, ao 
acionarmos o interruptor, propaga-se um campo elétrico 
pelo condutor que chega quase instantaneamente ao fila- 


mento da lâmpada e faz com q 
estão passem a se movi 


4, Campo, potencial e 


A explicação dada an 
tada para que se evite ai 


ser dada para a existênci 


mentar. 


corrente elétrica 
terio 
ncipi 
ade 


uma corrente 


ue os elétrons livres que lá 


mente deve ser complemen- 
ente explicação que costuma 


elétrica: apare- 


ce uma corrente num condutor quando suas extremidades 


difere 
diferen 


são ligadas a uma 
Por que essa 
todo o condutor 


nça de potencial. E 


que os empurra num de 
avança nessa explicação 
É preciso responder 


ciar a diferença de potencia 
dades de um condutor a 


ligam as extremi 


ese 
ae 
ao campo elét 


isso é tudo. 


ça de potencial faz os elétrons de 
se movimentarem? De onde vem a força 
terminado sentido? Dificilmente se 
espondem a essas questões. 
as e para isso devemos asso- 


rico. Quando se 
uma fonte, esta 


estabelece uma diferença de potencial entre essas extre- 


midades. Em consequência, 


velocidade próxima à da 


gem à força que desloca todos os elétrons 
dutor praticamente ao mesmo tempo. Es 


essencial, pois só assim 


de aprender esses conceitos nos capítulos ante 


propaga-se pel 
luz, um campo elé 


o condutor, com 
trico que dá ori- 


ivres desse con- 


sa explicação é 


o aluno vai entender por que teve 


5. Resistência elétrica 


É impo 
to. Não tem sentido fala 
Um elétron não pode 
out 
par 


tícu 


tante não associar a resistência elétri 
no nível microscópico. 
atritar com outro ou com 
a partícula. Eles interagem 
as que formam a estrutura do condutor 


rem atrito 


entre si, ou 


iores. 


ca ao atri- 


qualquer 
com as demais 
por repul- 


são ou atração eletromagnética. Pode-se até dizer que eles 


se "chocam", assim, entre aspas, po 
partículas não têm 


cópica as 
menos rigidez para que s 
ma razão, é absurdo 


6. Lei de Ohm 
Não se deve con 


par nessas partículas, como a 
A resistência, como a veloci 


fundir a d 
lei de Ohm. A resistência de u 


estrutura 
e possa fala 


que na esca 


em colisão. 
imaginar que os elétro 
ideia de atrito sugere. 

dade de arrastamento des- 
ses elétrons, está relacionada também ao número de elé- 
trons livres que se deslocam. Quanto maior 
ro, menor será a resistência elétrica do condutor. 


amicros- 
definida, muito 
Pelames- 


possam ras- 


ns 


for esse núme- 


efinição de resistência com a 
m condutor é o resultado da 


razão entre a diferença de potencial, V, aplicada ao condu- 


tor, e a intensidade 
resultado pode variar pa 


do da intensidade da corrente. 

No entanto, se a resistência 
relação d 
seja, uma função linear entre Ve i. 


-se estabelecer uma 
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da corre 


nte, i que o atravessa. Esse 


ra o mesmo condutor, dependen- 


se 
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mantiver constante, pode- 
e proporcionalidade direta, ou 
Essa função é a lei de Ohm. 


7. Resistores 

Há uma defi 
dida em alguns 
segundo a qual 


livros de Ciência 
eles são compon 


nição de resistores que costuma ser difun- 


s do Ensino Fundamental, 
entes destinados a trans- 


formar a energia elétrica em calor. É uma ideia errônea, que 


o professor deve evitar. 


Como afirmamos no texto, não é essa a 
lidade dos resistores, embora existam mui 
construídos com essa finalidade. 

Além disso, essa definição leva a uma armadi 


Resistores que aquecem nunca 


principal fina- 
tos resistores 


ha. 
têm resistência constan- 


te; por isso, não se pode falar em lei de Ohm quando se 
definem resistores dessa forma, pois essa lei não vale 


para esses resistores. 


II. Exercícios 


1 a) 
descrito matematicamente 


O campo elétrico é um fenômeno físico que pode ser 


por uma grandeza vetorial a 


ele associada — o vetor campo elétrico (E). 


A corrente elétrica é um fe 
descrito matematicamente 
ele associada — a intensidad 


Em outras palavras, campo elé 
assim como corrente elétrica e 
trica, são conceitos diferentes. 


nômeno físico que pode ser 
por uma grandeza escalar a 
e da corrente elétrica (ù. 


rico e vetor campo elétrico, 
intensidade da corrente elé- 


2. a) Se a seção normal do condutor é atravessada por 
2,0 - 108 elétrons por segundo, em 1,0 min (60 s) teremos: 
n = 2,0: 10º elétrons/s - 60 s > n = 120 -10º elétrons > 
= n=1,2:10º elétrons 
Sendo e = 1,6 : 107° C, da expressão Aq = ne, temos: 
Aq = 1,2 : 10” - 1,6 : 107? > Aq = 1,9 - 107° C (dois alga- 
rismos significativos) 
ain âq 
b) Da expressão i = —— temos: 
At 
1910 , , Ra 
i= —€0 > i= 3,2 107" A (dois algarismos signifi- 
cativos) 


3. Sim, na corrente alternada os e 
posições fixas, po 
dutor. O que sempre se 


próxima da velocidade da 
portadores de carga se 


uz no 


eduzida na corrente con 
deslocar, na corrente alte 


nada. 


létrons oscilam em torno de 


tanto não se deslocam ao longo do con- 
propaga em uma co 
ao longo de um condutor é o campo elétrico, com 


rente elétrica 
velocidade 
vácuo. Os elétrons ou outros 


movem em consequência da pro- 
pagação desse campo, mas com velocidade ex 
ínua ou apenas oscilan 


emamente 
do, sem se 


4. Se a quantidade de carga Q é dada pela “área sob a curva”, 


nesse caso a área de um trapézi 


o cuja base maior, B, equivale 


a40mA = 40:10 A; a base menor, b, a 20 mA = 20 - 1073 A; 
ea altura, h, equivale a 8,0 s, temos: 


(B+ b)h 
— > 
2 
=> Q=2,4:107C 


Q= 


(40 - 103 + 20 - 1073)8,0 
> 


2 


De início, determinamos o módulo da velocidade de arrasta- 
mento, v, correspondente à intensidade de corrente i = 0,504, 
área da seção normal S = 4,0 mm? = 4,0 - 107º m?, sendo N 
=84:108ee=1,6:10-ºC, Da expressão da velocidade de 
arrastamento, temos: 
i 0,50 
=> >v, = > 
NSe 8,4 : 108 - 4,0 - 1078 - 1,6 - 1079 


> v, = 9,3 107° m/s 


Sendo Ax = 1,0 cm = 1,0 : 1072 m, da Cinemática podemos 
escrever: 


Ax = v: At=>51,0:10"=93:10ºAt= At = 1100 s = 18 min 
(dois algarismos significativos) 


Na primeira figura, o trecho BC; na segunda figura, o trecho 
AB. Um resistor é ôhmico no trecho em que o gráfico V X i 
for uma reta, porque nesse trecho o valor de R é constante. 
Como comentamos na observação do exercício resolvido 4, 
a rigor a curva característica de um resistor ôhmico deve ser 
uma reta passando pela origem; mas como na prática não 
existe um resistor com essas características, costuma-se 
considerar ôhmico um resistor no trecho em que sua curva 
característica é um segmento de reta. 


V 
a) Basta aplicar a definição de resistência elétrica, R = E 
i 


Para V 


12Vei=240mA =240-10 A = 0,24 A, temos: 


12 
R = —— >R=50Q 
0,24 


Para V=1,5 V e i= 300 mA = 300 - 10™3 A = 0,30 A, temos: 


1,5 
R=-——5R=500 
0,30 


Para V = 2,0 V e i= 400 mA = 400-10A = 0,40 A, temos: 
2,0 

R= —>R=50Q 

Para V = 3,0 V e i= 500 mA = 500 - 107? A = 0,50 A, temos: 
3,0 

R=-——5R=600 


b) O resistor é considerado ôhmico enquanto sua resistên- 
cia for constante; nesse caso, enquanto sua resistência 
vale 5,0 Q. 


Da foto verifica-se que a primeira faixa (da direita para a 
esquerda) é vermelha, então o primeiro dígito é 2; a se- 
gunda faixa é preta e o segundo dígito é O; a terceira tam- 
bém é preta, então o fator de multiplicação é 10º. Logo o 
valor nominal é: 


R=20-10º00UR=200 

Como a última faixa é dourada, isso significa que a tolerán- 
cia que o fabricante admite para esse valor nominal é 5% de 
20 Q, ou seja, 10. Então, pode-se dizer que o valor desse re- 
sistor está compreendido entre 19 Q e 210, 


II. Atividades práticas 


1. Código de cores, valor nominal e medida direta de 
resistores 

Essa é uma atividade simples e motivadora. Não deixe 
de fazê-la. Os resistores custam tanto como balas; um mul- 
tímetro digital como esse tem também um preço bastan- 
te acessível. Mesmo que o professor não esteja habituado 
com ele, basta consultar o manual de instruções — seu uso 
e leitura são muito simples. 


2. Verificação da lei de Ohm 

Tendo os dois multímetros, que podem ser digitais ou 
analógicos, como os dafoto, basta montar a associação em 
série de pilhas; as pilhas menores, tipo AAA, são mais indi- 
cadas para essa montagem. Como está dito no texto, ain- 
da não falamos em associação de geradores, mas o conhe- 
cimento do Ensino Fundamental ou a própria experiência 
cotidiana do aluno é suficiente para entendê-la. Em todo 
caso, seguindo as instruções dadas, eles vão obter os resul- 
tados corretos, mesmo que não entendam a associação. 
Quanto à montagem, como se vê na foto, ela é muito sim- 
ples de fazer e funciona bem; basta que os preguinhos ou 
alfinetes estabeleçam um bom contato entre as pilhas. 
Como mostra a tabela, obtêm-se apenas cinco pontos, mas 
são suficientes para mostrar a linearidade do gráfico que 
caracteriza a leide Ohm. 


IV. Leituras extras 

O texto Semicondutores pode ser trabalhado com os 
alunos durante o estudo do tópico 3, Sentido da corrente 
elétrica e gráfico intensidade X tempo, pois, além de expli- 
car a natureza dos materiais semicondutores, que possibi- 
lita até uma abordagem interdisciplinar com a Química, ela 
apresenta ao professor um modo de propagação da cor- 
rente elétrica pouco conhecido — o movimento de “lacunas 
positivas” —, que segue o sentido convencional e certa- 
mente vai interessar aos seus alunos, sobretudo àqueles 
que gostam de eletrônica. 

O texto Uma nova analogia para a corrente elétrica deve 
serlido com muita atenção, para que o professor se conven- 
ça da sua validade e possa apresentá-lo aos seus alunos em 
Sala de aula, “libertando-se" da precária e incorreta analogia 
da corrente e circuitos elétricos com a água movendo-se nos 
encanamentos. Além disso, o texto justifica e facilita a intro- 
dução do conceito de velocidade de arrastamento. 

Ao apresentar a lei de Ohm, é bastante proveitoso, a 
título de contextualização, conhecer a biografia de 
Georg Simon Ohm. Por isso, apresentamos a seguir uma 
breve biografia. Igualmente, seguindo essa mesma linha 
de raciocínio, apresentamos na sequência a biografia de 
Ernst Werner von Siemens. 
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Semicondutores 


Os semicondutores são materiais criados artificial- 
mente e que, como o próprio nome indica, têm um com- 
portamento intermediário na condução da corrente elé- 
trica, mas com características próprias que propiciaram 
uma revolução tecnológica. 

Para entender como é possível mudar a natureza de um 
material, tornando-o um semicondutor, vamos examinar 
a estrutura atômica do principal elemento que dá origem a 
esses materiais, o silício. Sabe-se que o átomo de silício 
tem 14 elétrons: 2 elétrons na primeira camada, 8 na segun- 
da e 4 na última. De acordo com a Mecânica quântica, todo 
átomo tende a permanecer em um estado estável com 8 
elétrons na última camada (você deve ter aprendido isso 
em Química, mas é uma descoberta da Física moderna). 

Para atingir esse estado, supõe-se que os átomos de 
silício formem estruturas cristalinas em que todos com- 
partilham os 8 elétrons da última camada. 

Veja a figura: 


núcleo do átomo 
de silício 


Arquivo da editora 


60900] 


00000) 


A Camada 
de elétrons 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


Modelo da estrutura cristalina do silício, com destaque para os 
núcleos (em cinza) e os 8 elétrons (pretos) compartilhados na 
última camada. 

É com essa estrutura que o silício é encontrado na 
natureza e, nessa forma natural, ele é chamado de semi- 
condutor intrínseco. 

Vamos supor agora que num cristal de silício sejam 
acrescentados artificialmente alguns átomos de fósforo. 

O fósforo tem um total de 15 elétrons, com 5 elétrons 
na última camada. Não é difícil imaginar que esses 5 elé- 
trons impeçam os átomos de fósforo de se encaixar per- 
feitamente na estrutura cristalina do silício, pois, como 
vimos, nela só há “vagas” para 4 elétrons. 

Mas a tendência à estabilidade da estrutura cristalina 
é suficientemente forte para que cada 
átomo de fósforo nela se encaixe e “abandone” um des- 
ses 5 elétrons. Assim, cada átomo de fósforo, inserido no 
cristal de silício, “cria” um elétron livre nessa estrutura. E 


desses materiais 


quanto mais átomos de fósforo forem inseridos, mais elé- 
trons livres aparecem. Dizemos que o cristal de silício está 
dopado com átomos de fósforo e, nessa forma artificial, 
ele é chamado de semicondutor extrínseco do tipon (nde 
negativo, pois os portadores de carga desse cristal são elé- 
trons). Veja a figura: 
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elétrons livres 


elétrons “encaixados” 


Modelo da estrutura cristalina de um semicondutor extrínseco 
do tipo n. Cada átomo de fósforo, P, introduz na estrutura 
cristalina do silício quatro elétrons “encaixados” e um elétron livre. 

Suponha agora que um cristal de silício seja “dopado” 
com átomos de alumínio. O átomo de alumínio tem 13 elé- 
trons, 3 na última camada, portanto um a menos do que o 
necessário para completar o compartilhamento da estrutu- 
ra cristalina do silício. Logo, o encaixe de cada átomo de alu- 
mínio nessa estrutura vai deixar uma lacuna ou “buraco” no 
cristal resultante. Veja a figura: 


elétrons “encaixados” 


Modelo da estrutura cristalina de um semicondutor extrínseco do 
tipo p. Cada átomo de alumínio, Al, introduz na estrutura cristalina 


do silício três elétrons “encaixados” e um “buraco” (bolinha vazia). 


Mas a última camada das estruturas cristalinas tem 
grande mobilidade. Admite-se que os elétrons dessa 
camada não pertençam a determinado átomo, mas que 
migrem ou troquem continuamente de posição. Isso faz 
esse “buraco” também migrar pela estrutura do cristal, 
como se fosse um “não elétron” livre, pois, na prática, o 
movimento de uma lacuna numa estrutura de elétrons, 
portadores de cargas negativas, equivale ao movimento 
em sentido oposto de um portador de carga positiva, um 
“não elétron”. Veja as figuras: 


00000000 00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000000 
OZDO0000-004D0000>»0004DO000>0000GDOO 
00000000 00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000000 


Representação esquemática, em sequência, do movimento de 
um “buraco” (portador de carga positiva) na estrutura crista- 
lina do silício. 


Dessa forma, esse cristal semicondutor torna-se semi- 
condutor extrínseco, com uma propriedade muito espe- 
cial — seus portadores de carga são “buracos” positivos. 
Trata-se, por isso, de um semicondutor do tipo p (p de 
positivo). 


Uma das grandes vantagens do processo de “dopa- 
gem” reside na possibilidade de controlar o número de 
átomos inseridos em determinado cristal de silício. Ou 
seja, pode-se construir o semicondutor do tipo que se 
quer, n ou p, com a resistividade desejada. 


Uma nova analogia para a corrente elétrica 


A grande importância dos semicondutores está nas asso- 
ciações ou junções que podem ser feitas com eles: as jun- 
ções p-n dão origem aos diodos, e as junções p-n-p ou n-p- 
-n dão origem aos transistores. E o agrupamento de múltiplas 
junções desses cristais dá origem aos circuitos integrados. 


Num condutor sólido cristalino, os portadores de car- 
ga são quase sempre os elétrons das órbitas eletrônicas 
mais afastadas e, por isso, mais fracamente ligados ao 
núcleo. Esses elétrons são chamados elétrons livres. O áto- 
mo de cobre, por exemplo, tem 29 elétrons, dispostos em 
níveis de energia crescentes, em camadas sucessivas que 
se completam com 2, 8 e 18 elétrons. Admite-se que o 
29º elétron do átomo de cobre, mais isolado e afastado do 
núcleo, se comporte como um elétron livre, pertencente à 
grande variedade de portadores de carga das correntes elé- 
tricas que se estabelecem nos condutores de cobre. 

Como esses elétrons livres se movimentam através de 
um condutor? Por que em um determinado instante esses 
elétrons livres “decidem” se movimentar e estabelecem 
uma corrente elétrica num condutor? Para responder a 
essas perguntas, é preciso entender a concepção atual de 
corrente elétrica; para isso, vamos fazer uma analogia. 
Suponha que alguns guardas se movimentem aleatoria- 
mente no extenso saguão de um grande aeroporto sem- 
pre cheio de gente. Nesse local existem grandes bancos 
em torno dos quais ficam alguns passageiros. 

Veja a figura: 


o LET oo >S o o o o o o 
(e o o Ê E 
o o o “e Dad o 
o o o o o é 
o o o g o 
z To ONO oS o 
N ; 

o R a Í (8) 60) o2 2 o oo 
o o $ o Š o es (e) 
o o o 
o o (2) o o 

o o 
E, | Oo, o o 2 cg 


Esquema do extenso saguão de um aeroporto. Os círculos 
maiores representam bancos em torno dos quais estão alguns 
passageiros (círculos menores). Os guardas (pontos com 
setas) se movimentam aleatoriamente; as setas representam 
a velocidade desses guardas em determinado instante. 


Se somarmos vetorialmente a velocidade de todos esses 
guardas, representadas esquematicamente nessa figura 
pelos pontos com setas, provavelmente vamos obter um 
vetor nulo. A justificativa para esse resultado é estatística — 
não há razão para que uma determinada direção e sentido 
prevaleçam sobre os demais. E, como em todo resultado 
estatístico, quanto maior o número de guardas, mais ver- 
dadeiro esse resultado se torna. Por isso, podemos afirmar 
que o movimento dos guardas através do saguão do aero- 
porto não constitui uma “corrente de guardas”. 


Uma situação análoga a esse movimento dos guardas 
ocorre com o movimento dos elétrons livres de um peda- 
ço de fio de cobre. Esses elétrons movimentam-se alea- 
toriamente entre os núcleos dos átomos de cobre (ban- 
cos) e os elétrons das camadas inferiores (passageiros 
junto aos bancos). 

Veja a figura: 
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Esquema do movimento de elétrons livres em um condutor de 
cobre quando não há nele um campo elétrico. As bolinhas cinza 
representam os núcleos dos átomos, incluindo os elétrons 
“não livres” a eles ligados (manchas acinzentadas). As setas 
pretas representam o movimento dos elétrons livres em 
determinado instante. 


Vamos supor que, por alguma razão, pelos alto-falan- 
tes do aeroporto se peça aos guardas que se dirijam à 
extremidade direita do saguão. É fácil imaginar que o sen- 
tido de todas as setas que representam a velocidade de 
cada guarda vai se alterar, pois há uma orientação para 
isso. Veja a figura a seguir: 
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Agora a soma vetorial de todas essas velocidades vai dar 
um resultado não nulo. Os guardas, movendo-se através do 
saguão do aeroporto, formam efetivamente uma “corrente 
de guardas”. É uma situação muito parecida com essa que 
os físicos supõem que ocorra com os elétrons livres em um 
condutor metálico como o cobre. Quando se propaga um 
campo elétrico pelo condutor, todos os elétrons livres pas- 
sam a sofrer a ação desse campo e começam a mover-se em 
determinado sentido — o campo elétrico equivale à ordem 
dada pelos alto-falantes aos guardas do aeroporto —, e uma 
corrente elétrica se estabelece no condutor. 
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É possível medir essa corrente pela grandeza intensidade da corrente, i, como fizemos neste capítulo, ou por meio 
de outras grandezas que exigem um ferramental matemático mais avançado. Uma dessas grandezas é a velocidade de 
arrastamento. Para uma ideia inicial, voltemos à analogia dos guardas do aeroporto. Não há como somar vetorialmen- 
te a velocidade de todos os guardas — elas variam de ponto a ponto e de instante a instante. Além disso, o resultado 
dessa soma não teria significado físico preciso. Em alguns instantes ele poderia ser nulo ou até indicar um sentido 
oposto ao sentido médio dessa “corrente”. Por isso, nesse caso, pode-se adotar um conceito estatístico, que permita a 
medida da média dessas velocidades. 

Para entender o que isso significa, vamos supor que um inspetor, com o auxílio de uma câmara de vídeo, acom- 
panhe o movimento de um grupo de guardas já em direção ao local para onde foram chamados. 

Observe na figura a seguir que, apesar dos inúmeros obstáculos que atravessa, o grupo se desloca, ou melhor, se “arras- 
ta” em determinada direção e sentido predominantes, realizando um deslocamento Ad em um intervalo de tempo At. 
Pode-se associar ao movimento desse grupo uma “velocidade de arrastamento”, razão entre Ad e At. Veja a figura: 
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Os pontos cinza representam as posições de cada guarda de um grupo em instantes sucessivos, t, t, t, t,e tO vetor Ad re- 
presenta o deslocamento do grupo no intervalo de tempo At; a razão Ad é a “velocidade de arrastamento” Av, desse grupo. 
At 


Georg Simon Ohm 


Georg Simon Ohm (1789-1854), físico alemão, teve sua formação iniciada pelo 
pai, autodidata e estudioso notável. Em 1817 iniciou sua carreira de professor em 
um colégio jesuíta de Colônia, na Alemanha, onde pôde contar com um laborató- 
rio de Física muito bem equipado e realizar experiências para suas próprias pes- 
quisas. Para isso, baseou-se, principalmente, em trabalhos dos físicos e matemá- 
ticos franceses Joseph Fourier (1768-1830) e Augustin Fresnel (1788-1827), além do 
físico dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851). 

Seus primeiros artigos científicos foram publicados em 1825 e descreviam o 
decréscimo da força eletromagnética gerada por um fio quando seu comprimen- 
to aumentava. No entanto, a lei de Ohm, tal como é conhecida atualmente, só apa- 
receu no livro Die Galvanische Kette, Mathematisch Berarbeitet (O circuito galvâni- 
co, analisado matematicamente), publicado em 1827. No livro, Georg apresenta uma 
teoria completa da eletricidade conhecida até aquela época e inclui uma funda- 
mentação matemática prévia que julgava necessária para a compreensão de seu 
trabalho. Apesar do esforço, a correção de sua abordagem não foi bem aceita por 
muitos físicos alemães da época. 

A eletricidade não foi a única área da Física pela qual Ohm se interessou que 
causou controvérsias. Em 1843 ele propôs um princípio fundamental sobre Fisio- 
logia acústica que foi contestado na época e posteriormente reconhecido por ele na Universidade de Tecnologia de 
mesmo como errado. Em 1849 começou a lecionar na Universidade de Munique, Munique — na frente, em destaque, 
na Alemanha, mas foi só em 1852, dois anos antes de sua morte, que Ohm conse-  aletra ômega, símbolo do ohm, 
guiu obter o reconhecimento que desejava ao ser indicado para a cadeira de Físi- nome dado à unidade de resistên- 

À i cia elétrica em sua homenagem. 
ca dessa mesma universidade. 
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Harshit/Picasa 


Ernst Werner von Siemens 


Ernst Werner von Siemens (1816-1892), engenhei- 
ro elétrico alemão, foi responsável por inúmeras ino- 
vações tecnológicas nas áreas de eletrodeposição (reco- 
brimento metálico por eletrólise), produção de ozônio 
por descargas elétricas em gases, criação de resistores- 
-padrão de mercúrio, revestimento de fios telegráficos, 
etc. Sua mais notável descoberta foi a construção de 
geradores eletromagnéticos utilizando apenas bobi- 
nas, o que dispensava o uso dos dispendiosos ímãs 
permanentes. Essa descoberta deu, na época, à sua 
companhia de eletricidade a liderança no mercado de 
motores e geradores elétricos. 
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Retrato de Ernst Werner von Siemens, de autoria do 
pintor alemão Franz von Lenbach (1836-1904). 


Capítulo 6 — Potência elétrica, 
associação de resistores 
e resistividade 


I. Comentários e sugestões 
O assunto desse capítulo é a continuação do anterior. 
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caracterizar uma ideia nova que se supõe ser um grande 
impacto no nosso cotidiano. 


Ideias luminosas se tornaram realidade: o ferro elé 
astorradeiras, fogões e aquecedores elétricos surgiram 
ida, evidenciando a entrada da humanidade em 
da eletricidade. E todas elas se baseavam em um 
imples:o efeito Joule, nome dado ao fenômeno 
rrente elétrica dissipa calor, que muitas vezes 
ação visível, ao atravessar um condutor. A busca 
lamento ou fios de materiais adequados para gerar 
taram também na criação de um novo com 
ponent maior parte das primeiras aplicações prá 
ticas da eletricidade, já apresentado no capítulo anterior: as 
resistências elétricas e os resistores. Agora, no entanto, eles 
vão ser vistos não só como elementos geradores de luz e 
calor, mas também como limitadores de corrente em circui- 
tos elétricos. O estudo da potência elétrica dissipada em 
resistências, uma extensão do estudo dos resistores focali- 
zando suas associações, e da resistividade, propriedade que 
permite determinar a resistência dos condutores, são o obje- 
to desse capítulo, talvez o mais próximo da realidade dos nos- 
sos alunos, em todo o seu estudo da Física. 

Além dessas ideias iniciais, apresentamos a seguir mais 
algumas observações. 


1. Valores nominais 


É importante chamar a atenção dos alunos para obser- 
var os valores nominais dos aparelhos elétricos de sua casa. 
Por meio desses dados, eles podem avaliar o custo da ener- 
gia elétrica que cada aparelho consome, o que torna o con- 
teúdo desse capítulo um dos poucos do estudo da Física 
que tem uma aplicação direta e imediata no seu cotidiano, 
o que certamente motivará ainda mais o estudo desse 
assunto. 
Além disso, esses aparelhos costumam apresen 
dados que permitem discussões muito interessantes e 
motivadoras por duas razões principais. A primeira, por 
causa de erros que frequentemente aparecem neles, prin- 
cipalmente em unidades — estimular os alunos a desco- 
brir e corrigir esses erros desenvolve o seu senso crítico 
e os ajuda a compreender melhor o que estudam. A 
segunda, por causa das informações ambíguas ou des- 
conhecidas para os alunos que costumam aparecer nes- 
ses aparelhos. Na etiqueta da foto da página 105, por 
exemplo, além dos dois valores de potência explicados no 
texto, que para eles seriam de difícilcompreensão, apare- 
cem no item “tensão de alimentação” os valores 120 V e 
60 Hz. É provável que muitos estranhem essa unidade de 
frequência associada à unidade de diferença de potencial. 
É uma boa oportunidade para o professor chamar a aten- 
ção dos alunos para o fato de que a corrente elétri 
doméstica é alternada e lembrá-los de que essa é 
corrente oscilante (como o professor pode já ter comen- 
tado ou eles podem já ter visto no capítulo anterior), ilus- 
trada pelo gráfico da página 94, no tópico em que se dis- 
cute o sentido da corrente elétrica. Falaremos um pouco 


Lar 
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mais dessa corrente no capítulo 10, mas não é possível 
uma abordagem mais aprofundada desse tipo de corren- 
te porque ela exige ferramentas matemáticas de nível 
superior. 


2. Potência dissipada em resistores 

Nesse caso, voltamos a nos referir aos resistores para 
os quais a lei de Ohm não vale, pois, por aquecerem com a 
passagem da corrente, têm um valor variável. Infelizmente, 
essa característica não costuma ser considerada na maio- 
ria dos problemas, o que os torna muito artificiais. 

De qualquer forma, os exercícios sobre potência dissi- 
pada em resistores, mesmo com esse artificialismo, são 
provavelmente os exercícios de eletricidade que mais se 
aproximam do nosso cotidiano. 


3. Associação de resistores 

Esse é um assunto de que os professores gostam, mas 
que, como dissemos, não tem nenhum interesse prático. 
Por isso, é preciso evitar a tentação de aprofundar-se nes- 
sas associações, que podem ser interessantes como que- 
bra-cabeças, mas nada têm a ver com a Física. 


4, Resistividade, condutores e isolantes 

A tabela da resistividade da página 111 traz uma colu- 
na de condutores, semicondutores e isolantes, o que con- 
tradiz uma das afirmações que fizemos anteriormente, no 
item 2 dos Comentários e sugestões do capítulo 1. 

No entanto, na falta de outra, foi preciso adotar essa clas- 
sificação para enquadrar nessa tabela os semicondutores, 
denominação de certos materiais já consagrada e aceita uni- 
versalmente. Mas, como se pode ver na leitura complemen- 
tar Semicondutores, na página 384 deste Manual, essa deno- 
minação não surgiu de uma posição intermediária desses 
materiais, que ficariam entre condutores ouisolantes em tabe- 
as como essas — ela se deve à configuração eletrônica dos 
elementos químicos que compõem esses materiais, entre ele- 
mentos com menos de quatro elétrons na última camada e 
elementos com mais de quatro elétrons na última camada. 


5. A lâmpada incandescente 


A leitura complementar A lâmpada incandescente, na 
página 391 deste Manual, é muito interessante e deve ser 
feita, porque mostra a diferença entre ciência e tecnologia. 
Saber que um resistor pode se aquecer até emitir luz é uma 
conclusão científica. Mas ser capaz de construir uma lâm- 
pada, dispositivo que utiliza essa conclusão, para gerar ilu- 
minação é uma conquista tecnológica (a foto de abertura 
do capítulo ilustra uma ideia semelhante). 

É importante chamar a atenção dos alunos para o que, 
de fato, Edison inventou. Não foi a lâmpada, mas uma deter- 
minada lâmpada mais eficiente que as demais, que pôde 
ser patenteada e comercializada. 
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Il. Exercícios 


1 


Uma lâmpada fabricada para ser ligada a uma diferença de 
potencial V = 110 V, ao ser ligada corretamente dissipará uma 
potência P, dada por: 

v? 102 
P= —sP= 

R R D 
Considerando que sua resistência se mantenha constante, 


essa mesma lâmpada, quando ligada a uma diferença de po- 
tencial V’ = 220 V, dissipará uma potência P’, dada por: 


y2 2202 
p= sp 
R R O 
De (D e (D, temos: 
2202 
+ a 2 
Poran aR [=] SP'=40P 
P 1102 P 10 
R 


Concluímos que, ao ser ligada à diferença de potencial de 220 
V, essa lâmpada dissipará uma potência quatro vezes maior do 
que a que ela dissiparia se fosse ligada à diferença de potencial 
correta. Seu filamento se aquecerá mais do que o previsto pelo 
fabricante e acabará se queimando. 


Analogamente podemos concluir que uma lâmpada fabri- 
ada para ser ligada a uma diferença de potencial de 220 V, 
e for ligada a uma diferença de potencial de 110 V dissipará 
ma potência quatro vezes menor que a especificada. Seu 
amento se aquecerá menos do que o previsto, por isso 
não queima, e seu brilho será menor. 


c 
S 
u 
fi 


2 
a) Basta aplicar a expressão P = L Para V=30Ve P=7 


W temos: 
2 
12 = >12R=90>R=075Q 


b) Aplicando a expressão P = RP? para i = 2,0 A, temos: 


P=075-:20º>5P=0,75:40>5P=30W 


a) Admitindo que todo o calor fornecido seja absorvido 
pela água e lembrando que Q = cmAt, para m = 100 kg, 
c=42-10º)/kg -“Ce At= 35 — 20 = 15 ºC, temos: 
Q= 4,2 -103 - 100 -15 > Q = 6,3 -10°J 


Como P = 5 P = 3,0 kW = 3,0 -10° W, T = Q, temos: 


3,0 -10° = 


. 6 
RS DA ane 21:10ºs 
At 


b) Como a resistência funciona 2,1: 10º s por dia, portanto, 
6,3 : 10? s ou 18 h por mês (30 dias), a energia elétrica 
consumida, dada pela expressão E = PAt, é: 


E = 3,0 - 18 > E = 54 kWh 


Com a troca das lâmpadas, a redução da potência dissipada 
em cada uma delas é: 


P=60-12>P=48W 


Portanto, a redução da potência com a troca de 5 lâmpadas é: 


P' = 5P> P' =5 48 >P’ = 240 W > P' = 0,24kW 


A energia elétrica economizada por dia, E, em kWh, é: 


! dia! 


E =P At SE,=024:605E,=14kWh 


d 
Logo, a energia que a dona de casa economiza por mês 
(30 dias), E... será: 


mês! 


E e = 30- Ep > E .=30145E 


mês mês 


42 kWh (dois alga- 


rismos significativos) 


Figura a: associação em série 
Justificativa: todos os resistores são percorridos pela mesma 
corrente elétrica. 


Figura b: associação em paralelo 
Justificativa: todos os resistores têm seus terminais ligados 
à mesma diferença de potencial, correspondente à diferença 
de potencial entre os pontos A e B. Veja a figura: 


Observe que todos os resistores têm um lado ligado ao termi- 
nal A (em cinza) e o outro lado ligado ao terminal B (em preto). 


Figura c: associação em paralelo 

Justificativa: todos os resistores têm seus terminais ligados 
ao ramo A, à esquerda, e ao ramo B, à direita, portanto todos 
estão ligados à mesma diferença de potencial. Veja a figura: 


A 


B 
. 


Observação: Esta questão pode ser respondida de imediato, 
undamentada no princípio da conservação da energia: des- 
prezando as perdas nos fios de ligação entre os resistores, a 
energia dissipada pelo resistor equivalente é igual à energia 
dissipada pelos resistores componentes; logo, como a po- 
tência é a razão da energia dissipada pelo tempo, a potência 
dissipada pelo resistor equivalente também será igual à soma 
das potências dissipadas pelos resistores componentes. 


o entanto, é importante demonstrar essa igualdade mate- 
maticamente. Veja a seguir: 


Da expressão P = RP, a potência dissipada no resistor equi- 
valente é dada por: 


= 2 
BERTON = Ra O 


Para uma associação de resistores em série, temos: 
Ra R, =R +R +R + +R OD 
Substituindo (D em CD, temos: 


=(R+R +R +a +R) P= 


equivalente 


>P =R +R +R’ +.. +R’ 


equivalente 


>P =P +P, +P,+. +P, 


equivalente 


2 
Da expressão P = L a potência dissipada no resistor equi- 


valente é dada por: 


-L O 


equivalente = R 
eq 


Para uma associação de resistores em paralelo, temos: 


Substituindo V em (1, temos: 


Parse =- T 1 H l Ea E ! > 


R R R, R, 
2 2 2 2 
A = ND Rae Pi E do E E 
equivalente R, R, R, R, 
> Kade z P, + P, + P, ++ E, 


Portanto, tanto na associação em série como na associação 
em paralelo, a soma das potências dissipadas em cada resis- 
tor é igual à potência dissipada no resistor equivalente. 


a) Se os resistores estão associados em série, conforme a 
figura abaixo, basta somar o valor de suas resistências 
para obtermos o valor do resistor equivalente: 


R R, R, R 


1 2 3 4 


R. =R, +R, + R, + R, =R, = 100 + 200 + 300 + 600 = 


=R, =12000Q 


b) Seos resistores estão associados em paralelo, conforme 
a figura abaixo, basta aplicar a expressão 


SR + f + d + À Logo temos: 
R R R R R 
p 1 2 3 4 
R, 
1 1 1 1 1 


+ + i = 
R 00 200 300 * 600 >= 00 


c) Na associação mista, R„ R, e R, estão associados em 
paralelo, e os três estão associados em série com R, 
o que permite simplificar o esquema, conforme a figura 
a seguir: 
R R 


1 P 


R, é a resistência equivalente a R, R, e R, 
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Basta obter o valor do resistor equivalente a R, R, e R, a par- 


tir da expressão ad + i + : 
R R R R 
p 2 3 4 
UR RD Sio 
R 200 300 600 P 


Para obter R. basta associar em série R, com o resistor equi- 
valente R; Obtemos, então: 


R, = R, + R, =R, =100 + 100 = R, = 200 0 


. Suponha que o pedaço de fio, inicialmente, tenha compri- 
mento £ seção normal S e resistividade p. A sua resistência 
inicial, R, é, então: 


A 
R=0: OD 


Se ele for cortado em 10 pedaços iguais e esses pedaços fo- 
A 
rem reunidos num feixe, o comprimento desse feixe será 7 


e a seção normal será 105. 


Como a resistividade do material não se altera, a nova resis- 
tência do fio será: 


£ 
10 € 
R= «Ss R= Ep fa, 
AETI Ea 


De (D e Q conclui-se que: 


R fo 100 
Ro 


= oo” 
. Não, pois para que a lei de Ohm seja válida é necessário que a 
resistência elétrica do resistor seja constante. 

Vamos inicialmente calcular a área da seção normal do fio. 
Sendo d = 1,0 mm C=1,0-10"*me, portanto, 

r = 0,50 : 107? m = 5,0 : 1074 m, temos: 

S = TP > S = 31(5,0 -1074P > S = 7,8 -1077 m? 
Aplicando a expressão R = p: £ sendo R=1,0Q, 

Pa = 1,7 1078 QM, S = 7,8 - 1077 m?, obtemos o valor do 
comprimento do fio de cobre: 


A 


dept =17:108.-— — > 
Ss 7,8:1077 


78-107 
17 -1078 


significativos) 


> £ = 46 m (dois algarismos 


b) Aplicando a expressão R = p: £ em que R=10Qe 
{L= 46 m, obtemos o valor da área do fio de níquel-cromo de 
resistividade pc = 1,5 + 1076 Qm: 


R=p: £> 0=15:105- 5 5=69-105m? 


Como S = vr? adotando m = 3,1, temos: 


31:"=69:10º>5r=47:10%m>5r=47mm 


Sendo d = 2r, temos: 


d=2r5d=2:47= d=9,4mm (dois algarismos 
significativos) 
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Observação: Esse resultado, propositalmente fora da 
realidade (o fio teria quase 1 cm de diâmetro), mostra 
por que a liga de níquel-cromo foi criada. Ela resulta da 
necessidade de se obter fios metálicos de alta resistên- 
cia. Se um fio de níquel-cromo fosse usado para se obter 
uma resistência muito pequena, como nesse caso, seria 
preciso que sua bitola fosse muito larga para compensar 
a sua alta resistividade. 


a) Vamos inicialmente calcular a resistência elétrica que de- 


vemos obter com esse fio. Sendo P = 1200 W e V = 220 V, 


y v2 
da expressão P = — temos: 


2 
1200 = 220 RR >R=400 
R 1200 
A área da seção normal do fio é dada por: 
2 
S=m">5S=m" g 
4 


Sendo d = 0,50 mm = 5,0 : 1074m, adotando r = 31, temos: 


3,1(5,0 - 1074} 
4 
significativos) 


S= 


> S = 1,9 - 1077 m? (dois algarismos 


Sendo R = 40 Q, aplicando a expressão R = p £ 


obtemos o valor do comprimento do fio de níquel-cromo 
(Pye =15-10º0-m): 
40 = 1,5 1078. 


EE E ante £ = 51m (dois algarismos 
1,9 - 1077 


significativos) 
b) Vamos inicialmente calcular a resistência elétrica que 
devemos obter com esse fio. 3 
Sendo P = 1200 W e V = 127 V, da expressão P = L 


temos: 


2 
1200 =D > R=130 


A área da seção normal do fio é dada por S= m: £ 

Sendo d = 0,80 mm = 0,80 - 103 m, adotando r = 3,1; 

temos: 

3,1(0,80 - 1073)? 
E € 

Aplicando a expressão R = p* T obtemos o valor do 


S= 0“ m? 


5S=50: 


comprimento do fio de níquel-cromo: 
e 13-50-107 

50 07 s 07 

=> = 4,3 m (dois algarismos significativos) 


13 =1,5 -1078 


Esses resultados mostram por que os resistores de chuvei- 
ros elétricos são feitos com fios enrolados em espiral, como 
se fossem molas. Essa é a única forma de colocar fios tão 
grandes em espaços tão pequenos. 


Observação: Usamos 127 V em vez de 130 V, valor correto 
com dois algarismos significativos, para não perder o vínculo 
com a realidade cotidiana, pois esse valor aparece explicita- 
mente na maioria dos dispositivos elétricos. 


Sendo R, = 50 Q, t, = 20 °C, R = 75 Q e æ = 3,9 - 1073 2°07, 
da expressão R = R [1 + æ (t — t,)], temos: 


75 = 50[1 + 3,9 -10™?(t — 20)] = 


75 
> 0 71t 39: 105t- 78:10 = t = 149°C 


13. Como a resistividade do níquel-cromo (pc = 1,5 - 10º Qm) 
nesse intervalo de temperatura pode ser considerada cons- 
tante, podemos determinar a sua resistência sabendo que, a 
uma diferença de potencial V = 120 V, a sua potência dissipada é 
P = 600 W. Temos, portanto: 


2) 2 
P= - sgo = 29 


>R=24Q 


Sendo d = 0,50 mm = 5,0 -1074m e adotando m = 3,1, a área de 
sua seção normal é: 


2 E -42 
song aca E010 a, 
4 4 


S=nr 


> S= 1,9 -107 m? 


Da expressão da resistividade, R = p: < obtemos o compri- 


mento do fio: 
RS 24- 1,9- 107 
Eq e = CID 


II. Atividades práticas 


1. O efeito Joule e a queima da palha de aço 


Essa é uma atividade simples e motivadora. Não ofere- 
ce nenhum perigo e evidencia o efeito Joule. Não deixe de 
fazê-la. 


A lâmpada incandescente 


Um dos primeiros produtos elétricos de grande acei- 
tação foi a lâmpada. Até o início do século XIX só existiam 
velas e lâmpadas a óleo, utilizadas para a iluminação das 
casas. A iluminação de ruas e praças, praticamente ine- 
xistente até essa época, começou a aparecer com a ilumi- 
nação a gás. A primeira ideia para utilizar a eletricidade 
em iluminação veio com a lâmpada de arco, uma faísca 
intensa e contínua em forma de arco, descoberta em 1809 
por sir Humphry Davy, químico inglês, quando encostou 
dois carvões ligados a uma bateria. Veja a figura a seguir: 
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Lâmpada de arco de Davy. 


Mas essas lâmpadas consumiam muita energia e eram 
exageradamente brilhantes para serem utilizadas dentro de 


2. Cálculo do valor de uma conta de energia elétrica 


Essa é uma atividade muito interessante e bastante 
ligada à realidade do aluno. Não deixe de fazê-la. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais citam explicita- 
mente essa atividade como exemplo. 


3. Lâmpada de arco 

Essa é uma montagem de grande impacto visual, Não 
deixe de fazê-la seguindo as recomendações de proteção 
aos olhos apresentadas no texto. Ela permite avançar na 
discussão sobre a invenção da lâmpada elétrica (e outras 
invenções também), pois, como está na leitura complemen- 
tar A lâmpada incandescente, a seguir, essa lâmpada foi 
inventada setenta anos antes da lâmpada de Edison. 


IV. Leitura complementar 

A importância do texto a seguir não se limita à história da 
invenção da lâmpada incandescente, mas à compreensão do 
que é uma invenção. Como fica claro no texto, a ideia básica 
dessa invenção era conhecida da maioria dos cientistas e 
pesquisadores que trabalhavam com a eletricidade. Edison 
não criou nada essencialmente novo ou desconhecido, ape- 
nas conseguiu aquilo que outros não conseguiram, talvez por 
ser realmente mais competente, ou por ter mais recursos 
para fazer suas pesquisas. Provavelmente pelas duas razões. 


casa. Além disso, os carvões gastavam-se em poucas horas, 
o que exigia manutenção constante. Por isso as lâmpadas de 
arco só eram utilizadas na iluminação pública. 

Logo se percebeu que o melhor caminho seria usar fila- 
mentos, pequenos fios que, percorridos pela corrente elétri- 
ca, se aquecessem até emitir luz da intensidade desejada. Mas 
esses fios duravam muito pouco. A solução para tornar viá- 
vel a lâmpada de filamento era óbvia: encontrar o material 
adequado para construir esse filamento e protegê-lo dentro 
de um globo de vidro com ar rarefeito, para que não se quei- 
masse muito rapidamente. 

Era, portanto, uma espécie de invenção anunciada, que 
dependia apenas do desenvolvimento tecnológico, tanto do 
material adequado para o filamento como do aumento da 
rarefação do ar no interior do bulbo de vidro. O primeiro 
resultado positivo surgiu em 1845: o americano John Welling- 
ton Starr e o inglês Edward Augustin King construíram a pri- 
meira lâmpada com elemento de carvão incandescente colo- 
cado dentro de uma ampola de vidro com vácuo. 

A lâmpada de filamento semelhante à que conhecemos 
hoje, no entanto, só surgiria trinta anos mais tarde. Esse inter- 
valo de tempo foi utilizado por inúmeros pesquisadores exclu- 
sivamente na procura do melhor material para o filamento. 
Entre esses pesquisadores destacava-se o empresário e inven- 
tor americano Thomas Alva Edison (1847-1931), considerado 
um gênio da tecnologia, com quase mil patentes registradas. 
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Edison estava preocupado não apenas com a obtenção 
de uma lâmpada, mas que essa lâmpada fosse adequada a 
todo um sistema de iluminação que estava projetando. Ele 
e seus assistentes experimentaram mais de 1600 tipos de 
materiais, buscando um filamento eficiente, econômico, 
que consumisse uma corrente elétrica baixa: “papel e teci- 
do, fio, fio de pesca, fibra, celuloide, madeira de buxo, cas- 
ca de coco, couro, madeira pesada, feno, cana, pau-rosa, 
fungo, cortiça, juta e o pelo da barba de um escocês ruivo” 
estão no relato dos materiais experimentados por Edison 
e sua equipe. 

Em outubro de 1879, Edison chegou ao resultado pre- 
tendido — uma lâmpada de alto vácuo feita com filamen- 
to de algodão carbonizado que ficou acesa continuamen- 
te durante dois dias. Logo em seguida, ele substituiu o 
material do filamento por bambu carbonizado, com o qual 
apresentou seu pedido de patente em janeiro de 1880. 

Obtida a patente, Edison criou sua companhia, a Edi- 
son Electric Light, que não só produzia lâmpadas mas tam- 
bém instalava sistemas de iluminação. 

Em menos de três anos de atividades, a companhia de 
Edison já havia vendido 200 mil lâmpadas. 

As lâmpadas incandescentes atuais mudaram muito pou- 
co em relação à lâmpada de Edison. O filamento agora é de 
tungstênio, mais eficiente e resistente, e o bulbo é preenchi- 
do com um gás nobre. No entanto, com o advento de novas 
tecnologias que possibilitaram a invenção de lâmpadas mais 
eficientes e econômicas, as lâmpadas incandescentes logo 
deixarão de ser utilizadas. 


Capítulo 7 — Geradores e circuitos 


I 


elétricos 


Comentários e sugestões 
Esse capítulo continua o estudo iniciado no capítulo 


anterior, em que apresentamos o conceito de corrente elé- 


trica e alguns de seus efeitos, mas não apresentamos 
nenhum dispositivo capaz de criá-la de modo razoavelmen- 


te estável. É com um desses dispositivos que ele começa, 


os geradores químicos, cuja descobe 


ta se deve ao cientis- 


ta italiano Alessandro Volta. 


q 


f 


t 


É possível inverter a sequência e apresentar o gerador 
uímico antes da corrente elétrica, já que não existe cor- 


rente sem gerador. Além disso, quando tratamos dos efei- 
tos da corrente elétrica, como a potência por ela fornecida, 


ca implícita a necessidade de alguma fonte de energia. 


Pareceu-nos, no entanto, que a sequência aquiescolhida é 
mais fluente e acessível ao aluno do ponto de vista cogni- 


ivo — o conceito de força eletromotriz, principal grandeza 


associada ao gerador, é de difícil compreensão e, a nosso 


ver, a compreensão dos conceitos e as ideias apresenta- 
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Dois tipos de lâmpada de Edison, com 
1880. 


T. A. EDISON 
Eteetris-Lesp. 


No, 223,898. Patented Jan. 


Skorno U Etis 


Science Museum, Londres/Arquivo da editora 


filamento de carvão, de 


27, 1880. 


Corbis/Latinstock 


National Archives/Science Faction/ 


Sarees 


Desenho de Edison que acompanhou o pedido de patente de 


sua lâmpada. 


força eletromotriz mais acessível. 


corrente e resistência elétrica. 


aprendizagem e que, sempre que 
prevalecer em um texto didático. 
Em relação ao estudo dos ci 
novos; apenas formulações 
cálcu 
esses circuitos: a intensidade d 
determinados trechos) e a diferen 
pontos quaisquer. 

Os circuitos elétricos 


eais sã 


das nos capítulos anteriores devem torn 


Às vezes o professor se incomoda com 
de sequência, o que é compreensível, mas 
der que a lógica da ciência não tem relação com a lógica da 
é esta que deve 


Até mesmo a equação d 


gerador, de menor complexidade, se torna quase óbvi 
quando o aluno já dispõe dos conceitos d 


possíve 


andezas associadas 


Ça 


(0) 


implica apenas um tratamento ma 
complexo e trabalhoso; e 
mos conceituais, a 
circuito componen 


menos que haja entre os elementos d 
tes eletrônicos. 


muito mais complexos 
que os apresentados aqui, mas essa maior complexidad 


temático igualmente mai 
a não traz nada de novo em ter- 


ar o conceito de 


(0) 
a 


e intensidade da 


essas inversões 
é preciso enten- 


cuitos, não há conceitos 
matemáticas que permitem o 
o dos valores das principais g 
a corrente (total ou em 
de potencial entre doi 


a 


S 


[04] 


(o) 


A grande diferença, que raramente é ressaltada, reside no 
tipo de corrente que percorre esses circuitos. Os circuitos que 
estudamos são sempre de corrente contínua, e os circuitos 
elétricos simples mais comuns, como a rede elétrica de nos- 
sa casa, utilizam corrente alternada. A matemática dos cir- 
cuitos de corrente alternada não está ao alcance do Ensino 
Médio, por isso não é possível estudá-los neste nível. 

É importante que os alunos saibam disso, que eles não 
pensem que os circuitos que estudam são idênticos aos 
circuitos elétricos de sua casa. Muitas vezes os alunos 
estranham o que ouvem de técnicos em Eletricidade ou 
Eletrônica, coisas como “falta luz na sua casa porque caiu 
uma fase", ou o aparelho eletrônico importado não funcio- 
na porque “funciona em 50 hertz e no Brasil a frequência 
da corrente é 60 hertz", frases que só fazem sentido em 
circuitos de corrente alternada. O aluno não vai entender 
essas explicações, o que pode lhe dar a impressão de que 
o que se estuda na escola não tem relação com a realida- 
de, mesmo quando se parece com ela. 

A seguir são feitas observações sobre esse e outros 
pontos do capítulo. 


1. Correntes elétricas temporárias 

Repetimos o que foi dito no capítulo 5. Não há um novo 
conceito, trata-se apenas de uma forma de introduzir o 
estudo dos geradores químicos, que produzem correntes 
elétricas mais duradouras e estáveis. 

Novamente ressaltamos a ideia de que as correntes 
elétricas não surgiram apenas depois da invenção da pilha 
de Volta. 


2. Analogia do gerador 

A analogia do menino colocando bolas que simbolizam 
portadores de carga no alto de uma calha não é nova, mas 
como toda analogia é sempre um bom auxílio à compreen- 
são de uma nova ideia. Essa analogia se refere a um circuito 
elétrico em que a a calha faz o papel dos dispositivos acio- 
nados pela corrente elétrica. Note que o trabalho do meni 
no não é, ou não precisa ser, um trabalho mínimo, exigência 
formal do conceito de diferença de potencial — o menino 
pode colocar a bola sobre a calha com mais energia do que 
a mínima necessária —, o que certamente vai ajudar o pro 
fessor a explicar por que força eletromotriz e diferença de 
potencialnão são conceitos idênticos, embora sejam medi- 
dos com a mesma unidade, uma ideia sempre muito difícil 
de ser entendida, em qualquer nível de ensino. 

Optamos ainda por usar uma só bola de cada vez para 
evitar a ideia do empurra-empurra, uma analogia comum, 
mas inadequada para a corrente elétrica. Segundo essa 
analogia, um condutor poderia ser associado a um tubo 
cheio de bolas rígidas; a função do gerador seria introduzir 
bolas em uma extremidade que, desse modo, por meio do 
empurra-empurra fariam aparecer bolas na outra. O maior 


inconveniente dessa analogia é associar o elétron a um cor- 
po rígido, o que contraria flagrantemente o modelo que a 
Física moderna propõe para essa partícula. 

De todo modo, essa analogia do menino colocando bolas 
na calha também não é perfeita, pois só se aplica a gerado- 
res químicos que originam correntes contínuas. Porém, 
como aqui o que se estuda é esse tipo de gerador e essa 
corrente, ela é adequada e bem próxima da realidade, ou do 
modelo que fazemos dessa realidade. 


3. Equação do gerador 

A curva característica do gerador foi colocada para faci- 
litar a compreensão das noções de diferença de potencial 
máxima, de gerador “em aberto" e de corrente de curto- 
-circuito. Mas é importante saber que essa curva é uma 
idealização. Dificilmente uma pilha mantém constantes os 
valores de sua força eletromotriz e resistência interna. 


4, Curto-circuito 


A observação sobre curto-circuito, da página 133, tem 
duas informações que devem ser ressaltadas pelo profes- 
sor. A primeira, mais conhecida e também mais importan- 
te, é sobre o risco de incêndio que o curto-circuito pode 
causar, principalmente em prédios com instalações elétri- 
cas antigas ou malfeitas; a segunda, que poucos conhe- 
cem, é o uso tecnológico do curto-circuito em alguns dis- 
positivos elétricos, como o exemplificado no exercício 
resolvido 10. Infelizmente, muitos professores usam essa 
ideia apenas como pegadinha para desconsiderar um ou 
mais resistores colocados “em curto" em exercícios de 
associação de resistores, tecnologia absolutamente in- 
viável na prática. A nosso ver, esse procedimento, além de 
antipedagógico por tornar artificialmente complicado algo 

a 
a 


que é muito simples, impede o aluno de adquirir uma idei 
importante tanto do ponto de vista tecnológico como d 
prevenção de acidentes. 


5. O tamanho das pilhas 

Uma discussão muito interessante do ponto de vista con- 
ceitual pode ser provocada pelo professor durante a apre- 
sentação desse capítulo, principalmente na resolução do 
exercício resolvido 12. Trata-se do porquê do tamanho das 
pilhas e pode ser desencadeada pela questão: “É possível 
acender uma lâmpada de lanterna de 1,2 V com uma pilha 
pequena, de relógio, de força eletromotriz 1,5 V?", A respos- 
ta é não, a lâmpada nem sequer emite uma luz tênue; muito 
menos queima, como alguns alunos podem sugerir. A justi- 
ficativa é o valor da resistência interna dessa pilha — ele é 
muito maior do que a resistência interna de uma pilha comum, 
grande (tipo D), por exemplo. 
É bem possível que essa resposta leve muitos alunos a 
outras dúvidas relacionadas ao conceito de resistência elé- 
trica: como uma pilha pequena pode ter resistência maior 
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do que uma pilha grande, se o comprimento da pilha peque- 
na é muito menor do que o da pilha grande? A resistência 
elétrica de um fio não é diretamente proporcional ao seu 
comprimento? 

Na página 97,no capítulo 5, é possível obter a respos- 
taa essas questões. A resistência elétrica de um condutor 
não depende apenas da oposição que a estrutura de um 
material oferece aos portadores de carga, mas também do 
número desses portadores. Quanto mais portadores de 
carga houver em um condutor, mais facilmente a corrente 
elétrica é transportada, o que equivale a uma resistência 
elétrica menor. Do mesmo modo, quanto maior a pilha, 
maior a massa de reagentes químicos que ela contém e, 
portanto, maior o número de portadores (elétrons) dispo- 
níveis para transportá-la, o que resulta na diminuição de 
sua resistência interna. Por isso pilhas pequenas têm resis- 
tência interna maior do que pilhas grandes. 


6. Diodos, transistores e circuitos integrados 


Achamos importante a leitura complementar Diodos, 
transistores e circuitos integrados, na página 399 deste 
anual, por todas as razões até aquiarroladas. Não é admis- 
sível que um aluno conclua um curso de Física do Ensino 
Médio sem ter ao menos visto uma explicação introdutó- 
ria sobre o princípio básico de funcionamento desses dis- 
positivos. Hoje em dia, infelizmente, muitos nem sequer 
imaginam que esses dispositivos façam parte do estudo da 
Física. 


7. Medidores elétricos 

“Os medidores são supostos ideais.” Esse jargão que 
acompanha boa parte dos exercícios e questões que apre- 
sentam circuitos elétricos com medidores deve ser usado 
com reservas. 
Se são ideais, não são medidores, ou não precisariam 
ser. O jargão é quase sempre apenas um disfarce para per- 
guntar a intensidade da corrente num trecho de circuito 
onde se coloca um amperímetro; ou para perguntar a dife- 
rença de potencial entre dois pontos desse circuito onde se 
coloca um voltímetro. 

A ideia de medidor ideal, usada sem cuidado, pode tra- 
zer prejuízos conceituais ao aluno. Uma das discussões 
mais importantes da Física moderna, com sérias implica- 
ções filosóficas, é o papel do instrumento de medida na pró- 
pria medida e do observador na própria observação. Medir 
sem interferir, medir idealmente, é impossível. 


8. Fusíveis e disjuntores 

Embora os disjuntores sejam dispositivos eletromag- 
néticos, é importante incluí-los desde já, pois eles predo- 
minam nas instalações elétricas de nossas casas. Nessas 
instalações, os fusíveis são usados, em geral, apenas na 
chave geral, para as correntes mais altas, que exigem maior 
segurança. 
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Ao contrário dos disjuntores, que podem falhar e não 
desarmar, os fusíveis nunca falham. Quando aquecem 
demais, sempre se fundem e interrompem a ligação. Os 
fusíveis também são utilizados em equipamentos eletrô- 
nicos, pela simplicidade e pela segurança que oferecem na 
proteção desses equipamentos. 


II. Exercícios 


1. O gerador eletrostático fornece uma grande quantidade de 
partículas eletricamente carregadas, mas as libera quase de 
uma só vez. Pode gerar correntes elétricas de alta intensi- 
dade, mas são quase instantâneas. O gerador químico é ca- 
paz de produzir uma quantidade contínua de cargas elétricas 
durante um intervalo de tempo razoavelmente longo, for- 
necendo correntes menores, mas relativamente estáveis. 


2. Como essa grandeza não é força, mas tem a mesma unida- 
de da diferença de potencial ou tensão, o nome poderia ser 
tensão eletromotriz, já que a palavra eletromotriz pode ser 
entendida como “movimento elétrico”, uma ideia ainda vaga 
e imprecisa mas sem o inconveniente da palavra força. De 
todo modo, não há mesmo um nome adequado. Alguns tex- 
tos didáticos adotam simplesmente a sigla fem como nome 
da grandeza, o que talvez seja a melhor opção. 


3. Da equação do gerador, V = € — ri, obtemos: 


e paaV=12Vei=200mA=200-10“A=0,204A: 


12=15-r:020=>020r=0,30>r=150 


e para V= 0,50 Veji= 500 mA = 500 -107A = 0,50 A: 


0,5 =1,5 — r: 0,50 = 0,50r = 10 >r =20Q 


Observação: A resistência interna de uma pilha pode ou não 
ser constante, depende da pilha e das condições de uso. 


4. a) Da expressão da corrente de curto-circuito, | , sendo 
€e=90Ver=150,temos: 
E : 9,0 


lc r ? le 15 cc 
1 


co 


60A 


b) Para construir a curva característica, basta determinar a 
diferença de potencial para a qual a intensidade da cor- 
rente é nula. Da equação do gerador, temos: 


V=eg-ri>V=90-15:0sV=90V 


Logo, temos a curva caracte 


stica representada a seguir: 


V(v) 


9,0 


V 
a) Sendo € = 12 V e ņ = 83% = 0,83, da expressão n = EE 
temos: 


V 
0.83 = z> V510V 


b) Da equação do gerador, V = € — ri, temos: 


10 =12-r-20=20r=20>r=10Q 


c) Podemos calcular a intensidade máxima da corrente 
elétrica que pode atravessar a pilha usando a expressão 


€ 
c p 
2 as 
qo kT BA 


d) Daexpressão P = Vi temos: 
0:20=>P =20W 


e) Daexpressão P,= ri? temos: 


0:202>5P, =40W 


a) A diferença de potencial medida no motor, V = 6,0 V, na 
equação do receptor é negativa, pois ele consome ener- 
gia, por isso, nessa equação colocamos V = —6,0 V. 
Sabendo que a intensidade da corrente que percorre o 
motor é i = 1,5 A e a sua resistência interna é r = 2,0 O, 
da equação do receptor, temos: 


V=-€'—-ri> —6,0 e'-20:15>5e'=30V 


b) Sabendo que a tensão nos terminais do motor é V = 6,0 V, 
sendo e" = 3,0 V, da expressão do rendimento de um re- 
ceptor podemos escrever: 


e! 3,0 

ES qa 
Sim. Por exemplo, se a resistência interna de um amperimetro 
for muito menor que as resistências do trecho de circuito em 
que ele está inserido, ela pode ser considerada desprezível; 
caso contrário, não. Assim, o mesmo amperímetro pode ter 
resistência interna desprezível ou não, dependendo do trecho 
de circuito em que é inserido. De todo modo, o critério para de- 
cidir se a sua resistência é “muito menor" que as resistências 
do trecho de circuito considerado sempre vai depender do nú- 
mero de algarismos fornecido pela escala do aparelho. 


> n = 0,50 ou n% = 50% 


o caso do amperímetro, como ele sempre é colocado em 
série com o trecho de circuito em que se quer medir a inten- 
sidade da corrente, a medida por ele apresentada será sem- 
pre menor do que aquela que passaria por esse trecho sem 
o amperímetro. Isso porque a resistência desse trecho de 
circuito fica sempre maior e, mantida a mesma diferença de 
potencial nesse trecho, a intensidade da corrente real (sem 
o medidor) será sempre maior. No caso do voltímetro a al- 
teração é a mesma. Como ele deve ser colocado em paralelo 
com o trecho de circuito no qual se quer medir a diferença 
de potencial, parte da corrente que atravessava esse trecho 
passa também pelo voltimetro e a corrente que passa efeti- 
vamente pelo trecho de circuito considerado diminui em re- 
ação aquela que passaria sem o voltímetro. Assim, mantida 
a diferença de potencial nesse trecho, a medida obtida pelo 
voltímetro será também menor. 


9. 


10. 


n. 


A expressão curto-circuito significa um circuito elétrico em 
que os fios condutores foram encurtados. A redução do 
comprimento de um circuito muitas vezes reduz drastica- 
mente a sua resistência, aumentando em muito a intensi- 
dade da corrente que passa pelos fios encurtados. Isso faz 
com que esses fios se aqueçam e queimem as coisas em que 
estão encostados, podendo dar origem a incêndios. 


Sim. Como o chuveiro mais moderno dissipa uma potência 
maior e tem o mesmo valor de tensão, da expressão P = Vi, 
podemos concluir que passará uma corrente de intensida- 
de maior pelo circuito elétrico desse chuveiro. Por isso, os 
fios desse circuito devem ser trocados por outros de maior 
diâmetro, para evitar o aquecimento da fiação por efeito 
Joule, o que poderia provocar incêndios. Além disso, é pre- 
ciso adequar os fusíveis ou disjuntores do circuito em que o 
chuveiro está instalado, para que não interrompam o circui- 
to quando o chuveiro for ligado. 


Se a resistência interna da bateria é desprezível, o produto 
r» itambém é desprezível, logo não há necessidade de levar 
em consideração a especificação da intensidade da corrente, 
pois o valor da diferença de potencial será sempre igual ao da 
força eletromotriz da bateria. 


Veja a figura do circuito a: 


A C E 


— 3,0 V 

Q: (Dr 
e e o 
B D F 


O trecho CD está ligado em paralelo com a bateria, portanto 
Vap = 3,0 V. Nesse trecho temos duas lâmpadas idênticas li- 
gadas em série; logo, cada lâmpada estará submetida a uma 
diferença de potencial de 1,5 V e poderá acender de acordo 
com suas especificações. As mesmas considerações valem 
para o trecho EF. 


O circuito b pode ser redesenhado conforme a figura abaixo: 
A (0 E 


QL 


e 
B D F 


O trecho CD está ligado em paralelo com a bateria, portanto 
Voo = 4,5 V. Neste trecho temos apenas uma lâmpada, logo 
ela estará submetida a uma diferença de potencial de 4,5 V, 
fora de suas especificações. O trecho EF está ligado em para- 
lelo com a bateria, portanto V,, = 4,5 V. Nesse trecho temos 
três lâmpadas idênticas ligadas em série; logo, cada lâmpada 
estará submetida a uma diferença de potencial de 1,5 V e po- 
derá acender de acordo com suas especificações. 
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12. a) Ema, todos os terminais positivos e negativos das pilhas 
estão ligados aos correspondentes terminais positivos 
e negativos da associação — essa é uma associação de 
geradores em paralelo; em b, como a mesma corrente 
atravessa todas as pilhas, trata-se de uma associação 
de geradores em série. 


b) Ema, sendo todas as pilhas iguais, a força eletromotriz da 
associação é igual à força eletromotriz de cada pilha; em 
b, a força eletromotriz da associação é igual à soma das 
forças eletromotrizes de todas as pilhas. 


c) Isso só pode ocorrer, com certeza, em b, na associação 
em série; na associação em paralelo, em a, sempre é pos- 
ível haver a formação de circuitos internos à própria as- 
ociação. Nesse caso haverá a circulação de corrente nas 
lhas que fazem parte desses circuitos internos mesmo 
om a chave aberta. 


ATCuun 


13. a) Atribuímos arbitrariamente um sentido para a corrente 
elétrica. Veja a figura: 


„0V 3,0 V 
e | 0,50 Q 
A | | F B 

E 0,50 Q 

i 
3,09 i i 3,09 

i 

LE 

2,0 Q 2,09 


De acordo com o sentido indicado para o percurso da 
ZESDE: 


corrente, aplicamos a expressão i = >: 
URAT) 


6,0 — 3,0 Ee 
3,0 + 2,0 + 2,0 + 3,0 + 0,50 + 0,50 1 


= i= 0,27 A (dois algarismos significativos) 


b) De acordo com o sentido indicado para o percurso da 
corrente, aplicamos a equação 
Vo—V,i=Le-De'—5 
(R + r+ r'jino trecho entre os pontos A e B. Nele exis- 
tem o gerador, €, sua resistência interna, r, o receptor, £”, 
e sua resistência interna, r'. Obtemos, portanto: 


I ta 
V= V,=e-e-t(r+ri> 


= V, — V, = 6,0 — 3,0 — (0,50 + 0,50)0,27 = 


=> V; 7 V, = 3,0 -0,27 >V; 
mos significativos) 


V, = 2,7 V (dois algaris- 


14. A medida do amperímetro é a intensidade da corrente elétri- 
ca que o atravessa. Da forma como está inserido, o amperí 
metro mede a corrente 
total do circuito abaixo, 4,0 Q A 
em que a resistência de MM 
2,0 Q, entre os pontos 
A e B, é a resistência 
equivalente da asso- 
ciação em paralelo das 
resistências de 3,0 Q e A 
6,0 Q que ela substitui. 


$209 V 
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Da equação do circuito elétrico, obtemos: 


Ze-De' 9,0 dE 
MRETI) 3,0 + 4,0 + 2,0 


i= 10A 


O voltímetro mede a diferença de potencial entre os pontos A 
e Bonde está a resistência de 2,0 Q. Aplicando a equação: 


Va — V,=Ze-— Ze — (R + r+ rJinesse trecho, temos: 


VEV 


B A 


indica que o potencial em B é menor do que o potencial em A) 


0 = 2,0 -1,0 = V; — V, = —2,0 V (o sinal negativo 


15. a) Como a força eletromotriz da pilha é 1,5 V e a lâmpada 
deve estar ligada a uma diferença de potencial de 1,2 V, 
pode-se concluir que essa lâmpada deve ter seus termi- 
nais diretamente ligados à pilha: 


B 


b) Para que a lâmpada acenda dentro de suas especifica- 
ções, é preciso determinar a intensidade da corrente elé- 
trica que deve percorrê-la. De acordo com seus valores 
nominais, V = 1,2 V e P = 2,4 W e lembrando que P = Vi, 
aintensidade da corrente elétrica na lâmpada (i) será: 


2,4 =12i>i= 20A 

Logo, como mostra o circuito da figura, a pilha deve for- 
necer uma corrente elétrica total i, = 2,0 A. 

Como a diferença de potencial nos pontos Ae Bem que a 
lâmpada está ligada deve ser V, — V, = 1,2 V, da equação 
Va — V, = Ze — Xe — X(R + r + ri obtemos: 


V Vọ =E- ri=12=15-r:20=r=015Q 
16. a) Para o chuveiro (V pu = 220 V, Pu, = 5 500 W), temos: 
E hik = Veio ley > 5 500 T 2201 huy. ? de 25 A 


Para a lavadora (V „„ = 220 V, P, = 3 300 W), temos: 
P =V 


I 
lav. lav. lav. 


= 3300 = 220i >i = 15A 


Como o chuveiro e a lavadora estão associados em para- 
lelo, a intensidade da corrente total que passa pelo circui- 
to será: 


L= ay ti >i,=25+15i,=40A 


t chuv. 


b) Como i, = 40 A, concluímos que o valor nominal do fusível 
adequado ao circuito é 40 A. 


17. É possível ligá-las em paralelo, mas, nesse caso, a pilha de 1,5 V 
vai funcionar como um receptor, por isso essa associação 
não pode ser caracterizada como uma associação de gera- 
dores, pois um deles não exerce essa função. E esse é o prin- 
cipal inconveniente dessa associação. 


18. a) Embora não seja possível ver todas as placas, pode-se 
deduzir que as células estão associadas em série. O es- 
quema ilustrativo é apresentado a seguir: 


+ 


b) Send 
V, = 


i=/bAaco 


o E, 
9,0 V 


TZV; 


rente que atravessa 
tência interna da associação, da eq 


a força elet 


V=g-ri>90=12 


a resistência interna de cada célula será: 


Cy 0040 
=ç5 5 >i 
nificativos) 


II. Atividades práticas 
1. Pilha de Daniell 


É provável que o p 


de Química. 
vidos nessa 
liza a 
resu 


essa é uma 
que mais en 


2. Circuitos 
Esta é uma ativid 


É bem prová 
siasmo que 
sárias algun 

Existem 
o de duas pi 


Mecânica quânti 
tantes da associ 
E, ao fina 
co, uma atividade indi 
dades experimentais de e 
os alunos. 


É também. 
montagem 


das ativi 
tusiasmam 


vel que o pro 


nas improvis 


elétricos simples 
ade sim 


outros tipos d 


omotriz da associação, 
a diferença de potencial nos seus terminais, 
essa bateria e r, a resis- 
uação do gerador, temos: 


r: 75 =r, = 0,040 Q 


Admitindo que todas as células 
tência interna e estando todas e 


tenham a mesma resis- 
as associadas em série, 


0,0067 Q (dois algarismos sig- 


ofessor ache que essa é uma atividade 


as a maioria dos conceitos envol- 


é de Física. Até a Eletroquímica uti- 
ca para obter os potenciais elétricos 
ação desses materiais e substâncias. 
O que o aluno faz é montar um circuito elétri- 
scutivelmente de Física. Além disso, 


etricidade 


ples que vale a pena fazer. 


fessor se surpreenda como entu- 


ações. 


e suportes de pilha, m 
lhas porque é o mais fácil de encontrar. Os fios 


são ligados por meio de jacarés, conectores tan 


ve 


tram 


mente fáceis de encon 
pontas dos fios e ligá-los diretamente, Difici 
no comércio soque 
lanternas, porqu 


com um pouco de jeito e 


teba 
escola os a 
experiment 


Multímetros digitais, 
atos e duráveis. Se for possível, insi 


dquira. Eles 
ais interessa 


easlante 


imaginação é fáci 


trar, mas pode-se desencapar as 
Imente se encon- 
tes ou bocais para as 
rnas já têm o bocal ad 


imp 


como o da foto, são relativamen- 
sta para que 


possibilitam inún 
ntes. 


3. Instalação elétrica numa casa 


A foto m 


ost 


nera 


ela desperta nos alunos. Às vezes são neces- 


asindicamos 
nbém razoa- 
âmpadas de 


equado. Mas 
rovisá-los. 


sua 
S atividades 


a um modelo que faz parte de um projeto do 


autor. Existem outros modelos vendidos comercialmente, mas 


esse é um 


ser montado se 


projeto muito simples, de grande efeito, que pode 
m maiores dificuldades por um grupo de alu- 


nos interessados e habilidosos. Há casinhas semelhantes, 
prontas, à venda em lojas de brinquedos. 


IV. Atividades complementares 


Potência e rendimento de um gerador (página 123) 


1 


Você compra uma lâmpada para uma lanterna de uma pilha, 
coloca a lâmpada na lanterna e ela queima. Você examina 
a lâmpada e verifica que no seu bocal está marcado 1,2 V e 
resolve reclamar com o vendedor porque ele deveria ter- 
vendido uma lâmpada de 1,5 V, igual à força eletromotri 
pilha. Mas ele lhe diz que é assim mesmo, lâmpada para 
pilha é sempre de 1,2 V. Ele tem razão? Se não tem, por q 
alguém fabricaria lâmpadas de 1,2 V se não existem pilhas 
com essa força eletromotriz? 


FA 
u 


Resposta 


Sim, a diferença de potencial que a pilha fornece é sempre 
menor do que a força eletromotriz nominal por causa de sua 
esistência interna. Mas como a força eletromotriz é sempre 
maior do que a diferença de potencial nominal das lâmpadas 
se a resistência interna da pilha for muito pequena, a diferen- 
ça de potencial aplicada à lâmpada pode superar seu valor 
nominal. Nesse caso a intensidade da corrente que percorri 
o filamento da lâmpada vai ser maior do que a prevista — e 
pode queimar imediatamente ou adquirir um brilho mais in 
enso que o normal e durar pouco. 


e 
e 


Associação de geradores (página 135) 


2. 


o circuito a seguir, estão representadas quatro pilhas idên- 
icas em série, cada uma com força eletromotrize = 15 V e 
esistência interna r = 0,50 Q, quatro lâmpadas L pequenas, 
idênticas, ligadas em paralelo, que brilham de acordo com 


suas especificações, e um amperíimetro de resistência in- 
erna desprezível. 
NENE DE Ou DS qe 
RG a pad on é a | 
E E E E 
A 
D 
L 
D 
L 
D 
L 
D 
L 


Sabendo que a leitura no amperímetro é 1,8 A, determine: 


a) aresistência elétrica do filamento de cada lâmpada; 

b) os valores nominais dessas lâmpadas (diferença de po- 
tencial e potência). 

Resolução 

a) Nesse circuito há uma associação de geradores em sé- 

rie, pois são percorridos pela mesma corrente elétrica. A 

força eletromotriz do gerador equivalente é dada por: 


g=leSe=eteretese=15+15+15+155> 
= e=60V 


Sua resistência interna pode ser calculada usando a ex- 
pressão r, = Xr: 
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r =r+r+r+r=r,= 0,50 + 0,50+ 0,50 + 0,50 = 
> 1,=200 

As quatro lâmpadas L são idênticas e estão ligadas em 
paralelo. Sendo R a resistência do filamento de cada lâm- 


1 1 1 
pada, da expressão LZA + | ł , obte- 
R R R R R 
p T 2 3 4 
mos a resistência equivalente: 
1 1 1 1 1 il 4 R 
R R R R R R R P 4 


P P 


Podemos agora redesenhar o circuito. Veja a figura: 


e 
t r, 


R 


p 


A leitura no amperímetro fornece a intensidade da cor- 
rente no circuito. Nesse caso, i = 1,8 A. 


Sendo £, = 6,0Vr,= 2,00, 18AeR, =, da equa- 


Le — Xe' 


ção do circuito elétrico, i= — 2º 20 obtemos: 
x(R+r+r') 
— se 6,0 R 
HE g= 185 +20)-605 
R, tR T +20 


=> 0,45R + 3,6 = 6,0 = R = 5,3 Q (dois algarismos sig- 


nificativos) 


b) É fácil ver no circuito da figura que a corrente que passa 
por cada lâmpada é: 


18 
j="2 5j=0,45A 
$ 4 >l 


Da expressão V = Ri, calculamos a diferença de potencial 
de cada lâmpada: 

V=5,3: 0,45 => V = 2,4 V (dois algarismos 
significativos) 

Da expressão P = Vi calculamos a potência de cada lâmpada: 
P = 2,4: 0,45 => P = 11W (dois algarismos significativos) 


Portanto, os valores nominais dessas lâmpadas são 2,4 V 
e11W. 


Atividades práticas (páginas 138 e 139) 


A atividade a seguir é uma montagem interessante e 
que sofistica um pouco mais o circuito da atividade Circui- 
tos elétricos simples. O mais difícil é encontrar o fio de 
níquel-cromo. Uma alternativa é comprar uma resistência 
de chuveiro elétrico. Existem alguns modelos muito bara- 
tos que utilizam fios de níquel-cromo finos, enrolados, que 
podem ser manipulados facilmente. 
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Circuito divisor de tensão 

Tensão é sinônimo de diferença de potencial. Divisor de 
tensão é uma montagem simples que permite obter dife- 
renças de potencial variáveis, entre O e o valor máximo da 
fonte disponível. Por exemplo, se a fonte disponível for de 
3,0 V (duas pilhas de 1,5 V em série, por exemplo), com o 
divisor de tensão podemos obter diferenças de potencial 
variáveis entre 0 e 3,0 V. 

Você pode usar a mesma montagem do circuito elétri- 
co simples, estendendo na base de madeira um fio de 
níquel-cromo que pode ser encontrado em lojas de mate- 
rial elétrico (nas fotos a seguir foi utilizado um pedaço de 
fio em espiraltirado da resistência de um chuveiro elétrico). 
Veja a figura: 


tA 


L 


Esquema de um circuito divisor de tensão. 


Para ver como funciona o divisor de tensão, utilize uma 
lâmpada pequena (para duas pilhas ou de 2,5 V a 3,0 V) liga- 
da a um bocal com dois terminais feitos com fio fino e fle- 
xível, com as pontas descascadas. Prenda uma das pontas 
a uma das extremidades onde estão ligados o fio de níquel- 
-cromo e o terminal da fonte. Encoste o outro terminal da 
lâmpada a essa mesma extremidade e faça com que ele 
corra sobre o fio de níquel-cromo, mantendo o contato e 
aproximando-o da outra extremidade. Observe que, a par- 
tir de determinado ponto, o filamento da lâmpada começa 
a ficar incandescente. A partir daí, o brilho do filamento ten- 
de a aumentar cada vez mais (se o brilho ficar muito inten- 
so, pare o deslocamento, caso contrário a lâmpada pode 
queimar). Veja as fotos. 


Rui Vieira/Emerson Izidoro/Acervo dos fotógrafos 


Ou ligue o voltímetro em paralelo com a lâmpada para medir 
a tensão a que ela está submetida. Veja a foto: 


Fotos: Rui Vieira/Emerson Izidoro/Acervo dos fotógrafos 


À medida que o terminal T se afasta de A, o brilho da 


lâmpada aumenta. 
p Medida das diferenças de potencial no circuito divisor 


Note que, na montagem acima, as pilhas estão ligadas | de tensão com o voltimetro. 


diretamente por meio do fio de níquel-cromo, por isso você V. Leitura complementar 


Como ressaltamos anteriormente, é importante apre- 
sentar para os alunos a leitura complementar a seguir, pois 
ela apresenta uma explicação introdutória sobre o princi- 


deve estar atento para desligá-las do fio assim que fizer as 
verificações, caso contrário elas vão descarregar muito 
rapidamente. 


Procure explicar o que acontece. Se tiver disponibilida- | pio básico de funcionamento dos diodos, dos transistores 
de, substitua a lâmpada pelo multimetro (como voltimetro) | e dos circuitos integrados, constituindo, aliás, uma visão 
e observe a variação na leitura das diferenças de potencial, introdutória da Eletrônica. 

Diodos, transistores e circuitos integrados Para entender como um diodo funciona, suponha que 


seus terminais sejam ligados aos terminais de uma bate- 
Suponha que dois cristais semicondutores (veja leitura ria, como mostra a figura: 
complementar Semicondutores na página 384 deste Manual), 


À A ; à a 
um do tipo n e outro do tipo p, sejam unidos formando 2 : 2 
uma junção p-n. Cada cristal é eletricamente neutro, mas, o 9 e & e 
como os d ão di há © q 
portadores de carga de cada um são diferentes, © l 
forma-se uma estreita região na junção, chamada de fai- © Ss º q 
. N 
xa de “fronteira”, de cerca de 0,001 mm, em que uma par- | 5 sos a 
” . £ dm 
te dos elétrons em excesso do cristal n passa para o cris- i E $| | 
: T ; 2 
tal p, e parte dos “buracos” do cristal p passa para o | sietrons 
cristal n, até que haja um equilíbrio eletrostático. | i 
Veja a figura: Quando o diodo é ligado dessa forma, os elétrons em 
abade excesso de n passam pela região onde há buracos em exces- 
“fronteira” so de p, atingindo o terminal positivo do gerador. Estabe- 
ET = PEER j o 
semicondutor amico dtor lece-se, então, uma corrente elétrica amaves do diodo. 
o tipo po” F tipon o Suponha, agora, que os terminais do diodo sejam 
Ea! +0 E P E 
mc DRO es jm invertidos, como mostra a figura: 
OE a po E 
$ é a = i o o faixa de 
o o + o “fronteira” 
"buracos” elétrons p ý à p 
+ = o e mi Seo 
[e + O 
- PI - so E 3 i 
Eo l g 
® í | < o 
Ð = + e s 
eo M o F 


Diodo semicondutor p-n e sua representação simbólica. 


Formato Comunicação/ 
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Esse dispositivo é um diodo e sua principal caracte- 

rística é permitir a passagem da corrente elétrica num úni- [| 
S | 

co sentido. | 


© 
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A junção p-n, da forma como está inserida no circui- 
to acima, não permite a passagem da corrente, pois o cris- 
taln, onde há excesso de elétrons, está ligado ao polo posi- 
tivo da pilha, e o cristal p, onde há falta, está ligado ao 
polo negativo. Nesse caso, a faixa de “fronteira” aumenta 
até que a diferença de potencial no interior do diodo seja 
igual à da bateria. 

A principal aplicação de diodos é a retificação de cor- 
rentes alternadas. Veja a figura abaixo: 


i «>| o: 


$ 
t fonte de Ls i 
C corrente 4 
alternada y 
i v = 
gráfico da +—+ 
intensidade 2 gráfico da 
da corrente intensidade 
de entrada da corrente 
de saída 


Ligado a uma fonte de corrente alternada, que é um 
fluxo oscilante de elétrons, o diodo só permite o movi- 
mento de elétrons num único sentido. A corrente, embo- 
ra em pulsos, passa a ter um único sentido. 

Suponha agora que acrescentemos à junção p-n mais 
um cristal semicondutor, formando um “sanduíche”, p-n- 
-p ou n-p-n. O elemento intermediário desse sanduíche 
recebe o nome de base (B); os outros dois chamam-se 
emissor (E) e coletor (C). Veja a figura: 


Va <= buracos ==] elétrons 
<= corrente => corrente 
esquema 
e p n p e e n p n | 
C E G E 
x B B 
( e . e . 
representação É D E © E 
simbólica 
Na eB B 


O emissor é fortemente “dopado”, ou seja, tem gran- 
de número de portadores de carga e baixa resistência. 
A base é uma camada mais fina e fracamente “dopada”. 
O coletor, embora seja um cristal de maiores dimensões, 
também tem pequena dopagem. Veja a figura: 


estrutura 
contatos de baixa 
metálicos resistência 


emissor 
! tipo n 


A contato do coletor 
base tipo p 


coletor tipo n 
Estrutura de um transistor. 


MANUAL DO PROFESSOR 


Um dispositivo formado como na figura anterior 
adquire novas propriedades — é um transistor. São dois 
diodos colocados em oposição — um permite a passagem 
da corrente, o outro não. Em outras palavras, entre os 
terminais do emissor e do coletor, não há, normalmen- 
te, passagem de corrente. Mas, como não são diodos 
iguais e, além disso, há três terminais para a movimen- 
tação dos elétrons, esse dispositivo adquire proprieda- 
des muito especiais, que lhe concedem uma utilidade 
extraordinária. 

Para entender como um transistor funciona, vamos 
supor um transistor do tipo n-p-n com os terminais da 
base (B) e do emissor (E) ligados à bateria €, (força eletro- 
motriz de entrada) por uma chave e os terminais do emis- 
sor (E) e do coletor (C) ligados à bateria €, (força eletromo- 
triz de saída). Veja a figura: 


chave 


pa B p Junção BC |. 
n 


€ 


s 


€, é a força eletromotriz de entrada e € é a força eletromotriz 
de saída. 


Quando a chave é fechada, a força eletromotriz €, 
movimenta os elétrons portadores de carga do emissor (E) 
que passam para a base (B) e voltam à fonte €, (sentido 
oposto ao da corrente convencional). No entanto, por cau- 
sa da fonte £, a maior parte deles atravessa a base. Em 
outras palavras, a corrente elétrica entre E e B permite o 
aparecimento de outra corrente elétrica entre E e €. Veja 
a figura a seguir: 
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Pu nção BC | | 


elétrons 


e 


s 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


E 


A corrente elétrica entre E e B (iz) possibilita o aparecimento de 
uma outra corrente entre Ee C (iz e id. Observe que a corrente 
de elétrons (setas cinza) tem sentido oposto ao da corrente 
elétrica convencional (setas pretas). 


Mas essa corrente é temporária. Ela aparece porque E 
tem uma “dopagem” muito maior do que Be C. 

Os elétrons mobilizados em E são tantos que a maior 
parte atravessa também o coletor. No entanto, em pouco 


tempo, a junção BC se amplia, como ocorre no diodo, e a 
corrente é interrompida. 

Nesse caso, o transistor pode funcionar como um 
sofisticado botão de campainha tipo carrilhão (quando se 
aperta, toca uma badalada). A vantagem dessa sofistica- 
ção está na intensidade da corrente que atravessa EB, que 
pode ser milhares de vezes menor do que a intensidade 
da corrente que atravessa EC. Dessa forma, um pequeno 
sinal elétrico, como o sinal gerado pela radiação infraver- 
melha de um controle remoto num sensor, pode acionar 
o motor que abre o portão de uma garagem, por exemplo. 

Mas a grande aplicação do transistor, derivada dessa 
propriedade, é a ampliação de sinais. Se, em vez de aper- 
tar o botão uma só vez, alguém apertá-lo muitas vezes, 
teremos uma pequena corrente elétrica pulsante, geran- 
do outra corrente pulsante de intensidade muito maior. É 
dessa forma que o fraco sinal gerado num microfone é 
ampliado e pode ser ouvido por grandes multidões. 

Veja as figuras: 


e 
re ADI 
e. 
nan — saida 
entrada ? 
: = 
a 
B e AAN. 
= entrada l s N, 
= — ap 
EN k E saída e 
locutor microfone SE 
alto-falante 


Os pulsos gerados pelo apertar intermitente do botão de 
campainha são ampliados da mesma forma que o sinal gerado 
em um microfone. 


Questões do Enem e de vestibulares 


Testes 


1 


A eficiência £ da lâmpada é dada, segundo o enunciado, pela 
2 P : n 7 
expressão € = P em que q é o fluxo luminoso e P é a po- 


tência da lâmpada. Desse modo, as eficiências de cada tipo 

de lâmpada são: 

e Lâmpada incandescente: 

fics £= cog 
' 40 


i 


E= 


; => €=15Im/W 
R 
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Não é difícil imaginar que essa ampliação tem limites 
e que vários transistores associados são necessários para 
obter determinada ampliação. Além disso, como esses dis- 
positivos mobilizam portadores de carga de dimensões 
microscópicas, eles também podem ser igualmente 
microscópicos. A tecnologia para o desenvolvimento des- 
ses componentes não se limita apenas a diodos e transis- 
tores, mas também a capacitores e resistores, essenciais 
para a eficiência de muitas associações. Dessa forma, cir- 
cuitos elétricos inteiros com funções específicas podem 
ser também miniaturizados em circuitos integrados, nos 
quais milhares de componentes podem ser colocados. Veja 
a foto a seguir: 


Circuito integrado. 


A compreensão do funcionamento desses disposi- 
tivos permite uma visão introdutória da Eletrônica, tec- 
nologia que permeia todos os setores de nossa vida. É 
importante que você perceba que a Eletrônica se origi- 
na da compreensão da estrutura elementar da matéria, 
que a Física moderna possibilitou. A Eletrônica não é 
uma ciência, mas a aplicação tecnológica de uma ciên- 
cia — a Física. 


e Lâmpada fluorescente: 


Pseg= 23000 >E 


a- À 20 (= 15 Im/W 


Michael Rosenfeld/Science Faction/Corbis/Latinstock 


Como a eficiência da lâmpada não depende de sua potên- 
cia, a lâmpada incandescente sempre terá eficiência me- 


nor que a fluorescente, pois €, < E, 


Das alternativas que apresentam essa condição corre- 
tamente, a da complementa incorretamente; se as duas 


lâmpadas têm a mesma potência (40 W), o consumo 


de 


energia delas, durante o mesmo intervalo de tempo, é o 


mesmo. 
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A potência P'.da lâmpada fluorescente que fornece a mesma 
quantidade de iluminação da lâmpada incandescente de 40 W, 
ou seja, cujo fluxo luminoso é q,= 600 Im, é: 


P, 600 600 
E, > 75 > P! 
P, P: f 75 


Resposta: alternativa c. 


> P; SW 


Por causa da atuação conjunta do efeito estufa e das “ilhas 
de calor”, a temperatura das áreas urbanas aumenta, de- 
mandando maior refrigeração nas indústrias e residências, o 
que aumenta o consumo de energia elétrica. 


Resposta: alternativa d. 


Sabe-se que a resistência do resistor é dada pela inclinação 
da reta do gráfico V X i logo, R > R, > R, A lâmpada que 
brilha com maior intensidade é aquela percorrida pela cor- 
rente elétrica de maior intensidade, o que acontece quando 
o circuito tem a menor resistência. Dentre as opções apre- 
sentadas é aquele que tem apenas o resistor R, de menor 
resistência. 


Resposta: alternativa e. 


Analisando o circuito dado, concluímos que ele tem um ge- 
rador de força eletromotriz € = 20 V, dois receptores de for- 
ças contraeletromotrizes £ = 4 V e g, = 10 V e 5 resistores 
de resistência R = 2 Q. Pela figura, percorrendo o ramo es- 
querdo do circuito a partir do ponto Ano sentido da corrente 
elétrica, indicando as quedas e a elevação do potencial elé- 
trico até voltar ao ponto A, temos: 


A 
R %4 R 
ANNA ANNA 
xe E a cia 
i i, 
RŠ e R$ 
== 4V ——20v —>—10v 
T gi 
A y. 


Ri — Ri — & +g- Ri= 0 = -—2(2i) -4+ 20- 2i=0= 
>2i+i=8 OD 
Fazendo o mesmo para o ramo da direita do circuito elétrico, 
temos: 

Ric Ri -~ 8 +e- Ri=0> 2(2i) 10 + 20 —- 2i= 0> 
>2i+i=5 ®© 
Comoi=i + iy substituindo inas equações acima, temos: 
e de®: 

2i +i +],=8>53, +,=8>5)=8-3,0 

e de®: 


2i +i +i =5=3,+=5 O 


Substituindo M em , obtemos: 


38-31)+1,=5=24-9, +, =5> ==, =24A 
(dois algarismos significativos) 

Substituindo i, = 2,4 A em (V, obtemos: 

31, +24=5 51, — > 1, = 0,90 A (dois algarismos 


significativos) 
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Assim, a diferença entre as intensidades de corrente elétrica 
que passamem xeemy é: 


i—i =24-09si-—i =15A 
y xy 


x 


Resposta: alternativa b. 


Para dissipar a potência de 60 W, cada lâmpada ligada à ten- 
são V = 120 V deve ser percorrida por uma corrente elétrica 
de intensidade i Da expressão P = Vi temos: 


P=Vi=>60=10i=>i=05A 
Como o limite do fusível é de 10A e as lâmpadas estão ligadas 
em paralelo, a intensidade de corrente total que passa pelo 
fusível é a soma das intensidades das correntes elétricas que 
passam por cada lâmpada. Então, o número máximo, n, de 
lâmpadas que podem ser mantidas acesas é: 


10 = n: 0,5 =n = 20 lâmpadas 

Resposta: alternativa c. 

A resistência de uma lâmpada ligada à tensão V = 120 V, que 
é atravessada por uma corrente de intensidade i = 0,5 A, da 
expressão V = Ri é: 

20=R-05>5R=2400 

A resistência equivalente de 8 lâmpadas de resistências 
iguais a 240 O, ligadas em paralelo é: 


L= {4 E >R = 300 


R R R 240 R 
p p 


Resposta: alternativa a. 


y2 
Da expressão P = R' temos, para os dois modos: 


e Verão: 
1202 120? 
1000 = R = 
R, T T000 O 
e Inverno: 
1202 120? 
2000 =- >R Sai D 


Assim, dividindo membro a membro D por (D, temos: 


1202 
R 2000 R 
L= —s > L=0,5 
R, 20 R, 
1000 


Resposta: alternativa a. 


Como a potência P transmitida é a mesma, da expressão 
P = Vi a relação entre as intensidades de corrente elétri- 
ca que atravessam a rede de transmissão no primeiro caso, 


i, para V, = 750 kV, e no segundo caso, i, para V, = 30 kV é: 


Vi=V,:,5750:,=30-,>1,=25:1 


A potência dissipada na transmissão por efeito Joule no se- 
gundo caso é dada pela expressão P = Ri?: 


— D'2 os ; = 2 
P=R$>P,=R(25-)=>P,=625R$ OD 
Como, P, = Ri? de (D, temos: 

P,=625P, 


Portanto, a potência dissipada no segundo caso é 625 vezes 
maior que no primeiro. 


Resposta: alternativa b. 


9. O gráfico apresentado tem os eixos invertidos em relação às 
curvas características apresentadas neste livro. É possível, 
entretanto, notar que o valor da resistência elétrica não é 
constante, pois o gráfico | x V não é uma reta (I é falsa). Para 
valores pequenos de intensidade de corrente elétrica, a razão 


l; : ; E , 
yÉ maior do que para valores maiores, conforme evidencia 


a inclinação da curva do gráfico; portanto, da definição de re- 


ELETE V ; 
sistência elétrica R = —, conclui-se que, conforme a corrente 
I 


elétrica aumenta, a resistência elétrica também aumenta, já 
que o resistor não é ôhmico (Il é falsa). Veja os exemplos abai- 
xo, para dois pontos da curva do gráfico Ae B: 


04 ————+——— ++ 


0,3+ 


2,0 
k= gi USO 
e B;parai=0,25Ae V= 6,0 V, temos: 
R= l a 24Q 
0,25 


Da expressão P = Vi, vemos que a potência dissipada de- 
pende da tensão (V) e da intensidade (i da corrente elétrica. 
Como Ve i aumentam, a potência elétrica também aumenta 
(Ill é verdadeira). 


Resposta: alternativa c. 


A 
10. Da expressão i = Ad calculamos a quantidade de carga 


At 
elétrica Aq que será descarregada na Terra por conta da cor- 
rente elétrica de intensidade i = 300 000 A, com duração 
At=05s: 


300000 = SL ag = 150000 C 


A fração da carga elétrica total da Terra Aq, = 600 000 C, 
que será compensada com essa descarga é: 


Ag 150000 Aq 1 


Aq, 6000007 Aq, 4 


Resposta: alternativa c. 


Conexões 


A Eletroquímica e a galvanoplastia 

O conteúdo referente aos geradores químicos é traba- 
lhado na disciplina de Química no Ensino Médio. Geralmen 
te, estudado em Eletroquímica, no campo da Físico-Quími 
ca. As pilhas e baterias são estudadas em Química, bem 
como o processo da eletrólise, brevemente abordada no 
texto da seção como mote para o estudo da galvanoplas- 
tia, um interessante processo tecnológico muito presente 
no nosso dia a dia. 


Por isso, esse texto pode ser explorado por professo- 
res de ambas as disciplinas, suscitando as mais variadas 
atividades interdisciplinares. É importante que o profes- 
sor de Física, até mesmo com auxílio do professor de Qui- 
mica, deixe claras as diferenças entre a eletrólise e a pilha 
eletroquímica, pois muitas vezes os alunos confundem os 
processos. 

Para enriquecer a atividade, é possível até mesmo rea- 
izar atividades práticas de galvanoplastia em sala de aula, 
bastando para isso alguns materiais, que podem ser adqui- 
ridos em instituições e lojas especializadas (veja páginas 
334 a 336 deste Manual). O professor de Química pode 
auxiliar na realização dessas atividades, ressaltando os pro- 
cedimentos necessários e os devidos cuidados para pre- 
servar a integridade física dos alunos. 


Ampliando o conhecimento 


1. Porque é preciso definir um terminal positivo e outro 
negativo na cuba onde está a solução para “direcionar” os 
íons para os objetos a serem revestidos. Na corrente alter- 
nada esses terminais alternam-se constantemente (no 
caso da distribuição elétrica no Brasil, isso ocorre 60 vezes 
por segundo), por isso os íons não se deslocarão para 
nenhum terminal, 


2. O que importa no processo é que haja íons suficientes 
para recobrir a peça, por isso é preciso uma corrente de 
intensidade suficiente para provocar a ionização dos áto- 
mos em quantidade suficiente. Em outras palavras, é pre- 
ciso uma corrente de alta intensidade, com um fluxo de elé- 
trons capaz de realizar essa ionização, o que não é possível 
com pilhas, mas sim com baterias, em geral, de grande por- 
te, com alta potência (ou fontes retificadoras da corrente 
alternada). Se usarmos uma pilha pequena, AAA, certa- 
mente haverá ionização e algum recobrimento, mas a 
potência, dada pela expressão P = Vi não será suficiente 
para um recobrimento significativo da peça, dada a peque- 
na intensidade ida corrente elétrica gerada por essas pilhas. 


Outras sugestões de atividades 
interdisciplinares e de 


contextualização 

Capítulos 5 e 6 — Corrente elétrica e 
potência elétrica, 
associação de resistores 
e resistividade 


= O estudo da corrente elétrica tem interdisciplinaridade 
natural com Química, porque está relacionado ao movi- 
mento de elétrons livres e estes à estrutura eletrônica dos 
átomos. As leituras complementares Semicondutores, da 
página 384 deste Manual, e Umanova analogia para cor- 
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rente elétrica, da página 385 deste Manual, abordam tam- 
bém conteúdos de Química e podem ser apresentadas e 


discuti 


= O tópico 1 
num resistor) oferece grande número de atividades 
de contextualização. Pode-se pedir aos alunos que 
observem 


cos, que ava 
trica de su 
naliza 


£, 


m Alei 


A história da invenção da 
dois aspec 
é a persistênci 


Esses ma 
discussão 
m Destacam 
Cálculo do valor 


economia 
pro 
dados pel 
com o me 
nomia de 
con 
enr 
gen 


e economizar energia e 
distribuidoras de energia elétrica costumam publicar 


das em ambas as disciplinas. 


do capítulo 6 (Potência elétrica dissipada 


os valores nominais dos aparelhos elétri- 
iem o consumo e a conta de energia e 
as casas, que sugiram medidas para racio- 
étrica. As companhi 


olhetos ou manuais que orientam o consumidor. 


página 11 


fessor 


nuais 


podem ser ótimos para o estudo e a 
desses temas. 
os aqui a Atividade prática 2 do capítulo 6, 
de uma conta de energia elétrica 
14). Além de implicações imediatas para a 
familiar, essa atividade prática permite ao 
reforçar os contínuos alertas que têm sido 
a mídia e por organizações preocupadas 


desenvolvidas são as que aparecem mais iluminadas 
nessa imagem. A eletricidade é um bem indiscutível, 
que deve se 
também p 
tura complementar 
página 391 deste Manual, leva a 
invenções, 
incluirá Sa 
reconhecida 
transdiscip 


aemnenh 


mica, Histó 
tido no capítulo 10, quando 
invenções do 


n Biologia. Essa discussão pode ser ainda 
iquecida 
n de abertura da unidade, que mostra com 
clareza are 
mento de 
Geografia e 
to da aber 


io ambiente sobre a necessidade da 
energia elétrica, o que permite conexões 
muito 
por meio da observação atenta da ima- 
muita 
ação entre a eletricidade e o desenvo 
um país, o que integra a Física com a 
a Sociologia. Como destacamos no tex- 
tura, não é por acaso que as regiões mais 


eco- 


vi- 


preservado, mas preservá-lo implica 
reservar o meio ambiente. 
A lâmpada incandescente, na 
uma discussão sobre 
e patentes, que certamente 
t e sua invenção do avião, só 
pelos brasileiros. Esse talvez seja um tema 
inar porque não se situa de forma muito cla- 
uma disciplina, mas tem a ver com Física, Quí- 
ja e Geografia. Ele pode voltar a ser discu- 
forem abordadas as 
fone. 


inventores 
ntos Dumon 


telégrafo e do tele 


âmpada incandescente tem 
que podem ser destacados. O primeiro 
a dos pesquisadores em busca da obten- 


LOS 


ção de um produto cuja invenção certamente os enri- 


queceria, mas também traria extraordinários 
cios a toda a 


benefi- 


humanidade; o segundo é uma reflexão 


crítica sobre invenção e patente. Quase sempre se atri- 


bui uma invenção àquele que 
patente, mas, 
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primeiro consegue a sua 
na verdade, nenhum invento, assim como 
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nenhuma conquista do ser humano, resulta do traba- 


lho, da genialidade e da criatividade de u 
duo. Ao contrário, ela sempre é uma con 


m único indivi- 
quista coletiva 


para muitos que contribuíram. É importante que o alu- 


no se conscientize de que o seu estudo 


e o produto de 


seu trabalho terão consequências não apenas para seu 


próprio benefício, mas para toda a comu 
vive ou quem sabe para toda a humanid 


nidade em que 
ade. 


Capítulo 7 — Geradores e circuitos 


elétricos 


Como sugere a foto de abertura desse capítulo, o estu- 


do da eletricidade começa a relacionar-se 
Bio 


Química é a maior parceira. 


também com 


ogia. Aliás, esse é um capítulo interdisciplinar, em que a 


= Notópico 1, Da eletricidade animal à pilha de Volta, é 


importante uma discussão da eletricida 
sibilitando também uma atividade in 
Biologia. É | 
certo quanto 
da forma 
duvida da 
mo humano ou dos animais. 
uma atividade interdisciplina 


a existência dessa elet 


Esse pode 
de Física 


certamente vai interessar a todos os alunos. 


de animal, que 


já pode ter sido iniciada no estudo do capítulo 2, pos- 
terdisciplinar com 
teressante destacar que Galvani estava 
icidade, mas não 
como imaginou. Hoje ninguém discute ou 
existência de correntes elétricas no organis- 


ser o tema 
e Biologia que 


= O tópico 2, Geradores químicos e força eletromotriz, 


como já foi dito anteriormen 
údo de Química. Faz parte dos seus p 


isso, pode ser abordado por ambas as d 


e uma pilha, como a de Daniell, sugeri 
e prática 1, capaz de acender uma 
ra e que pode ser associada à leitura 
ina 119, Outras pilhas mais simples, 
dem lâmpadas, mas fazem 
nos, 
interdisciplinares. 


a 
a 


itura 


para evi 
ue a Física é a ciência responsável pela 
ológica que vivemos atualmente. Isso t 
textualização. É uma pena ver nossos a 
o Médio se referirem a Física como uma 


q 
n 


n 
q 


vancas e das forças, igno 
no mundo altamente tecnológico de 
que o professor de Física chame a 
para essa realidade. Por isso, é muito 
tura e discussão desse texto, pois são as 
quais nossos alunos convivem diariame 


ando o pape 


im 


te, também é um cont 


atenção dos a 


rogramas, por 
isciplinas. Uma 


atividade interdisciplinar interessante é a construção 


da na Ativida- 


âmpada miniatu- 


do quadro, na 
que não acen- 


funcionar relógios peque- 
também podem ser construídas como a 


tividades 


complementar Semicondutores, na página 384 
te Manual, deve ser recomendada, principalmente 
denciar aos alunos, e aos próprios 


professores, 
revolução tec- 
ambém é con- 
lunos do 
ciência anti 


Ensi- 
8a, 


ue trata de coisas antigas, dos movimentos, das ala- 
decisivo da F 


ísi- 
hoje. É preciso 
unos 
portante a 
suntos com 
nte. 


D. 
l 


os 


Essa unidade se inicia no capítulo 8, Campo magnético, 
que traz um breve histórico da descoberta do magnetismo 
e suas primeiras explicações e apresenta o estudo dainte- 
ração entre campo magnético, partículas portadoras de 
carga elétrica em movimento e condutores percorridos por 
corrente elétrica, fenômenos que unificaram a Eletricidade 


e o Magnetismo. 


Em seguida, o capítulo 9, Campo magné- 


tico e corrente elétrica, complementa esse breve histórico 
e trata de uma das consequências imediatas dessa unifi- 
cação, a geração de campo magnético por condutores per- 


4 


corridos por corrente elétrica. No capít 


ulo 10, Indução ele- 


tromagnética, é abordado o conceito mais importante da 
unidade, sobretudo por uma das suas mais extraordinárias 
aplicações tecnológicas: a geração de energia elétrica a par- 


tir da energia cinética de imãs e/ou bobinas em movi 


men- 


to. A unidade termina no capítulo 11, Das ondas eletromag- 


néticas aos fótons, em que apresentamos a descobe 
existência de ondas eletromagnéticas e do modo de 
-las. Ao final desse capítulo, apresentamos um dos 


tada 
gerá- 
fenô- 


menos que provocaram a revisão conceitual da Física clás- 


sica, o efeito fotoelétrico e a “descoberta” do 
Quanto à Matriz de Referência do Enem, nessa un 


foram contemplados: 
1. Eixos cognitivos: DL, CF, SP e CA 
2. Competências de área: 


- 1: H3; H2 
- 2: H5, H6 
-5:H17 
- 6: H21 


Capítulo 8 - Campo magnético 


I. Comentários e sugestões 


fóton. 
idade 


Esse capítulo inicia o estudo do Eletromagnetismo, pro- 
vavelmente o assunto menos ensinado e conhecido da Físi- 
ca no Ensino Médio. Em geral, os professores não gostam 
do Eletromagnetismo e transmitem essa antipatia aos seus 
alunos, que acabam também não gostando daquilo que nem 


sequer conhecem. 


Essa aversão, no entanto, é plenamente justificada, não 
pelo assunto, que é fascinante, mas pela forma como ele é 


tratado habitualmente nos textos didáticos. 


conceitos 


quer justificativa. 


As abordagens que conhecemos são, quase sempre, 
fragmentadas, desordenadas, sem sequência lógica, com 
formulados de forma confusa, baseados em 
expressões matemáticas vindas de algum lugar, sem qual- 


Se, em decorrência da complexidade de determinados 
assuntos, frequentemente temos dificuldade de compreen- 
dê-los e de gostar deles, mesmo quando abordados de for- 


ma motivadora, correta e adequada, não é difícilimaginar o 
que ocorre quando o assunto é complexo e a abordagem é 
imprópria. É o que costuma acontecer com o Eletromagne- 
tismo e que aqui procuramos evitar. 


Gosta 


riamos que o professor se livrasse dos justificados 


preconceitos que tem em relação ao Eletromagnetismo e pro- 
curasse seguir nossa abordagem. Temos fundadas esperan- 
ças de que ele vai se surpreender favoravelmente e desco- 


bri 


, como 


nós, que esse é um dos mais fascinantes capítulos 


da Física. Basta ver a grande quantidade de demonstrações 


e atividades experimentais que ele possibilita. 


pon 


Aseg 


uir, apresentamos algumas observações sobre 


tos específicos do capítulo. 


1. Materiais magnéticos, polos e ímãs partidos 


É importante que o aluno saiba que chamar um mate- 


rial de magnético é empregar uma denominação pouco 
rigorosa, que pode ser entendida como provisória e ade- 
quada apenas ao uso cotidiano. Há outra classificação mais 
abrangen 
apresentada no quadro Materiais magnéticos ou ferromag- 


néticos?, na página 149. 
a divi 


éimporta 


divi 


de em 


ção do co 


tan 


tes se 
A con 


te e que caracteriza melhor essa propriedade 


são de um ímã, ilustrada na figura da página 152, 
nte destacar que nem sempre um ímã cortado se 
dois imãs que se atraem. Dependendo da dire- 
te em relação aos polos do imã, os Imãs resul- 
epelem. 
fusão em relação aos polos geográficos e mag- 


néticos da Terra também deve ser destacada — nesse sen- 
tido, a figura da página 151 merece ênfase. Nela aparecem 


os polos geográficos norte e sul, a intersecção do eixo de 
rotação com a superfície do planeta e os polos magnéticos 
norte e sul. São pontos próximos po 
nenhuma razão física conhecida que justifique essa proxi- 
midade. Além disso, é importante entender que polo mag- 
nético norte é apenas o polo magnético da Terra que fica no 
norte, mas, do ponto de vista eletromagnético, nessa região 
fica o polo magnético sul, já que é para lá que se orienta o 
polo magnético norte da agulha das bússolas. 


coincidência; não há 


2. Processos de imantação 


eletrização, 


É importante não deixar que os alunos confundam 


imantação com eletrização, ideia que costumam trazer do 
Ensino Fundamental. 


É interessante também discutir aqui a imantação por 
atrito, denominação que evitamos adotar, mas que é a úni- 
ca que os alunos costumam conhecer. De novo, como na 


atrito nada tem a ver com o fenômeno. Nes- 


(0) 
se caso, 0 atrito aparece porque procuramos colocar o cor- 
n 


po aser ima 


tado o mais próximo possível do campo mag- 


nético do corpo que induz o magnetismo. 
Convém aproveitar a oportunidade e discutir por que 
na imantação o sentido da esfregação é importante e na 
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eletrização não é. Basta lembrar que, invertendo o sen- 
tido da esfregação, invertemos também o sentido do 
campo magnético induzido no corpo esfregado, ou seja, 
a cada movimento desfazemos o efeito do movimento 
anterior, 


3. O campo magnético 

A configuração do campo magnético é mais fácil de 
entender que a configuração do campo elétrico, sobretu- 
do as linhas de campo. Mas ambas são ideias abstratas, 
embora a do campo magnético seja de fácil concretização. 
Deve ser ressaltada a inexistência de monopolos mag- 
néticos (o equivalente a partículas como o elétron ou os 
quarks), o que tem como consequência linhas de campo 
contínuas e fechadas, sem origem nem fim. 
É importante destacar as diferenças e semelhanças 
entre os campos elétrico e magnético. Nas figuras da pági- 
na 153, deve-se chamar a atenção para o fato de que as 
linhas de campo magnético atravessam o interior do ímã e, 
por isso, não existe zona neutra em nenhum ímã — o que 
desfaz uma ideia errônea que às vezes aparece nos livros 
de Ciências do Ensino Fundamental. 


4. Campo magnético terrestre 

Além do conteúdo habitual relacionado ao campo mag- 
nético terrestre, duas ideias importantes devem ser des- 
tacadas. A primeira é a inclinação magnética, fenômeno pra- 
ticamente desconhecido por alunos e muitos professores. 
A foto da bússola de inclinação, na página 154, ajuda a 
entender o que esse conceito significa. 

A segunda ideia é a inexistência de uma explicação físi- 
ca consensual para a origem do campo magnético terrestre. 
Há muitas hipóteses, mas ainda não foi possível confirmá- 
-las. Esse alerta éimportante porque não faltam explicações 
categóricas a respeito, tanto em textos didáticos como na 
internet, às vezes com argumentações absurdas. 

Em muitas situações, o professor, ansioso por encon- 
trar uma explicação para dar aos seus alunos, acaba ado- 
tando uma qualquer, mesmo sem saber se ela é correta, 
É um equívoco imaginar que o professor precisa justificar 
tudo, sempre — é muito mais importante e estimulante 
para o aluno saber que a Física é uma ciência que ainda 
tem muito a explicar. 


5. Vetor campo magnético 
É importante destacar a diferença entre a definição do 
vetor campo elétrico e do vetor campo magnético. O vetor 
campo elétrico é definido a partir da força que a partícula 
portadora de carga sofre em repouso. O vetor campo mag- 
nético é definido pela força que a partícula portadora de car- 
ga sofre quando está em movimento. 
A definição de campo magnético ajuda o aluno a perce- 
ber que o movimento de uma partícula carregada dá a ela 
características magnéticas. Deve-se mostrar ao aluno que 
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essa é a primeira vez que aparece em seu estudo da Física 
uma descrição tridimensional. 

Para representar adequadamente as grandezas que 
interagem nessa definição, é preciso uma figura em pers- 
pectiva ou convencionar uma representação de vetores 
perpendiculares ao plano da figura. 

Não foram os físicos que inventaram essa novidade. A 
natureza é que se mostrou assim, como relata o quadro For- 
ça magnética, na página 156. Aos físicos coube apenas 
encontrar uma forma de descrever esse comportamento. 


6. As regras das mãos 

Existem pelo menos três regras práticas utilizando uma 
das mãos para a determinação do sentido dos vetores for- 
ça, campo magnético e velocidade. Elas são apenas regras 
práticas, uma não é melhor do que a outra. O professor pode 
adotar a que sugerimos no texto ou outra que preferir. É 
indiferente. 


7. Exercício resolvido e prática experimental 

O exercício resolvido 5 está relacionado à Atividade 
Prática 1 (Balança de corrente). Acreditamos que dessa 
forma podemos tornar a abordagem mais coerente e 
motivadora. 
Essa é uma sugestão ao professor que não se restrin- 
ge ao Eletromagnetismo, embora esse conteúdo talvez seja 
o mais favorável para atividades experimentais. São mui- 
tos os exercícios de todos os conteúdos de Física no Ensi- 
no Médio que podem ser transformados em atividades 
experimentais com vantagens cognitivas indiscutíveis para 
os alunos que as realizam. 


Il. Exercícios 


1. a eletrização por atrito, o que importa é a proximidade en- 
tre os corpos atritados. O atrito, de fato, é apenas uma forma 
de estabelecer um contato mais íntimo entre os corpos. Por 
isso, o sentido do movimento em que se processa o atrito é 
indiferente. Na magnetização, o atrito também não impor- 
ta. Ele aparece porque se procura aproximar ao máximo o 
campo magnético do ímã, que induz a magnetização, do cor- 
po imantado. E o máximo de aproximação resulta em atrito. 
O objetivo dessa aproximação é, portanto, fazer com que o 
corpo a ser imantado fique imerso na região em que o campo 
magnético do ímã é mais intenso. Mas o campo magnético 
tem sentido e a magnetização induzida também. Se fizer- 
mos um movimento de vaivém, a magnetização induzida 
num sentido do movimento pode ser desfeita no movimen- 
to em sentido oposto. Por isso, recomendamos que se mo- 
vimente o ímã num só sentido. 


2. Dependendo da forma como ele se quebra, os pedaços re- 
sultantes podem se repelir ou atrair. Na primeira figura da 
primeira coluna da página 152, podem-se ver os dois casos. 
os dois primeiros imãs quebrados, os pedaços tendem a se 
eagrupar; no último, os pedaços se repelem. Em princípio, 
quando o corte deixa os polos opostos em lados separados, 
há atração: quando as extremidades dos pedaços de imã 
têm o mesmo polo, eles se repelem (veja a última figura). 


3. Embora o campo magnético do imã em forma de ferradura 


int 
-a 


erfira na estrutura molecular da pastilha magnetizando- 
, a ação oposta, da pastilha desmagnetizando aos poucos 


o ímã em forma de ferradura, é praticamente inexistente. 
Em outras palavras, o ímã em forma de ferradura é capaz de 
magnetizar uma quantidade praticamente ilimitada de pe- 


qu 


enos ímãs sem se desgastar. Como explicar essa energia 


ilimitada? Na verdade, a energia necessária para magnetizar 


a pastilha, alterando sua estrutura molecu 


do 
at 


cansar" por trazê-lo sempre de volta. 


, não se origina 
imã, mas do trabalho da mão da pessoa que faz a pastilha 
avessar o ímã. É mais ou menos como uma pessoa ele- 
um corpo a uma determinada altura e depois deixar esse 
po cair — isso pode ser feito quantas vezes essa pessoa 


iser ou puder, o campo gravitacional da Terra “nunca vai se 


a 
q 
u 
E 


4. Se você observar a segunda figura da coluna da esquerda 


a 
n 
tic 
ú 
ia 
Te 


página 153, vai notar que nas proximidades dos polos as 


has do campo magnético penetram na Terra quase ver- 


almente. Isso significa que, nessas regiões, a agulha das 


“ssolas tende a ficar na vertical, ou seja, não se orienta- 


em nenhuma direção horizontal (paralela à superfície da 
ra), que é a direção em que se orienta o voo dos aviões. 


Observe que o polo sul magnético (que fica no hemisfério 


rte) se localiza numa região de intenso tráfego aéreo, 


on 
5. a) 

b) 
6. a) 


de a boa orientação dos voos é indispensável. 

Basta aplicar a regra da mão direita em cada caso, lem- 
brando que a carga é positiva. 
- Situação 1: - Situação 3: 

o T 

Ê q 

- Situação 2: - Situação 4: 

er 70 


Como, nesse caso, os valores q, v, Be 0 são sempre os 
mesmos e o ângulo 6 entre veBé sempre reto, da ex- 
pressão F = qvB- sen dtemos: 
3,0-10º = 6,0-108-100B: sen 90° > 
3,0 -1078 
5 
6,0 -1076 
=B = 0,50 - 107? => B = 5,0 - 107? T (para todos os casos) 


= 3,0 -1078 = 6,0 - 107°B > B = 


> 


Nesse caso a força resultante é a força magnética, F, 
sempre perpendicular à velocidade V, da segunda lei de 


Newton ( EE mä) conclui-se que a aceleração a da 


partícula vai ser sempre perpendicular à velocidade V. 
Trata-se, portanto, de uma aceleração centrípeta, cons- 
tante, por isso, a partícula descreve uma trajetória cir- 
cular, com velocidade de módulo constante, ou seja, ela 
adquire um movimento circular uniforme. Veja a figura: 


BO Ra 


Aplicando a regra da mão direita e lembrando que a carga 
da partícula é positiva, obtemos o sentido do vetor cam- 
po magnético B saindo do plano da figura. 


Se o movimento é circular uniforme, o módulo da força 


resultante (F,) é igual ao da força centripeta (F_) no MCU, 
mv? 
cujo módulo é F, = ——. Admitindo desprezível o cam- 
r 
po gravitacional em relação ao campo magnético, a força 
gerada pelo campo magnético é a força resultante, cujo 
módulo é F, = qvB- sen 6, Sendo 6 = 90°, a expressão do 
módulo da força resultante torna-se F, = qvB. Igualando 
Fe F, obtemos: 
2 

mv mv raB 

Ep = > qB > V 
r 


> qvB 
m 


Sendo m = 17:10" kg r = 80 cm = 8,0-10"2m, 
q=1,6:10"" Ce B = 0,60 T, temos: 
8,0 -1072 - 1,6 - 107°- 0,60 
v= — = v=45:10m/s 
1,7 -1077 
(dois algarismos significativos) 


1 
Da expressão E = F mv?, temos: 
1 
E=5 "1710/45 -10)= E = 17 10% 


Sendo 1eV = 1,6 : 107” J, temos: 
1,7 107“ 
E in, 
€ 16-107? 
significativos) 


eV=E=11- 10º eV (dois algarismos 


Basta aplicar a regra da mão direita em cada caso: 


O Q 
B B 
F F 
| c 
| i | i 
Situação 1 Situação 2 


| [º 
F F 


cO] 


I 1 
Situação 3 Situação 4 
Como o módulo de B eos valores de ie £são os mesmos, 
sendo 6 = 90º, da expressão F = i/B - sen temos: 
F=0,25:-015-32-10:sen90º=>5 F=1,2-10N 
(para todos os casos) 


Se o fio ligado a um circuito elétrico abaixa, alongando o 
conjunto de molas, concluímos que sobre esse fio é exer- 
cida uma força F vertical para baixo. Essa força é de natu- 
reza magnética, pois o fio é percorrido por uma corrente 
elétrica e está inserido num campo magnético uniforme. 


x x x x x 
x x x x x 
F 
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Aplicando a regra da mão direita, concluímos que o 
sentido da corrente elétrica que atravessa o fio é para 
a esquerda. 


b) Calculamos a força que é exercida sobre o fio. Sendo 
k=7,5-10ºN/mex=10cm=1,0-10"2m, da ex- 


pressão da força elástica F = kx temos: 
F=7,5:10-:10-102>5F=7,5:10N 
Sendo 0 = 90°, £ = 5,0 cm = 5,0 : 107? m e B = 010 T, da 


expressão F = itB - sen 8 temos: 


7,5 -1075 = i - 5,0 - 107? - 0,10 : sen 90° = 
=> 7,5 107 = 0,5 -107i = i = 1,5 107? A 


9. Basta aplicar a regra da mão direita para os ramos paralelos 
aos ímãs, já que os outros ramos não sofrem a ação de força. 
Verifica-se então que o ramo ao lado do polo norte (N) sofre 
a ação de uma força vertical para baixo, enquanto o ramo do 
lado oposto sofre uma força vertical para cima. Conclui-se 
então que a espira vai girar no sentido horário (para quem a 
vê do lado do comutador). 

Para inverter o sentido do movimento, basta inverter o senti- 
do da corrente ou os polos do ímã. 


II. Atividades práticas 


1. Balança de corrente 

Essa é uma experiência simples e extremamente útildo 
ponto de vista conceitual, Ela mostra com clareza a relação 
entre a direção e o sentido dos vetores campo magnético e 
força magnética e o sentido da corrente elétrica. E, princi- 
palmente, mostra como é difícil aplicar, no Eletromagnetis- 
mo, a terceira lei de Newton, pois a intermediação ao campo 
magnético impede a clara visualização da ação e da reação. 


2. Bobina girante 


Essa é uma atividade simples, mas que exige cuidado, 
capricho e paciência. Não há quem não se encante ao ver a 
espira girar. 


IV. Atividades práticas complementares 


A Atividade 1 é simples e provavelmente muitos alunos 
já a realizaram no Ensino Fundamental, Há várias opções 
propostas. Vale a pena fazê-la, porque agora eles vão 
observar o movimento da bússola com outros olhos. 


1. Montagem de uma bússola 
A construção de uma bússola é sempre uma tare 


interessante e motivadora 


bússolas a 


construir uma bússola, m 


preços acessí 


, embora ex 


as Vamos a 


veis, Há inúmeras formas d 


istam no mercad 


presentar apena 


duas possibilidades. 
Você pode tirar um imã de um trinco magnético de armá 
rio (vende-se em lojas de ferragens). Desmanche otrinco com 
uma pequena chave de fenda e tire o ímã que fica no miolo, 
entre duas plaquetas metálicas. Esses ímãs têm a forma de 
pastilhas retangulares e os polos ficam nas faces maiores. 
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Com esse ímã você pode imantar uma agulha ou um 
grampo de pasta: esfregue o imã pela agulha ou pelo gram- 
po sempre com o mesmo polo e sempre no mesmo sentido. 

Coloque a agulha imantada ou o grampo sobre um apoio 
horizontal onde possam se movimentar livremente. 

As figuras a seguir sugerem as duas alternativas que 
apresentamos para a montagem da bússola. 


= mu 


polo magnético 
(norte ou sul) 


Ilustrações: Formato Comunicação/Arquivo da editora 


l 


a 


polo magnético 
Como imantar uma agulha ou um grampo com 
um ímã de trinco magnético. 


Alternativa 1: uma agulha imantada flutua na água 
com o auxílio de uma rodela de cortiça ou isopor. 


Alternativa 2: um grampo de pasta aberto e 
imantado colocado num suporte vertical so- 
bre o qual possa girar. Uma agulha de injeção 
descartável pode servir de apoio. 

Para determinar os polos da bússola, deixe que ela se 
oriente longe de qualquer outro ímã. Faça esta atividade 
distante de aparelhos de som ou televisão (os alto-falan- 
tes têm imãs muito fortes) ou objetos feitos de materialfer- 
romagnético (armários, esquadrias de aço, geladeiras, etc). 
Depois que a bússola se orientar, veja qual é o lado que 
aponta para o norte e faça uma marcação na agulha e na 
perna do grampo correspondente. 


A atividade a seguir é bem interessante. Muitos alunos 
já devem ter executado a primeira parte até informalmente 
veja a foto dos clipes presos pelo imã). A atividade com as 
moedas, no entanto, é pouco conhecida e extremamente 
interessante. Nem sempre dá certo, ou seja, nem sempre a 
moeda menor fica grudada na maior. Tudo depende das 
moedas e do imã utilizado. É importante experimentar antes. 
A última figura ajuda a explicar o que acontece. Certamen- 
te não é porque “dinheiro atrai dinheiro”. Note que, pratica- 
mente, todas as linhas de campo do ímã passam pelas duas 
moedas. Por isso, o campo magnético induzido nas moedas 
é, também, praticamente igual ao do ímã. Como as moedas, 
no entanto, são de material ferromagnético, aparece nelas 
um campo induzido que se soma ao do ímã. Por isso, o cam- 
po magnético entre as moedas pode tornar-se maior do 
que o campo magnético entre o ímã e a moeda menor, e 
esta acaba ficando com a outra, abandonando o ímã. 


2. Ímãs temporários 

Além de imantar agulhas e coisas semelhantes, você 
pode verificar que materiais são ou não ferromagnéticos, 
ou ainda observar a imantação temporária, fazendo com 
que corpos de materiais ferromagnéticos, como alfinetes, 
agulhas, clipes ou pregos, atuem temporariamente como 
imãs. Veja a foto: 


p/Alamy/Other Images 


Art Directors Tri 


Um ímã permanente pode tornar outros objetos imãs temporários. 


Mas a atividade mais interessante na imantação tem- 
porária consiste em mostrar que um imã temporário pode 
exercer uma atração magnética mais forte do que o imã 
permanente, Veja: 


Fotos: Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


Embora o ímã permanente esteja embaixo e conte com o apoio 
extra da gravidade, a moeda menor é atraída pela moeda maior, 
cuja imantação se deve ao ímã permanente: será que é porque 
“dinheiro atrai dinheiro"? 


Se você tiver um ímã forte (dois ou três imãs de trinco 
magnético agrupados podem servir), faça a seguinte 
demonstração. 

Coloque a moeda pequena sobre um ímã apoiada em 
um de seus polos e, em seguida, apoie uma moeda maior 
sobre a menor. Se o imã for suficientemente forte, na sepa- 
ração a moeda menor ficará com a moeda maior (você vai 
precisar experimentar o ímã antes, pois, se ele for muito 
forte, como os ímãs de neodímio ou de terras-raras que sur- 
giram recentemente, nem sempre vai produzir o efeito 
desejado). Você pode usar arruelas ou esferas de aço de 
tamanhos diferentes, com a maior sempre em cima. 

A explicação não é muito simples — veja a figura: 


Cláudio Pedroso/Acervo do fotógrafo 


Ela mostra uma representação aproximada das linhas 
de campo magnético do conjunto imã-moedas; em uma 
representação mais rigorosa, as linhas devem acompa- 
nhar o formato das moedas, como a figura do alto à direi- 
ta da página 153. No entanto, para esta explicação ela é 
satisfatória. 

Observe que, entre as moedas, a concentração das linhas 
de campo é maior do que entre a moeda menor e o imã per- 
manente, o que indica um campo magnético mais intenso 
nessa região e, portanto, uma força resultante atrativa entre 
as moedas maior do que entre amoedainferior eo imã. Ape- 
sar da aparência, essas moedas não são de bronze nem de 
cobre. São apenas revestidas desses materiais. 

A atividade 3 (Configurações bidimensionais) é simples e 
muitos alunos já devem tê-la feito. A mais importante é a ati- 
vidade 4 (Configurações tridimensionais), embora trabalho- 
sa. A importância está na visualização da tridimensionalidade 
do campo magnético — que vale para qualquer campo, aliás. 


3. Configurações bidimensionais 
Para esta atividade prática é essencial ter um ou dois 
imãs em forma de barra e limalha de ferro. Você pode obter 
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a limalha queimando uma palha de aço (reveja a Atividade 
prática 1 do capítulo 6). Coloque os resíduos da queima num 
Saleiro para facilitar a formação da configuração dos cam- 
pos magnéticos. Ponha o ímã (ou imãs) em forma de barra 
embaixo de uma folha e jogue a limalha sobre a folha de 
papel até que a configuração se forme. É possível reprodu- 
zir as configurações a seguir com facilidade. 


saleiro com 
limalha de ferro 


Formato Comunicação/ 
Arquivo da editora 


folha de papel 


Technology- MiT Cambridge 


Technical Services Groupmassachusetts Institute of 


Pulverizando com limalha de ferro a folha de papel sobre o imã, obtêm- 
-se configurações de campos magnéticos, como as da foto acima. 


4. Configurações tridimensionais 

A importância desta atividade prática é mostrar que a 
configuração do campo magnético é tridimensional (o que 
vale também para o campo elétrico). 

Você vai precisar de partículas magnéticas muito 
pequenas para que fiquem em suspensão no interior de 
uma garrafa plástica transparente, com glicerina ou água 
com açúcar, 

Para obter as partículas magnéticas, você pode usar 
limalha queimada da mesma atividade prática citada acima 
ou picar com uma tesoura pedacinhos bem pequenos tam- 
bém de palha de aço e colocá-los no interior da garrafa, agi- 
tando-a fortemente para que todo o material se distribua 
de modo uniforme pelo líquido. Agora aproxime um ímã por 
fora da garrafa e observe as linhas de campo formadas no 
interior do líquido em suspensão. 


Formato Comunicação/ 
Arquivo da editora 


Configuração 
tridimensional de um 
campo magnético. 


A foto a seguir mostra o levitron levitando. Trata-se de 
um ímã em forma de pião que flutua no campo magnético 
de outro ímã colocado na base inferior. É uma das mais 
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fascinantes demonstrações da Física. Não é muito caro, mas 
dificilmente ele é encontrado à venda no Brasil; é preciso 
importá-lo e nesse caso, ele pode se tornar caro — há inú- 
meras indicações a respeito na internet. Também não é mui- 
to fácil fazê-lo levitar, é preciso algum treino e habilidade, 
mas o efeito é compensador. 


5. Levitron: o pião magnético flutuante 

Essa é uma demonstração experimental de grande 
efeito que mostra a levitação magnética. Infelizmente é 
um materialimportado, difícil de adquirir. Mas é interes- 
Sante você saber que ele existe e como funciona. Tra- 
ta-se de um pequeno pião magnético que, quando gira, 
apoiado no intenso campo magnético da base, mantém- 
-se em equilíbrio no ar durante vários minutos. Veja a 
foto abaixo. 


Levitron/Fascinations Toys/Arquivo da editora 


Levitron levitando. 


Não se trata de supercondutividade. É apenas o mes- 
mo equilíbrio decorrente da rotação dos piões comuns e 
das bicicletas. O peso do pião é igual à força magnética exer- 
cida pela repulsão entre o próprio pião e a base onde está 
oculto um forte ímã circular, da mesma forma que o peso 
de um pião comum é igual à reação exercida pelo piso em 
que ele gira. O equilíbrio de um pião comum parado, no 
entanto, é instável por causa da minúscula base de apoio, 
mas a rotação dá a ele a estabilidade necessária. O pião 
magnético se equilibra da mesma forma, mas como se apoia 
“no ar”, o atrito é mínimo e, por isso, ele pode girar durante 
muito tempo. Enquanto gira, não cai, flutua. 


V. Leitura complementar 

Durante o estudo do vetor campo magnético, mencio- 
namos a expressão conhecida como “expressão da força 
de Lorentz, apresentada pelo físico holandês Hendrik 
Lorentz” (veja o quadro Força magnética da página 156). A 
leitura a seguir pode ser apresentada aos alunos para con- 
textualizar esse tópico. 


Hendrik Lorentz 


Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) foi um físico 
holandês. Em 1875, em sua tese de doutorado intitula- 
da A teoria da reflexão e refração da luz, aprimorou a 
teoria eletromagnética de Maxwell. Em 1878, tornou-se 
professor de Matemática e Física na Universidade de 
Leyden. Antes de a existência dos elétrons ser compro- 
vada, Lorentz propôs que a luz teria origem em oscila- 
ções de uma carga elétrica existente no átomo. Em 1902, 
recebeu o prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimen- 
to de uma teoria matemática do elétron junto com seu 
aluno, o físico holandês Pieter Zeeman (1865-1943). 
Zeeman verificou experimentalmente a validade do tra- 
balho de Lorentz demonstrando o efeito de um inten- 
so campo magnético sobre as oscilações atômicas pela 
variação do comprimento de onda emitido. 

Lorentz ficou também conhecido pelo seu traba- 
lho sobre a contração do comprimento de um objeto 
que ocorreria em velocidades muito altas. Apresenta- 
do em 1904, é uma das bases da teoria da relatividade 
restrita, de Einstein. 


Spl/Latinstock 


Hendrik Lorentz, pintura de Menso Kamerlingh Onnes. 


Capítulo 9 — Campo magnético e 
corrente elétrica 


I. Comentários e sugestões 

Esse é o segundo capítulo de nosso estudo de Eletro- 
magnetismo. Como o título sugere, ele trata da interação 
entre o campo magnético e a corrente elétrica, fenômeno 
que deu origem ao Eletromagnetismo, pois tornou eviden- 
te que ambos os fenômenos estavam intimamente ligados. 
Como o professor vai notar, optamos por não seguir a 
sequência histórica, já que a definição do vetor campo mag- 
nético, apresentada no capítulo anterior, se origina de um 
fenômeno descoberto no final do século XIX, enquanto os 
fenômenos que tratamos nesse capítulo foram descober- 
tos nas primeiras décadas desse século. 


Essa opção nos parece didaticamente melhor, pois faci- 
lita o ordenamento lógico dos conceitos, o que deve resul- 
tar na maior facilidade de sua compreensão. Em relação ao 
aspecto histórico, é importante lembrar que nenhum dos 
fenômenos aqui descritos foi descoberto por acaso, como 


alguns textos afirmam. 


Alguns fenômenos podem não ter ocorrido na forma 
ou na ocasião previstas pelo pesquisador, mas nunca 
ocorreram por acaso. Só quem sabia o que estava fazen- 
do, quem dominava e construía a teoria eletromagnética 
na época foi capaz de fazer descobertas experimentais 


significativas. 


A seguir são feitas observações sobre esse e outros 


pontos do capítulo. 


1. A experiência de Oersted 


Esse é um caso clássico de história em que o acaso na 
descoberta é tido como certo por muitos autores, mas não 
foi isso que ocorreu, como destacamos no quadro A des- 


coberta de Oersted, na página 167. 


É possível que o momento no qual ele fez a desco- 
berta tenha sido casual, mas é certo que só alguém 
envolvido na pesquisa que buscava encontrar a possi- 
vel interação entre o campo magnético e a corrente elé- 
trica teria sua atenção voltada para o movimento da 
agulha da bússola quando o fio era percorrido pela cor- 


rente elétrica. 


2. A interação entre correntes e o ampère 


Ainteração entre correntes é um fenômeno interessan- 
te, mas de pouca importância prática. Sua grande aplicação 
foi permitir o estabelecimento do padrão para a medida da 


intensidade da corrente elétrica. 


Só agora, depois de usarmos essa unidade exaustiva- 
mente, é que podemos defini-la. Há professores que se 
angustiam com isso, o que é compreensível, mas é preciso 
entender que os critérios para a definição de padrões de 
unidades são exclusivamente técnicos, não tendo nenhum 


compromisso com sua apresentação didática. 


3. A simetria da corrente e do campo magnético 


No estudo do Eletromagnetismo, a simetria, ferramen- 
ta teórica que, como temos destacado, se torna cada vez 
mais importante na Física, aparece pela primeira vez em 


uma configuração tridimensional, 


É importante que o professor observe e destaque esse 
aspecto, que, a nosso ver, enriquece conceitualmente a 
abordagem do Eletromagnetismo. As figuras da página 174 
são exemplos significativos dessa característica. As linhas 
do campo magnético gerado por um condutor retilíneo per- 
corrido por corrente elétrica são círculos em torno do con- 
dutor; se o condutor for circular, a linha de campo magné- 
tico central é retilinea, como o condutor na configuração 


anterior. 
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Il. Exercícios 


1 


O condutor, percorrido pela corrente elétrica |, gera um cam- 
po magnético ao seu redor. Usando a regra da mão direita 
apresentada na página 168, concluímos que o vetor campo 
magnético B está saindo perpendicularmente ao plano do 
papel, na região onde está se movendo a partícula de car- 
ga elétrica positiva. Como o ângulo entre Bevé u=90º,a 
partícula fica submetida a uma força magnética de módulo 
F = qvB, Usando a regra da mão direita apresentada na pá- 
gina 155, podemos determinar a direção e o sentido da força 
magnética F. que é sempre perpendicular à velocidade ve 
ará com que a partícula execute uma trajetória curvilinea 
dirigida ao condutor. O movimento não é circular porque o 
campo magnético não é uniforme. A forma da trajetória não 
pode ser descrita utilizando os recursos matemáticos do En- 
ino Médio. A figura indica uma trajetória possível. Sugerimos 

u 

p 


s 

que o raio de curvatura diminui quando a partícula se aproxi- 
ma do condutor porque o módulo do vetor campo magnético 
aumenta à medida que a distância ao condutor diminui. 


Aplicando a regra da mão direita apresentada na página 168 
para a figura a, temos a seguinte configuração: 


Figura a 


Como todos os vetores têm o mesmo módulo (as correntes 
elétricas têm a mesma intensidade e as distâncias r são iguais) 
e sentidos opostos, dois a dois, o vetor resultante é nulo. 

Na figura b, da aplicação da mesma regra da mão direita, ob- 
tém-se a configuração abaixo; como todos os vetores têm o 
mesmo módulo, eles podem ser somados dois a dois, resul- 
tando os vetores componentes Be B cujo vetor resultan- 


ns 24 
te, B, é horizontal para a direita: 


Figura b 


Hoi 
3. a) DaexpressãoB= 5a, sabendo que B, = 1,5 : 107° T, 
r 


para o ponto 1, dado w, = p, = 1,3: 107° T, podemos 


determinar a intensidade da corrente que passa pelo 
condutor: 
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131074 , l , 
= | = 0,36 A (dois algarismos 
2:31-0,050 


ignificativos) 


15:108= 


(A) 


Hoi 

b) Daexpressão B= sm, Sabendo que i = 0,36 A, temos: 

qr 

e para o ponto 2: 

3:10-º- 0,36 , , 

B,= =>B,=3,8:1077T (dois algaris- 
2:3,1:0,20 

mos significativos) 


e para o ponto 3: 


B Raso B. = 2,5 -107 T (dois algari 
3 23.31.030 > 354, ols algaris- 


mos significativos) 


c) Aplicando a regra da mão direita apresentada na página 168, 


determinamos a direção e o sentido dos vetores B, B, e B, 
Para isso, basta lembrar que esses vetores são tangentes às 
linhas de campo magnético, que, neste caso, são circulares. 
Veja a figura: 


B > 2 ` 
3 , 2 N 
p yn 1 as X 
I P x y 
r) 1 ye RRA E 1 
4 4 A x: v v 
1 f 4 E 1 1 
3 +----- t-r--&-41, i 
) 
1 x Sa 2 4 { 
A N i KA 1 
A das F, 1 
N aaz 4 
x pr f 
N B / 


Sim, porque o campo magnético gerado pela corrente que 
percorre um condutor interage com a corrente elétrica que 
percorre o outro. Essa interação não é fácil de determinar 
porque o módulo, a direção e o sentido do vetor campo mag- 
nético B gerado por um condutor varia em cada ponto do ou- 
tro condutor, como mostra a figura abaixo: 

forças de 

> interação do 

campo magnético 
gerado por 1 com 

a corrente 

elétrica que 

passa por 2 


linhas do 
campo 
magnético 
gerado por 1 


B" 


PaE condutor 2, 

son i or 2 contido no 
perpendicular ao plano da página, 
plano da página, com 


com a corrente 
de intensidade i, 
dirigida para fora 


corrente de 

intensidade i, 

dirigida para cima 

Observe que, pela regra da mão direita apresentada na pá- 
i EA OA y y 

gina 168, as forças F, e F, são perpendiculares ao plano da 

Tr Tra 

figura, para fora, enquanto as forças ~F, e —F, são perpen- 

diculares ao plano da figura, para dentro. Pode-se concluir, 

portanto, que o campo gerado por um fio tende a curvar o 

outro. O efeito é recíproco, pois o mesmo raciocínio pode ser 

feito para qualquer dos fios. 


5. 


a) Os ramos mais longos do circuito são condutores pa- 
ralelos percorridos por correntes de sentidos opostos 
(veja a figura); logo, as forças de interação entre eles são 
perpendiculares aos condutores e exercidas em sentidos 
opostos — eles se repelem. 


i 


< 


b) Lembrando da expressão da intensidade da corrente em 


ircuit létri d t tí i eae 
circuitos elétricos de corrente contínua, i = S(R+7+7) 
obtemos: 
e 15 
i= 5 i= 5 i=30A 
R+r 0,20 + 0,30 


Admitindo que o comprimento de cada ramo do circuito 
(£= 5,0 m) seja suficientemente extenso, sendo 
i=i=i=30Aed=2,0cm=2,0-102m,da 


1 2 


Hoi il 
expressão F, = ——— o módulo de cada força da 
À neo 2md 
interação é: 
1,3:1078-3,0-3,0:5,0 , 
F= =F = 4,7 - 1074N (dois 
2-3,1: 2,0 107? 


algarismos significativos) 


o caso da bobina plana, como todas as espiras são aproxi- 
madamente concêntricas e têm em média o mesmo raio da 
bobina, a configuração do campo magnético é a mesma de 
uma só espira. Pode-se admitir ainda que o módulo do ve- 
tor campo magnético B, da bobina é a soma dos módulos 
dos vetores de cada espira no centro dessa bobina, porque 
todos os vetores B de cada espira têm, praticamente, a mes- 
ma direção e sentido. No solenoide, isso não acontece, pois 
as espiras estão separadas entre si. Por isso, o vetor campo 
magnético nesse caso não pode ser determinado por recur- 
sos de cálculo do Ensino Médio. 


Sendor=50cm=5,0-102m,i=040A€eB=2,0-10"*Tda 
oNi 


expressão B, = 5 temos: 
r 
1,3:1078- N- 0,40 f , 
2,0 1074 = = N = 38 espiras (dois alga- 
2-5,0 -107 


rismos significativos) 


Inicialmente, vamos determinar o vetor campo magnético 
B resultante no centro O da bobina quando o circuito é fe- 
chado. A montagem experimental é feita para que o vetor 
campo magnético da bobina (B) esteja na perpendicular ao 
campo magnético terrestre. Com o circuito ligado, no equi- 
líbrio, a agulha da bússola assinala a direção e o sentido do 
vetor campo magnético B, que é a direção da hipotenusa do 
triângulo retângulo sombreado formado por B, e B,, na fi- 
gura abaixo: 


q 


Assim, da definição de tangente para o triângulo retângulo, 
podemos escrever: 
B 
tan 0 =—— 5B,= B, tan 0 
B, 
Como 6 = 45°, para determinar o módulo do campo mag- 
nético terrestre, basta determinar o módulo do campo da 
bobina (B,). Sendo p, = 1,3 :10ºT:m/A, 7 = 3,1, N =20, 
r = 8,0 cm = 8,0 : 107?m e i= 0,50 A, da expressão 


HoNi 
B,= temos: 
2r 
1,3:107º.20- 0,50 
B,= >B, =8,1:10°T 
2-8,0 -1072 


Substituindo na expressão B, = B, - tan 0, sabendo que 


an 45° = 1,0, obtemos: 
B, = B,: tan 45° > B, = 8,1: 1075- 1,0 => B, = 8,1- 10-5 T 
dois algarismos significativos) 


9. Sendo m = 1,0 kg a massa do bloco de ferro, o módulo F da 
orça que esse eletroimã deve exercer é igual ao módulo do 
peso P desse bloco. Então, temos: 
F=P>5F=mg>5F=10:10>F=10N 
Da expressão do módulo da força exercida pelo eletroímã, 
sendo S = 3,0 cm? = 3,0 - 1074 m?, temos: 
BS B2- 3,0 -1074 10 -1,3 -107€ 

=> 10 = > Bº = 
Ho 1,3 -107° 3,0 -1074 
=> B = 0,21T (dois algarismos significativos) 


F= 


II. Atividades práticas 


1. Campo de um condutor retilíneo 

Essa é uma atividade simples que funciona muito bem. 
Reproduz a experiência de Oersted e ilustra a lei de Ampè- 
re. Não deixe de fazê-la. 


2. Campainha 
Essa é uma aplicação dos eletroimãs. É uma atividade 
simples, mas que exige cuidado, capricho e paciência. 


IV. Atividades práticas complementares 

A atividade a seguir pode ser aplicada na sequência da 
atividade Campo de um condutor retilíneo e é igualmente 
simples e eficiente. 


1. Campo magnético de um solenoide 

Modele um solenoide enrolando um fio grosso e rígido 
de cobre em torno de um tubo de PVC ou algo parecido. 
Prenda-o numa base de madeira e ligue suas extremida- 
des com fios mais finos e flexíveis a uma pilha alcalina gran- 
de, formando um circuito. Coloque uma chave. Com um 
papelão faça um apoio horizontal um pouco mais baixo do 
que a altura do eixo central do solenoide. Coloque o apoio 
dentro do solenoide. Veja a figura: 
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Ligue a chave e mapeie o campo do solenoide com uma 
bússola. Procure fazer um esboço gráfico, justificando suas 
bservações. Se você tiver mais algumas bússolas, colo- 
que-as sobre o apoio e observe a deflexão das agulhas 
quando o circuito estiver ligado. Você pode ainda colocar o 
a 
P 


O 


poio nos lados externos do solenoide para mapear o cam- 
o também nessa região. 
A atividade a seguir exige alguma habilidade e capricho. 
Uma ideia interessante é sugerir a um ou mais grupos que 
a façam e demonstrem aos colegas. Nessa mesma aula, o 
professor pode discutir o exercicio resolvido 5. 


2. Galvanômetro de tangente 

Esta atividade foi descrita no exercício resolvido 5, mas 
aquiela será feita qualitativamente, ou seja, sem a preocu- 
pação de fazer medidas. 

Para fazer a bobina, você pode utilizar como base o anel 
de papelão que resta de um rolo de fita crepe, enrolando 
cerca de 10 espiras de fio esmaltado de cobre de número 
24 a 30. Ligue às extremidades da bobina dois terminais 
com pedaços de aproximadamente 30 cm de fio fino flexi- 
vel (fio cabinho). Coloque a bobina apoiada verticalmente 
numa tabuinha ligada em série com uma chave e uma pilha 
grande, nova e alcalina. Faça uma pequena plataforma para 
apoiar horizontalmente um transferidor e, sobre ele, a bús- 
sola dentro da bobina (nesse caso as bússolas artesanais 
funcionam bem). Procure fazer com que o eixo da agulha 
da bússola, o centro do transferidor e o centro da espira 
coincidam. Veja a figura: 


Coma chave desligada, gire a montagem até que a agu- 
Iha da bússola esteja contida no plano da bobina — essa éa 
direção do campo magnético terrestre no local (isso é ver- 
dade desde que você tenha o cuidado de colocá-la longe 
de outros ímãs ou materiais ferromagnéticos). Agora feche 
o circuito e observe a deflexão da agulha. 

Se você quiser obter um resultado quantitativo, providen- 
cie um amperímetro, meça a intensidade da corrente e as 
demais variáveis necessárias, como no exercício resolvido 5, 
e calcule o módulo do vetor campo magnético terrestre. 

Os eletroimãs são fáceis de fazer e, além do aspecto con- 
ceitual, podem integrar alguns dispositivos interessantes, 
como guindastes e telégrafos. Nesse sentido, apresentamos 
a atividade prática a seguir, que pode complementar o qua- 
dro da página 176 e os conceitos atrelados a esse assunto. 
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3. Eletroímã 


Um eletroímã proporciona uma demonstração experi- 


mental muito simples e de grande efeito, 

Enrole um prego grosso em um fio esmaltado de cobre 
de bitola número 26 ou próximo disso. Faça um enrolamen- 
to de duas ou três camadas. Não há necessidade de enro- 
ar todo o prego, bastam apenas alguns centímetros junto 
à cabeça. Quanto mais camadas, melhor, desde que você 
utilize uma pilha grande, nova e alcalina. Veja a figura: 


Arquivo da editora 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


Para a demonstração, de início, raspe bem as extremi- 
dades desse fio com palha de aço. Em seguida ligue essas 
extremidades descascadas à pilha, encoste a cabeça do 
prego em objetos de metal ferromagnético, como outros 
pregos, parafusos, moedas, etc. e observe a atração. Des- 


ligue o circuito e observe. 


Você pode enriquecer esta atividade revestindo o pre- 


80 COM UM Canudo de 


efresco antes de fazer o enrolamen- 


to. Dessa forma você pode pôr e tirar o prego, mostrando a 
influência do núcleo em um solenoide. 

Procure observar também a histerese, ou seja, o mag- 
netismo residual do ferro. Mesmo depois de desligado o cir- 
cuito, ele continua atuando como um ímã, embora de menor 
intensidade, o que fica mais fácil de ver quando se atraem 
corpos leves, como alfinetes ou grampos de grampeador. 


Capítulo 10 — 


I Comentários 


Indução 
eletromagnética 


e sugestões 


Esse é o terceiro capítulo de nosso estudo do Eletromag- 
netismo, que encerra os conteúdos tradicionalmente abor- 
dados na Física no Ensino Médio. Não chegamos, como se 
vê, nem ao final do século XIX e já vivemos no século XXI! 

Abordamos aqui a grande descoberta que nos permitiu 


entrar na era da elet 
eletromagnética, a e 


ricidade. Até a descoberta da indução 
etricidade era apenas uma promessa, 


Ninguém ignorava sua extraordinária potencialidade, mas sua 


geração era muito ca 


a e ineficiente. 


A única fonte disponível eram as pilhas, gerado 


cos que até hoje são caro 


es quimi- 


s e inviáveis para o fornecimento 


de grandes quantidades de energia. Imagine o tamanho que 


deveria ter uma pilha para 
de!Porisso, a busca de out 
tinuou e, 30 anos depois d 
ta a indução eletromagn 


gerar energia a uma grande cida- 
as fontes de energia elétrica con- 
a invenção da pilha, foi descober- 
ética, fenômeno que permitia a 


transformação da energia mecânica em energia elétrica. 


Menos de um ano de 


pois dessa descoberta, surgiam 


os primeiros geradores elétricos mecânicos e desde então 


começou uma nova revol 
nos traz novidades extra 


ução tecnológica, que ainda hoje 
ordinárias, como o Maglev, trem 


que ilustra a abertura do capítulo. 
As observações a seguir são sobre esses e outros pon- 


tos do capítulo. 


1. O conceito de fluxo 

A 
coberta 
com esse conceito, torno 
da corrente elétrica induz 

As figuras da página 1 
Faraday, mostram que a e 
de variações mecâni 
de uma 
ligar uma bobina junto de 

Faraday percebeu que 
aumento ou à diminuição 
sam um circui 
criação 


coma do concei 


to, é porque o 
isso que abrimos o capítu 


importância do conceito de fluxo tem origem na des- 
da indução eletromagnética. Logo se percebeu que, 


u-se mais fácil explicar a origem 
ida. 
81, que ilustram as pesquisas de 
letricidade não se origina apenas 


cas, como aproximar e afastar um imã 
bobina, mas de outras va 


iações, como ligar ou des- 
outra. 
podia relacionar essa variação ao 


das linhas de força que atraves- 


to, o que acabou sendo mais bem explicado 
to de fluxo. 
Sempre que aparece uma co 
fluxo magnético que o atravessa variou. É por 


rente induzida num circui- 


lo com esse conceito. Ele é a fer- 


ramenta básica para a descrição da indução magnética. 


2. A lei de Faraday-Henry 


A maioria dos livros 
Física norte-ameri 
mesma época ou 


americanos. Há quem di 


quisas. Outros afirmam 
emilustrar suas au 
de suas pesquisas. 
Quem o fez foi Farada 
que, além de tudo, era 
era então a nação 


teve tempo nem recursos para aprofundar-se em 
que ele 
não seimportava coma 


ing 
mais poderosa do mundo. É bem prová- 


norte-americanos se refere à lei de 
Faraday dessa forma. Isso porque Hen 


y, um professor de 


cano, também descobriu a mesmaleina 
um pouco antes, como dizem 


os norte- 
fessor, não 
suas pes- 
estava preocupado apenas 
publicação 


ga que, como era pro 


y, físico já consagrado na época, 
ês. E a Inglaterra, como se sabe, 


vel que outros Henrys tenham existido e permanecido no 


anonimato, 
Depois da descoberta 
inverso era quase óbvia. 


de Oersted, aideia do fenômeno 
Chegou primeiro — ou apareceu 


primeiro — quem tinha mais recursos para pesquisá-lo e 


divulgá-lo. 


3. A lei de Lenz e a globalização da ciência 


A lei de Lenz (cienti 


mas e 
e de Henry 


trabalhava para Ampè 
nos restringirmos apenas aos personagen 
o —, mostram 


capítu 
globalizada 


comunicação que elamesma criou, além da 
de pesquisadores trabalhando e 
relação a lei de Lenz, é importa 
ela passou a ser entendida como uma 
sequência da lei da conservação da energi 
origem à primeira lei da Termodinâmica. É 
destacar ainda a figura da correia de ímãs, n 
que se movimentaria como um moto-perp 
uno a 


tidade 
Em 


mais tarde, 


lei de Lenz 
uma ideia u 


(norte-americano), e o gerador 


que, já naquela época, 
. O que a diferencia de hoje é a 


não fosse válida. Ela ajuda o a 
nificadora, essencial para a com 


Física como ciência. 


e (ambos franceses) — isso 


sta que muitos consideram russo, 
a báltico-alemão), os trabalhos de Faraday (i 


de Pi 


imensa quan- 
m todo o mundo. 
nte dest 


étuo, caso a 
formar 
preensão da 


4. A indução eletromagnética e a corrente alternada 


Uma das principais consequências da ind 
magnética, nem semp 


rentea 
do a criar U 


mado de ret 
Esse te 


do gráfico senoidal que 
para 


numa reta 


m comutador, um contato des 
ica num único sentido, o que cost 
ificação. 
mo é uma a 


representa a corren 


xiifoiobriga 
izante ligad 
engenhosamente ao circuito externo para fornecer-lhe um 
corrente elét 


usão à pretendida transformação 


ução eletro- 


e destacada ou percebida, é a cor- 
ternada. Já na sua máquina pioneira, Pi 


ù O 


uma ser cha- 


te alternada 


ela ao eixo dos tempos, que 


corrente contínua, 


É interessante destacar que essa espécie 
colateral que a 
resolvida de 


la decidiram 
a corrente a 


indução eletromagnética t 


enfrentar o desafio de criar um 
Iternada e utilizá-la como tal. 


forma satisfatória quando físicos como Tes- 


representa a 


de efeito 
rouxe só foi 


a teoria para 


5. Os transformadores, esses desconhecidos 


Como ressal 


tamos naleitura complementa 


na página 423 deste Manual, o transformador 


vo que viabilizou 


r Nikola Tesla, 
é o dispositi- 


e consagrou a corrente alternada, tornan- 


do-a tecnologicamente mais eficiente e competitiva que a 


cor 


mais dramá 
Ele é quase 


darede elét 
nos regulad 
ias de tele 


ente contínua. Isso foihá 100 
do um desconhecido dos professores e de nossos alunos. 
É provavelmente o dispositi 


interior de qualquer aparelho e 


tica a ineficiência de nosso ensi 
tão frequente no 


ica, em qualquer indústria e emn 


formador si 
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vo que denuncia de fo 


nosso cotidiano como as 
âmpadas. Aparece nas ruas, nos postes de 


ores de voltagem, nos carregadores de bate 
fones celulares e máquinas fotográficas, no 
etrônico e — como trans- 
mples — para ajustar a tensão nominal de um 


anos, mas ele continua sen- 


m 
no de Física. 


distribuição 
ossas casas, 
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aparelho comprado em um luga 


aquela de outro lugar para 


onde mudamos, quando elas são diferentes. Tem um fun- 


cionamento elementar, descrito po 
elementares, mas ninguém o entende. 
Raríssimos são os alunos que concluem o Ensino Médio 


regras matemáticas 


capazes de responder se é possível aumentar a tensão for- 
necida por uma pilha com um transformador. Poucos sabem 
o que de fato ele transforma. Entre diversos absurdos injus- 
tificáveis, muitos afirmam que ele só pode aumentar a ten- 


são, outros que só pode diminuir. 


II. Exercícios 
1. Sendo/=10cm=10- 


0'm,S=42=1,0-10me 


B = 2,0 +10" T da expressão do fluxo magnético, 
$, = BS: cos 8, chegamos às resoluções a seguir para cada 
item. 


a) 
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Para uma espira na posição |, com 6 = 0°, temos: 
bd, = 2,0:1073-10-1072-cos0º=> 4, =2,0-107Wb 
e) e 
Todas as espiras da bobina têm a mesma área e estão 
imersas no mesmo campo magnético; portanto, o fluxo 
em todas as espiras é o mesmo. Como fluxo é grandeza 
escalar, o fluxo magnético através da bobina é a soma 
algébrica dos fluxos através de cada espira. Como a 
bobina tem 100 espiras, logo: 
= Es A z —7 
Por, = 1006, > Por, = 100 ; 2,0 -107 = 
> Por, = 2,0 +10 Wb 
Para a espira na posição Il, com 6 = 45°, temos: 
Ps Fm 2,0:107º-10-102- cos 45º = Poa = 1,4 -1077 Wb 
el 
Logo, para a bobina com 100 espiras, temos: 
= = :14-1077 
Pon, 1006, > Pan, 100 - 1,4 -107 = 
> ba, 514: 102 Wb 
Il 
A variação do fluxo da posição | para a posição Il é: 
ê =p a x =5 
Aps = ha, boy > Ap = 1,4: 10™ -= 2,0 -10° = 
=> Ab, = —0,60 - 107° Wb = Ag, = —6,0 - 107° Wb 
(dois algarismos significativos) 


Para uma espira na posição IIl, com 6 = 90°, temos: 
ps = 2,0-1073-1,0:1072- cos 90º > 4, E O Wb 
e] el 
Logo, para a bobina com 100 espiras, temos: 
Pony a aa 7 Pory TWD 
A variação do fluxo da posição Il para a posição Ill é: 
Ad, = dem Pon > Ad, =0 1,4 -1075 = 
= Ad, = —1,4 : 1075 Wb (dois algarismos significativos) 


Para uma espira na posição IV, com 8 = 180º, temos: 
Paay = 2,0 : 107° - 1,0 +10"? - cos 180° => 
> Poa = —2,0 -1077 Wb 
Logo, para a bobina com 100 espiras, temos: 
fm = E EN 
Pary 100%, = Poy 100(—2,0 : 1077) > 
> Pony = —2,0 : 107° Wb 
A variação do fluxo da posição Ill para a posição IV é: 
Ad, = dem $a > AA, =-2,0:10º-0> 


> Ad, = -2,0 - 1075 Wb 
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De acordo com a lei de Faraday-Lenz, quando se 


ximação do ímã e, assim, tende a impedi-lo de ca 


tores essa co 


do. Essa s 


coloca o imã 


sobre o disco ele tende a cair aproximando-se do disco; esse 
breve movimento faz aparecer no disco uma corrente elétrica 
induzida que gera um campo magnético que se opõe à apro- 


ir. Isso ocor- 


e com qualquer material condutor, mas só nos supercondu- 
ente atinge a intensidade suficiente para que o 
campo magnético gerado equilibre o peso do imã. 


eria a aceleração se o corpo que desce o trilho 
não fosse um ímã. Por ser um ímã, à medida que ele desce 


o trilho, o campo magnético por ele gerado também avan- 
ça e suas linhas atravessam o trilho de alumínio. Como su- 
gerimos no enunciado da questão, pode-se então supor 
que o trilho é uma sucessão de espiras de alumínio que 
vão sendo atravessadas pelas linhas de campo enquanto o 
imã desce, o que implica a variação do campo através des- 


sas espiras. Desse modo, de acordo com a lei 


surgem nessas espiras correntes elétricas ind 
acordo com a lei de Lenz, essas correntes indu 


freado magneticamente e desce com uma ace 
inferiorag- sena. 


Como o ímã oscila para dentro e para fora da 


de acordo com a lei de Faraday-Lenz, aparece u 


bobina está ligada em série com o galvanômetro 
o também vai oscilar: quando o ímã se aproxim 
do galvanômetro deflete num sentido; quando 
ponteiro deflete no outro sentido — a cada osci 
corresponde, portanto, uma oscilação do ponte 
nômetro. 


Como dissemos no exercício anterior, a oscilaçã 
imãs gera uma corrente elétrica induzida na bo 


campo magnético oscilante que tende a fazer 
oscilar também. 


6. Do exercício resolvido 2, temos: 


e delall: 


de Faraday 
uzidas. E, de 
zidas geram 


um campo que se opõe ao movimento do ímã. Logo, o imã é 


eração bem 


bobina, essa 


bobina é atravessada por um campo magnético variável e, 


ma corrente 


elétrica induzida na bobina, igualmente oscilante. Como essa 


seu pontei- 
a, o ponteiro 
se afasta, O 
lação do imã 
iro do galva- 


o de um dos 
bina em que 


ele oscila, mas como ambas as bobinas estão ligadas em 
série, a corrente induzida atravessa as duas bobinas e a que 
passa pela bobina onde está o outro ímã vai gerar nela um 


o outro imã 


Em, o fluxo é &, = 3,6 : 1077 Wb; eml é de= 31:10 Wb, 
[i | 


então: 


Abs, 
> Mós, =-50:108Wb 


Da lei de Faraday, temos para At = 0,020 s: 


= dg MAG, =31:107-36:1075 


Ad Ad, —5,0 -1078 
E > E > 
At Ri! At Il 0,020 
> E = 2,5 -1076 V 
e della lll; 
1,8 -1077 Wb, 


Em Il, o fluxo é $s = 3,1- 1077 Wb; em III é Pa, = 
então: i E 


de, >Ad, =18 


i, m Par 1, m 


= —1,3 -1077 Wb 


< 107 = 31 -107 => 


7. 


Da lei de Faraday, temos para At = 0,020 s: 


Agp AB, —1,3 -1077 
E At > Ehm Af > im 0,020 
=> £u = 6,5 +1076 V 
e dellla IV: 


Em III, o fluxo é ġ, = 1,8 -1077 Wb e em IV é &, = 0, então: 
Ili Iv 


z = “107 

md Pay bs, > Aba, M 0 =18:107 > 
= —18-:1077 
Aba M 1,8 : 107" Wb 

Da lei de Faraday, temos para At = 0,020 s: 

Ad Ab —1,8-107 
e se 

At Iy: At HIV 0,020 


> 8,,=9,0:10-8V 


mv 


a) Depois que o eletroímã é desligado, o campo magnéti- 
co desaparece em um intervalo de tempo At. Pela lei de 
Lenz, a corrente induzida durante esse intervalo de tem- 
po deve se opor ao desaparecimento do campo, ou seja, 
deve gerar um campo magnético cujas linhas de força 
têm a mesma direção e sentido do campo que está de- 
saparecendo. Por isso, pela regra da mão direita, a cor- 
ente induzida percorre a espira no sentido horário (vista 
de cima). Veja a figura: 


sentido do 
campo induzido 
pela bobina 
sentido do .. N 5| Ij} 
campo do B ar 
eletroimã Na) l l P 


S 


b) A bobina é um circuito elétrico cuja resistência interna é 
r = 50 Q. A corrente que percorre a bobina é 


i=120 mA = 0,12 A. Da expressão da corrente para circuitos 


Ze — Be 
elétricos de corrente contínua | == | temos: 
s(R+r+r) 
e E 
0,60 V 


i > 0,12 >E 
r 50 


Sendo d = 8,0 cmo diâmetro da espira, seu raio é 


r=4,0:10"2m; sabe-se ainda que 
S=1"=3/1-(4,0:1022 = 50-10 m?, 
B=40:10"2Te 0 = 0°, da expressão do fluxo magnético 
(db, = BS - cos 6), calculamos o fluxo através de cada espira: 
P, =4,0:1072:50-10-10> 4, = 2,0 : 1074 Wb 

O fluxo da bobina (h, Jde N = 1000 espiras é: 

de, = Nọ, > $ = 1000 : 2,0 -1074 => $= 0,20 Wb 


Pela lei de Faraday, a força eletromotriz induzida é 


Bb 
E=— 


. Como o fluxo se reduz uniformemente, no 


intervalo de tempo At, podemos fazer: 

Abdo, = Pa,- Pro 

E 
Sendo bs, = da, = 0,20 Wb para t, = 0, 4, = O depois de 
decorrido o intervalo de tempo Ate e = 0,60 V. Logo: 
_ 0-020 
At 

significativos) 


0,60 = => At = 0,33 s (dois algarismos 


10. 


n. 


12. 


A frequência da variação do fluxo não se altera, portanto, no 
enrolamento secundário ela também é 60 Hz. 


É semelhante. Nas pilhas, o tamanho é proporcional à massa 
de reagentes, que determina o número de portadores de car- 
ga que elas produzem e, portanto, a intensidade da corrente 
étrica que podem gerar. No transformador, a intensidade da 
corrente elétrica não é determinada por ele, mas pelo apa- 
relho ao qual é ligado. Se o aparelho exige uma corrente de 
alta intensidade, o transformador deve fornecê-la e, por isso, 
quanto maior a corrente, mais grossos serão os fios dos quais 
o transformador é feito e, portanto, maior o seu tamanho. 


D 


ão. O transformador só pode transformar por ampliação ou 
edução uma força eletromotriz alternada, pois seu princípio 
de funcionamento é a indução eletromagnética que se origi- 
na da variação do fluxo magnético. Numa pilha, a força ele- 
romotriz é constante, originada das reações químicas que 
se realizam no seu interior. Uma força eletromotriz constante 
gera corrente contínua, que gera um campo magnético cons- 
ante. E campo magnético constante não possibilita a indu- 
ção eletromagnética e o uso do transformador. 


a) Sãotorres de transmissão, assim chamadas porque sus- 
entam fios pelos quais se propagam as correntes alter- 
nadas que transportam ou transmitem a energia elétrica 
gerada nas usinas aos centros consumidores; essas tor- 
es precisam ser altas para que as ondas eletromagnéti- 
cas geradas pela oscilação da corrente não alcancem as 
pessoas e os animais no solo com intensidade que possa 
hes causar algum dano. 


b) São isoladores, dispositivos destinados a impedir a pas- 
sagem da corrente elétrica dos fios para a estrutura 
metálica das torres; assim, quanto maior a tensão trans- 
portada, mais altas são as torres e maiores (mais com- 
pridos) são esses isoladores. 


a) Sendo g, = 127 V ee, = 12,0 V, o número de espiras nos 
terminais de 1é N, = 300. 


=. 8 N, 
Da expressão — = — temos: 
E&E N, 
127 300 12,0 - 300 , 
= >N, = = N, = 28 espiras 
12,0 N 127 


(dois algarismos significativos) 


b) Agora, para €, = 127 V e £, = 12,0 V, o número de espiras 
nos terminais de 2 é N, = 300. 


. E 
Da expressão — = 
8, 


127 N 


1 


127.300 
= NE 
2,0 300 i 


12,0 


= N, = 3180 espiras 


c) No item b os enrolamentos das bobinas têm muito mais 
espiras que no item a. Isso significa que a intensidade da 
corrente elétrica que atravessa os enrolamentos da bo- 
bina B é menor, porque a resistência é maior (os fios são 
mais compridos). Logo, em princípio, na montagem do 
item b pode-se usar fios mais finos do que na montagem 
do item a. Como a potência é o produto da tensão pela 
intensidade da corrente, a montagem do item a é mais 
adequada para potências maiores, pois a intensidade da 
corrente é maior, desde que se usem fios mais grossos, 
enquanto a montagem do item b é melhor para potências 
menores, pois a intensidade da corrente é menor. 
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13. A indução eletromagnética só acontece, como sabemos, 
quando o campo magnético varia junto a circuitos elétri- 
cos ou bobinas. E o processo tecnológico mais simples, 
eficiente e fácil de se obter essa variação é fazer com que 
imãs girem junto a bobinas fixas onde as correntes elétri- 


cas são induzidas. 


14. No caso dos telefones fixos, seus fones oscilariam com a 
mesma frequência da corrente alternada e essa oscilação 
se superporia à oscilação da frequência induzida nesses 
fones pelo som a ser transmitido. Como a intensidade do 


som é muito menor do que a in 


tensidade da corrente indu- 


zida, seria impossível ouvir qualquer outra coisa a não ser 


o ruído decorrente da oscilaçã 


o da corrente. No caso dos 


telégrafos ocorreria um fenômeno semelhante: a vibração 


u 


dos 
código Morse, transmitido por 
seria superposta pela vibração 


martelinhos” que marcavam as fitas de papel com o 


meio dos fios telegráficos, 
correspondente à frequên- 


cia da oscilação da corrente alternada, tornando impossível 
distinguirem-se as suas marcas das marcas decorrentes da 


transmissão telegráfica. 


15. Todos os aparelhos eletrônico 


s funcionam com corrente 


contínua, pois esse é o tipo de corrente para a qual foi cons- 
truída a tecnologia dos dispositivos de seus circuitos. Como a 
corrente elétrica transportada das usinas aos centros con- 
sumidores é alternada, é preciso transformá-la em corrente 


contínua, o que se faz por meio de “fontes 


ntercaladas entre 


as tomadas ligadas à rede externa e o aparelho. As fontes, 
portanto, não são fontes no sentido estrito da palavra, por- 


que não geram energia; apenas 


essa energia chega ao consumi 


muito provavelmente, ao fato de 
rias, que são de fato fontes gera 
esses dispositivos substituem 


ansformam o modo como 
dor. O nome fonte se deve, 
ela substituir pilhas ou bate- 
doras de energia elétrica. Se 
ontes, é compreensível que 


sejam chamados também de fontes. 


II. Atividade prática 


Levitação e anel saltante 


A dificuldade maior dessa montagem é a construção 
da bobina; provavelmente o professor — ou mesmo um 


grupo de alunos que se disponh 


a a construí-la — vai pre- 


cisar do auxílio de um profissional que entenda de enrola- 


mento de motores ou bobinas. 


as o efeito é compensa- 


dor; além dessas duas experiências, que têm um 
resultado surpreendente e desafiador, essa mesma mon- 


tagem pode ser usada para outras duas atividades incluí- 
das a seguir neste Manual: Forno de indução e Luz induzi- 
da. Apesar de não apresentarem um efeito tão 
surpreendente, são igualmente desafiadoras e as comple- 
mentam de modo muito adequado. 


IV. Atividades práticas complementares 

A atividade 1 é simples e extremamente didática. Como 
destacamos, ela exige um material específico nem sempre 
disponível. O mais difícil e caro é o galvanômetro de pontei- 
ro central, mas a sugestão da procura em sucata pode resol- 


ver bemo problema. 
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1. A experiência de Faraday 


In 
tais p 


felizmente, esta e as demais atividades experimen- 
opostas neste capítulo exigem material específico, 


que não é acessível a todas as escolas e nem sempre pode 


ser improvisado. Mas, se for possível, faça-as. São ativida- 


desm 


uito interessantes porque envolvem interações a dis- 


tância, invisíveis, por isso têm sempre um caráter “mágico”, 


Pa 


fae d 
esma 


ra esta, você vai precisar de um imã em forma de bar- 
e uma bobina com pelo menos 500 espiras de fio 
tado de cobre, número 26, por exemplo, enroladas 


em um núcleo quadrado vazado de 2 a 3 cm de largura 
(existem eletricistas que enrolam essas bobinas a preços 


acessíveis). Todas essas referências são aproximadas e 


podem variar muito, dependendo do ímã utilizado. Ímãs de 


boa q 


ualidade, que geram um intenso campo magnético, 


podem induzir correntes elétricas detectáveis em bobinas 


comn 


O 
do da 


dezin 


naeo 


interesse aq 


ções com seus co 


o imã 


faz? 


bserve a oscilação do galvanômetro. 


nenos espiras e dimensões bem menores. É indispen- 
sável um galvanômetro analógico com ponteiro central 
como o das fotos abaixo. É possível conseguir um galvanô- 


metro desse tipo em sucata de oficinas de conserto de apa- 
elhos de som (são aqueles medidores pequenos com pon- 
teirinhos no centro que oscilam quando a música toca). 

Para reproduzi 
minais da bobina em série com o galvanômetro. Em segui- 


r a experiência de Faraday, ligue os ter- 


da, introduza e retire seguidamente o ímã no núcleo da bobi- 


ui é apenas qualitativo. Observe o senti- 


deflexão do ponteiro em cada movimento. Procure 
mover o ímã o mai 


s rápido possível e verificar como a rapi- 


flui na deflexão do ponteiro. Discuta essas observa- 


egas. Como é que a bobina sabe" o que 


Fotos: Tiago Raimundo da Silva/Arquivo da editora 


Reprodução da experiência de Faraday: o movimento do 


imã provoca a 


oscilação do ponteiro. 


A atividade 2 é simples e de grande sucesso nas fei- 
ras de ciências. Um grupo de alunos interessados e habi- 
lidosos certamente pode fazer telefones que funcionem 
muito bem. 


2. Telefone 

A construção de um telefone fixo (de fio) é extrema- 
mente simples. Você vai precisar de dois alto-falantes 
pequenos, um suporte para duas pilhas grandes tipo D e um 
fio longo de telefone. 

Ligue os alto-falantes em série com as pilhas. Insira uma 
chave de botão de campainha para que as pilhas não fiquem 
permanentemente ligadas. Veja a figura: 


alto-falante alto-falante 


fio de telefone 


A chave fio de telefone 
e 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


pilhas 


Ambos os alto-falantes funcionam tanto como trans- 

missores quanto como receptores. Infelizmente a tecnolo- 
gia dos alto-falantes modernos tem mudado e suas bobi- 
nas estão sendo presas diretamente ao cone, o que as 
torna muito rígidas e, em geral, reduz muito a sua vibração 
apenas com o som da nossa voz. 
Nesse caso, pode-se substituir os alto-falantes por 
fones e receptores de telefones comuns, que podem ser 
obtidos facilmente em lojas de peças ou oficinas de con- 
serto de telefones fixos. Fontes de tensão (eliminadores de 
pilhas) costumam funcionar bem, embora algumas intro- 
duzam ruídos. 

Além disso, os fios de telefone não servem para gran- 
des distâncias porque são muito finos, o que aumenta mui- 
to a sua resistência elétrica. Como a diferença de potencial 
induzida pela vibração da bobina é muito baixa, a resistên- 
cia elétrica do fio tem que ser muito pequena. Por isso, caso 
se pretenda usar esse telefone a grandes distâncias, é pre- 
ciso usar fios de bitola larga — a montagem fica feia, mas 
eficiente, 

As atividades 3 e 4 a seguir podem complementar o 
trabalho com a montagem que foifeita para a Atividade prá- 
tica Levitação e anel saltante. No forno de indução, não é 
fácil conseguir fazer a água ferver, mas é possível aquecê- 
-la de modo convincente. 


3. Forno de indução 

Para o forno de indução você vai precisar de uma espé- 
cie de frigideira em forma de anel que possa conter água. 
Você pode improvisá-la cortando, com cuidado, o fundo de 


uma lata de refrigerante e usando como cabo um pregador 
de roupa. Coloque água no fundo dessa frigideira, ligue a 
bobina e coloque a frigideira em volta dela. Em pouco tem- 
po a água começa a aquecer e pode até ferver. 


Fotos: Rui Vieira/Emerson Izidoro/Arquivo da editora 


Forno de indução. 

O aquecimento será acentuado quando a frigideira for 
colocada mais perto da bobina. Observe que, durante o 
aquecimento, formam-se ondas na superfície. A explica- 
ção é quase a mesma da experiência Levitação e anel sal- 
tante, lembrando também do efeito Joule. 


4, Luz induzida 

Para a luz induzida, faça outra bobina que se encaixe com 
folga no núcleo da primeira. Com essa nova bobina, ligue 
uma lâmpada em série. O número de espiras vai depender 
da lâmpada que você utilizar. Uma lâmpada de automóvel, 
como a da figura, acende com uma bobina de poucas vol- 
tas, feitas com um fio comum de cobre sólido de 1,5 mm de 


espessura, por exemplo. Uma lâmpada incandescente 
comum precisa de umas 200 voltas ou mais, feitas com um 
fio esmaltado de cobre de 1 mm de espessura. Você deve 
experimentar e escolher o que produzir melhor efeito. 


Luz induzida. O brilho é maior quando a bobina fica na parte mais 
baixa do núcleo. Esta é uma lâmpada de automóvel cujos valores 
nominais são 12 V/25 W. 


Observe que, à medida que você abaixa a bobina, o bri- 
lho da lâmpada se torna mais intenso (cuidado para não 
queimar a lâmpada). A explicação é idêntica à do forno de 
indução. 
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As atividades práticas 5 e 6 exigem material específico 
e difícil de improvisar, mas é possível fazê-las como está 
sugerido. Alguns museus de ciências e instituições de Ensi- 
no Superior costumam fazer apresentações dessas ativi- 
dades. Visitá-los talvez seja a alternativa mais prática para 
observar esses fenômenos. 


5. Freio magnético 


Estas montagens são explicadas na leitura comple- 
mentar Correntes induzidas em superfícies condutoras 
em movimento, na página 422 deste Manual, Para o efei 
to do freio magnético ser visível, é preciso obter um ím 
muito forte, 

Se a sua escola tiver dois imãs em barra de alnico ou d 
neodímio, você pode prendê-los bem próximos, deixand 
um pequeno vão pelo qual deve passar o pêndulo, Este pod 
ser feito com uma haste de alumínio e duas placas iguais d 
alumínio de 5 cm X 5 cm, por exemplo. Essas placas devem 
ser encaixadas na haste e presas com parafuso de metal 
não magnético (latão, por exemplo). Em uma delas faça 
vários cortes paralelos, principalmente na região que vai 
passar entre os ímãs. As oficinas de esquadrias de alumi- 
nio, como as que fazem boxes de banheiro, podem ter reta- 
lhos que sirvam. O suporte para o pêndulo pode ser feito de 
madeira ou alumínio. 


[ony 


G 
(o) 
e 
e 


Ímãs em forma de ferradura presos com as polaridades opostas 
frente a frente. 


Fotos: Rui Vieira/Emerson Izidoro/Arquivo da editora 


Pêndulo montado. 


Para a demonstração, erga o pêndulo e solte-o. Quan- 
do o pêndulo for a placa sem cortes, a oscilação é rapida- 
mente amortecida. Quando for a placa cortada, a oscilação 
se mantém durante muito mais tempo. 


420 MANUAL DO PROFESSOR 


6. Alavanca magnética 

Para a levitação você deve construir uma base girante 
com um disco de alumínio, como um toca-discos antigo, 
acionado por uma manivela. Faça uma alavanca também 
de alumínio ou de madeira leve, com um imã na ponta e um 
dos polos voltado para baixo, como se fosse a cabeça do 
braço do toca-discos. Essa alavanca deve estar ligeiramen- 
te desequilibrada para o lado do ímã. Com o ímã bem junto 
ao disco, sem encostar, faça o disco girar. Observe que o 
ímã é repelido e que a alavanca sobe, Quanto mais forte for 
o ímã, melhor o efeito. 


Levitação magnética: o movimento do disco faz o ímã 
elevar-se. 


(As fotos das atividades 5 e 6 foram tiradas no Labora- 
tório de Demonstrações do Instituto de Física da USP.) 


V. Leituras complementares 

O texto A descoberta da indução eletromagnética traz 
informações apresentadas no quadro de mesmo título na 
página 181, bem como informações adicionais, podendo 
ser apresentado aos alunos no início ou ao final do capítu- 
o para ampliar a contextualização histórica do estudo. 

Durante a apresentação do conceito de fluxo do cam- 
po magnético, citamos o cientista Wilhelm Weber, que 
empresta o nome à unidade de medida de fluxo magné- 
tico, o weber (Wb). Seria interessante apresentar aos 
alunos a breve biografia Wilhelm Eduard Weber dada a 
seguir. 

Durante o estudo das leis de Faraday e Lenz, é impor- 
tante ressaltar para o aluno que correntes induzidas não 
aparecem em espiras condutoras; podem aparecer tam- 
bém em placas condutoras, como mostra a leitura Corren- 
tes de Foucault. 

Na sequência, se houver tempo e se o professor jul- 
gar que os alunos conseguirão acompanhar a explica- 
ção, o texto Correntes induzidas em superfícies condu- 
toras em movimento pode complementar as informações 
do texto anterior. Além disso, ele traz a fundamentação 
teórica que explica as atividades práticas complemen- 
tares Freio magnético e Alavanca magnética, apresen- 
tadas neste Manual, podendo servir como aprofunda- 
mento para o professor. 

A biografia Nikola Tesla complementa as informações 
dadas no quadro da página 192, podendo ser apresentada 
aos alunos nesse momento. 


Os textos Transformadores na distribuição de eletrici- 
dade e Rendimento do transformador podem ser apresen- 
tados aos alunos para complementar o estudo desse dis- 
positivo que é tão importante no nosso dia a dia. 

Por fim, o último texto, Corrente contínua X corrente 
alternada, é muito interessante para ser trabalhado com 
os alunos, pois conta a história de uma disputa real entre 
Nikola Tesla e Thomas Edison na busca pela melhor forma 


de distribuição de energia elétrica. O texto é válido ainda 
pelas reflexões que possibilita com relação a tomar parti- 
do por uma causa ou outra, questão com a qual lidamos 
constantemente no cotidiano (veja mais sobre o assunto 
em Outras sugestões de atividades interdisciplinares e de 
contextualização na página 431 deste Manual), e ainda pelo 
trabalho que pode ser feito com o filme O grande truque 
(2006). 


A descoberta da indução eletromagnética 


A indução eletromag- 
nética foi descoberta em 
1831, praticamente ao mes- 
mo tempo, por dois cien- 
tistas: Michael Faraday 
(1791-1867), na Inglaterra, e 
Joseph Henry (1797-1878), 
nos Estados Unidos. 

Henry, ao que parece, 
descobriu-a primeiro, mas 
na época estava mais inte- 
ressado em construir equi- 
pamentos didáticos para 
ilustrar e motivar suas 
aulas; não se aprofundou 
em suas pesquisas nem 
publicou os resultados de 
suas descobertas. Quando o 
fez, Faraday já havia publi- 
cado um trabalho muito 
mais aprofundado um ano 
antes. Por isso, a descoberta 
da indução eletromagnética 


Wilhelm Eduard Weber 


é quase sempre atribuída 
apenas a Faraday. 


Sspl/Getty Images 


Bobina de indução de 

Henry (os copinhos, onde se 
colocava mercúrio, eram os 
terminais da bobina). 


Adam Hart-Davis/Science 
Photo Library/Latinstock 


Bobina de indução 
de Faraday. 


Faraday fez um exausti- 
vo trabalho de pesquisa, ini- 


ciado em 1824, esgotando o 
assunto em praticamente 
todos os aspectos. Há rela- 
tos de que o momento da 
descoberta teria ocorrido 
quando Faraday, utilizando 
um núcleo de ferro no qual 
havia enrolado duas bobi- 
nas, 4 e B, notou que, ao 
ligar ou desligar a bobina A 
numa bateria, passava uma 
corrente elétrica em B. Mas 
só nesses instantes; depois, 
a corrente desaparecia. 
Faraday percebeu que o 
aparecimento da corrente 
elétrica se devia à variação do 
campo magnético, que apa- 
recia quando a bobina era 
ligada ou desaparecia quan- 
do a bobina era desligada. 
Essa variação se manifesta- 
va externamente por meio de 


linhas de campo — conceito 
criado por ele — confinadas 
no anel de ferro. Faraday fez 
ainda inúmeras experiências 
até formular a lei que hoje 
recebe seu nome. 


| 

Página do diário de Faraday, 
no qual ele anotava todas 
as suas experiências, com 
o desenho de uma bobina 
enrolada num anel de ferro. 


Wilhelm Eduard Weber 
(1804-1891) foi um grande 
físico experimental ale- 
mão. Deu contribuições 
fundamentais ao Eletro- 
magnetismo, como a in- 
venção do eletrodinamô- 
metro (aparelho que mede 
a força de interação entre 
dois fios percorridos por 
corrente elétrica). Criou, 
juntamente com Gauss, o 
primeiro telégrafo opera- 
cional do mundo e o pri- 
meiro sistema de unidades 
eletromagnéticas. De 1843 a 
1849, trabalhou na Univer- 


sidade de Leipzig, onde de- 
senvolveu notáveis traba- 
lhos teóricos. 

Em 1846, publicou sua 
lei de força para duas 
cargas elétricas, que lhe 
permitiu obter, pela pri- 
meira vez, o valor experi- 
mental de uma constante 
c = 3,1: 10º m/s, que coin- 
cidia, dentro dos erros 
experimentais, com o valor 
conhecido na época, da 
velocidade da luz no vácuo. 
Foi a primeira evidência 
consistente da existência 
de uma conexão entre o 


Eletromagnetismo e a Óp- 
tica. A ideia de que essa 
constante seria a velocida- 
de da luz no vácuo foi leva- 
da em conta por James 
Maxwell para justificar sua 
própria teoria eletromag- 
nética da luz. 

Durante alguns anos, a 
unidade de corrente elétri- 
ca foi chamada de weber, 
em reconhecimento pelo 
seu trabalho experimental, 
mas, em 1881, em um con- 
gresso realizado em Paris, 
esse nome foi mudado 
para ampère. A partir de 
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1935, a unidade do fluxo 
magnético passou a deno- 
minar-se weber. 


ivo da editora 


Smithsonian Institution Libraries/ 
A 


Wilhelm Eduard Weber, 
litografia sobre obra original 
de Goettingen Petri. 
Adaptado de: ASSIS, André Koch 
Torres. Curso de Eletrodinâmica de 
Weber. Campinas: Unicamp, 1992. 
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Correntes de Foucault 


Correntes induzidas não apare- 
cem apenas em espiras condutoras; 
se o ímã se aproximar de uma placa 
condutora, as correntes induzidas (1) 
também aparecem. É como se na 
placa se formassem espiras condu- 
toras; essas correntes induzidas em 
placas ou sólidos condutores costu- 
mam ser chamadas de correntes de 
Foucault, em homenagem ao físico 
francês Jean Bernard Léon Foucault 
(1819-1868). A figura ao lado apresen- 
ta uma representação simplificada 
desse fenômeno. 


Arquivo da editora 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


A aproximação (ou afastamento) 
do ímã é uma das formas de fazer 
variar o fluxo do campo magnético 
através da placa condutora; basta que 
haja um movimento relativo entre o 
imã e a placa, mesmo que paralela- 


mente a ela, para que esse efeito 
ocorra (veja a próxima leitura com- 
plementar, Correntes induzidas em 
superfícies condutoras em movimen- 
to). Se em lugar do ímã houver uma 
bobina percorrida por corrente elétri- 
ca, o efeito na placa será o mesmo. 
Nesse caso, não é preciso que haja 
movimento relativo entre a bobina e 
a placa, basta que a intensidade da 
corrente da bobina varie para que o 
fluxo magnético por ela gerado tam- 
bém varie e atravesse a placa e nela 
apareçam correntes induzidas. 


Correntes induzidas em superfícies condutoras em movimento 


As figuras a seguir ilustram duas demonstrações expe- 
rimentais que evidenciam o aparecimento de correntes 
induzidas em placas condutoras de metal não ferromagné- 
tico, como o cobre e o alumínio (reveja as Atividades práti- 
cas Freio magnético e Alavanca magnética, na página 420 
deste Manual). 


Demonstração | 


i2; 


A placa 
condutora 


As oscilações do pêndulo são 
rapidamente amortecidas quan- 
do a placa condutora passa pelo 
interior do campo magnético. 


Se a placa condutora tem 
cortes, como um pente, o 
amortecimento é muito 
mais lento. 


Demonstração Il 


O braço da alavanca, como o de um toca-discos anti- 
go, na extremidade em que está o ímã, sobe quando a 
placa circular condutora começa a girar. 
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Para explicar a demonstração I, observe a figura abaixo: 


região onde está o campo 
magnético do imã 


sentido de movimento y y sentido de movimento 
do pêndulo do pêndulo 


4 Ye ` 
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placa condutora placa condutora 
do pêndulo do pêndulo 


Na parte esquerda da figura, a placa condutora do pêndu- 
lo entra na região onde está o campo magnético do ímã; 
na parte direita da figura, a placa sai; nas duas situações, 
aparecem, na placa, correntes induzidas que dão origem a 
uma força magnética resultante que sempre é exercida no 
sentido oposto ao seu movimento. 


Como a placa é condutora e sem fendas, quando ela 
começa a atravessar a região onde se concentram as linhas 
do campo magnético do ímã (parte esquerda da figura), 
aumenta a área da placa atravessada pelas linhas do cam- 
po, como se uma espira estivesse entrando na região onde 
há campo magnético. Em consequência, de acordo com as 
leis de Faraday e Lenz, aparecem, na placa, forças eletro- 
motrizes e correntes induzidas (descritas no texto Corren- 
tes de Foucault, nesta mesma página), que dão origem a 
forças magnéticas exercidas no sentido oposto ao movi- 
mento da placa. 

Situação equivalente ocorre quando a placa sai do cam- 
po magnético (parte direita da figura): a área da placa atra- 
vessada pelas linhas de campo magnético diminui e apa- 
recem, na placa, forças eletromotrizes e correntes induzidas 
em sentidos opostos, mas dão origem a forças magnéticas 
que também se opõem ao movimento da placa. 

Quando se substitui a placa condutora do pêndulo por 
outra igual, mas com fendas, como um pente, o espaço 


entre elas reduz a área da placa que atravessa o campo, 
reduzindo o fluxo e, consequentemente, a força eletromo- 
triz induzida. O campo magnético que se opõe ao movi- 
mento do pêndulo será menor e o amortecimento das 
oscilações também, o que se observa facilmente. 

Para explicar a demonstração II, observe as figuras 
abaixo. 


disco de 
alumínio 


mê, Er] 


O ímã e o disco vistos de cima. 


braço do toca-discos 


disco de TN 


linhas de campo 
O ímã e o disco vistos lateralmente. 


Nikola Tesla 


Embora, neste caso, o disco seja contínuo, a região 
que está sob a ação do campo magnético do ímã é limi- 
tada e variável. Pode-se imaginar que, enquanto o dis- 
co gira, as regiões que passam sob o ímã (retângulo com 
símbolos x) entram e saem continuamente do campo 
magnético. Em outras palavras, enquanto o disco gira, 
criam-se nele, sob o ímã, correntes induzidas que, de 
acordo com as leis de Faraday e Lenz, geram um cam- 
po magnético que se opõe à causa que gerou essas cor- 
rentes. Como são duas causas — o movimento da placa 
e a ação do ímã —, essa oposição pode se manifestar 
tanto no sentido de frear o disco como no de afastar ou 
repelir o ímã. Mas, como o movimento do disco é 
imposto por uma causa externa (o motor do toca-dis- 
cos), só o ímã se move e sobe, inclinando para cima a 
alavanca onde está fixado. (Se a alavanca puder se 
mover lateralmente, ela tenderá a avançar no sentido 
da rotação do disco, em vez de subir.) 
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Retrato de Nikola Tesla, de c. 1890. Foto de Napoleon Sarony 
(1821-1896). 


Nikola Tesla (1856-1943), físico e engenheiro elétrico 
natural da cidade de Smiljan, no antigo Império Austro- 
-Húngaro (hoje a cidade fica na Croácia), naturalizado nor- 
te-americano, foi um especialista em corrente alternada 
e ardoroso defensor da sua utilização na distribuição de 
eletricidade. Acreditava que a corrente alternada tinha van- 
tagens em relação à corrente contínua, defendida na épo- 
ca por Edison, para quem Tesla trabalhou logo que che- 
gou aos Estados Unidos, no final do século XIX. 

Em vez de buscar a solução mais simples, que era a reti- 
ficação da corrente alternada, tornando-a contínua, Tesla 
procurou entender esse novo tipo de corrente e formular 
uma teoria para ela. 

O domínio desse conhecimento permitiu que ele inven- 
tasse o motor de indução, que dispensava o uso dos comu- 
tadores e escovas utilizados nos motores de corrente con- 
tínua, além de outros tipos de motor de corrente alternada 
e inúmeros dispositivos que possibilitaram a distribuição 
da energia elétrica em corrente alternada. Discordando de 
Edison, que adotava a retificação da corrente alternada, dis- 
tribuindo corrente contínua, Tesla associou-se ao empre- 
sário norte-americano George Westinghouse para tornar 


viável seu projeto de distribuição de corrente alternada, 
adotado preferencialmente em todo o mundo até hoje. 

Mas houve também fracassos. Tesla pretendia trans- 
mitir energia elétrica sem fios e, para isso, criou o protó- 
tipo de um dispositivo hoje conhecido como bobina de 
Tesla. Ela gera campos magnéticos oscilantes que, propa- 
gando-se a distância, poderiam dar origem a um sistema 
de transmissão de eletricidade sem fio. Em 1899, utilizan- 
do esse dispositivo, Tesla conseguiu gerar uma faísca de 
40 m de extensão e, segundo suas afirmações, teria con- 
seguido acender lâmpadas localizadas a 40 km de distân- 
cia, sem fios. Demonstrações como essas entusiasmaram 
investidores, que financiaram a construção de uma torre 
que seria uma espécie de antena emissora de eletricida- 
de, sem fio, mas o projeto nunca foi concluído. 

Apesar de sua extraordinária genialidade, Tesla era 
uma pessoa mística, excêntrica e arredia, principalmente 
no final de sua vida. 


Fac-Símile/Arquivo da editora 


Wardenclyffe Tower, torre localizada em Long Island, Nova 
York, que seria a antena distribuidora da eletricidade sem fio: 
sua construção iniciou-se em 1901, tinha 57 m de altura e uma 
cúpula de 21m de diâmetro, mas não chegou a ser 
inteiramente concluída — a construção foi paralisada 

em 1905 e, em 1917, foi demolida. 
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Os transformadores na distribuição de eletricidade 


Na transmissão de eletricidade a longas distâncias, a 
perda de energia em razão do calor gerado pela corrente 
elétrica que percorre os cabos é muito grande. Por isso, 
quanto maior a distância percorrida, menor deve ser a 
intensidade da corrente elétrica, mas a potência forneci- 
da deve ser sempre a mesma em qualquer localidade (a 
potência é determinada pela demanda de energia em 
determinado local). 

Lembrando que P = Vi, se P é constante e a intensi- 
dade da corrente i deve ser a menor possível, a diferença 
de potencial V deve ser a maior possível. Esse é o papel 
dos transformadores na rede de distribuição da energia 
elétrica. Eles elevam a diferença de potencial (ou tensão) 
a valores altíssimos e reduzem drasticamente a intensi- 
dade da corrente que percorre as linhas de transmissão. 
Depois, ao longo da rede, ajustam esses valores às neces- 
sidades de cada consumidor. O uso de transformadores, 
que só a corrente alternada possibilita, foi determinante 
para a preferência por esse tipo de corrente em todo o 
mundo. A figura da página 194 mostra um esquema da 
distribuição de energia elétrica desde a usina geradora até 
os consumidores. 

Apesar da preferência pela distribuição de energia elé- 
trica através de corrente alternada, em vez de corrente con- 
tínua, algumas dificuldades termológicas tiveram de ser 
superadas. 

A maior delas decorreu da alta tensão com a qual a 
corrente alternada é transmitida. É necessária uma rede 
de distribuição que garanta a segurança das regiões atra- 
vessadas por ela, o que se consegue com as torres de alta- 
-tensão. 


Rendimento do transformador 


A altura das torres e os enormes dispositivos isolan- 
tes pelos quais os cabos elétricos se apoiam são garan- 
tia de isolamento dessas altíssimas tensões em relação 
ao solo. 


isoladores 


Atorre de alta-tensão associa a engenharia civil à elétrica na 
construção de grandes estruturas metálicas que viabilizam 

o transporte de eletricidade em cabos suspensos a grande 
altura. Note, no detalhe, os enormes isoladores que impedem a 
passagem da corrente elétrica para a estrutura da torre, que é 
de aço, material condutor. 


Ao contrário das máquinas térmicas, a característica 
dos dispositivos elétricos é o alto rendimento. O rendi- 
mento de um transformador comercial pode chegar a 
99%. As perdas nos transformadores são muito peque- 
nas porque a transmissão de energia não é mecânica; 
não existem engrenagens nem contatos de nenhuma 
espécie. A energia é transmitida através de materiais fer- 
romagnéticos, criados especificamente para esse fim, que 
confinam as linhas de campo magnético com grande efi- 
ciência. A maior perda se deve à formação de correntes 
de Foucault que, por efeito Joule, aquecem o núcleo do 
transformador. Esse aquecimento, no entanto, é reduzi- 
do ao mínimo por meio de feixes de lâminas isoladas 
entre si (elas são eletricamente isoladas pela resina da 
cola, com a qual os núcleos são montados) para a cons- 
trução dos núcleos, em vez de blocos maciços. Veja as 
figuras ao lado. 

Como a área da seção normal dessas placas é muito 
reduzida, formam-se correntes de Foucault (veja leitura 
complementar Correntes de Foucault na página 422 deste 


424 MANUAL DO PROFESSOR 


Manual) de baixa intensidade, mas que sempre provocam 
algum aquecimento e impedem um rendimento de 100% 
— a segunda lei da Termodinâmica é inexorável. 


núcleo laminado 


Ilustrações: Formato 
Comunicação/Arquivo 


lâmina 


Figura a 


Figura b 


O núcleo de um transformador é composto de um feixe de 
lâminas superpostas e isoladas entre si (A) em torno do qual é 
feito o enrolamento das espiras (B). 


Fabio Colombini/Acervo do fotógrafo 


da editora 


Corrente continua X corrente alternada 


A história das ciências relata inúmeras controvérsias, 
porém, a que ocorreu entre os favoráveis à corrente alter- 
nada e os favoráveis à corrente contínua não foi científi- 
ca, mas tecnológica e comercial. 

Desde a criação do comutador, muitos engenheiros 
praticamente ignoraram a corrente alternada, já que ela 
podia ser retificada e transformada em corrente contínua 
no próprio gerador. Porém, à medida que o consumo de 
eletricidade aumentava e que a potência elétrica consu- 
mida por algumas máquinas se tornava maior, a frequên- 
cia de rotação desses geradores, em geral movidos a vapor, 
devia aumentar. Com o aumento da frequência de rota- 
ção, os comutadores tornaram-se peças muito vulnerá- 
veis, que se estragavam muito rapidamente. 

Outra dificuldade em utilizar a corrente contínua 
decorre do aquecimento dos fios de que a transmitem. 
Como a potência dissipada é proporcional ao quadrado da 
intensidade da corrente, quanto maior o número de con- 
sumidores, maior deve ser a intensidade da corrente for- 
necida pelo gerador. E aumenta, ao quadrado, a potência 
dissipada nos fios. 

No final do século XIX, foi deflagrada, nos Estados 
Unidos, uma disputa tecnológica e comercial entre os con- 
correntes à construção da central elétrica das cataratas do 
Niágara, que deveria fornecer energia elétrica à cidade de 
Buffalo, a 40 km de distância. Disputaram a concessão a 
empresa de Thomas Edison, que já dominava o mercado 
de eletricidade, que na época só servia à iluminação, dis- 
tribuindo eletricidade em corrente contínua de baixa vol- 
tagem, e a empresa de George Westinghouse, produzindo 
eletricidade em corrente alternada de alta voltagem. 

Apesar das inúmeras vantagens da corrente alternada 
sobre a corrente contínua, o emprego da alta voltagem 
atemorizava as pessoas, sobretudo depois que o estado de 
Nova York adotou a eletrocussão (cujo método utilizava a 
alta voltagem obtida por meio da corrente alternada) para 
executar condenados. 

Apesar de uma forte campanha contra o emprego da 
alta voltagem (que se tornava acessível com o uso da cor- 
rente alternada, mesmo doméstica), as inúmeras vanta- 
gens dessa corrente sobre a corrente contínua, além do uso 
das torres de alta-tensão que elevavam e afastavam os cabos 
a uma distância segura das pessoas, fizeram com que a con- 
cessão da central elétrica das cataratas do Niágara fosse 
dada à Westinghouse em 1893. E, desde então, disseminou- 
-se por todo o mundo a preferência pela distribuição da 
energia elétrica por meio da corrente alternada. 

A rivalidade entre Edison e Tesla inspirou o filme O 
grande truque (The Prestige, 2006). Dois mágicos, ex-ami- 
gos, tornam-se rivais. Um deles recorre a Tesla, que apa- 
rece no filme envolto em excentricidade e misticismo, para 
conseguir superar o rival na realização do maior truque 
de todos os tempos (convém lembrar que a máquina cons- 
truída por Tesla, no filme, para a realização desse truque 
fantástico é inverossímil e nada tem a ver com a eletrici- 


dade ou a corrente alternada). Edison é apenas citado 
como alguém que procura impedir a realização dos expe- 
rimentos de Tesla até com deslealdade e truculência — é 
também o que se costuma contar da disputa real. Aliás, 
Christopher Nolan, diretor do filme, não hesitou em tomar 
partido a favor de Tesla: “Quanto mais você pesquisa sobre 
Tesla, menos você gosta de Edison”, afirmou em entrevis- 
ta. De fato, os relatos que encontramos sobre o papel de 
Edison nessa disputa, embora muito discordantes entre 
si, não são, em geral, favoráveis a ele, enquanto Tesla é 
visto como o gênio que sabia de segredos talvez nunca 
revelados. 

Conta-se, por exemplo, que, para desacreditar Westing- 
house e Tesla e demonstrar que a corrente alternada era 
muito perigosa, Edison realizou demonstrações em West 
Orange, New Jersey, nas quais matou grande número de 
gatos e cachorros colocando-os sobre uma placa metáli- 
ca a uma tensão de 1000 V, obtida por meio de corrente 
alternada e um transformador, fato que teria sido regis- 
trado na época na imprensa local. Além disso, ainda para 
atemorizar a população e vencer a disputa, Edison teria 
inventado a cadeira elétrica, ou sugerido a invenção dela 
a Harold Brown, um técnico em eletricidade por ele con- 
tratado justamente por causa da violenta campanha públi- 
ca que Brown promovia na imprensa da época contra a 
corrente alternada. Há fontes que negam a veracidade da 
eletrocussão de gatos e cachorros, outros a atribuem ape- 
nas a Brown, que usava esse recurso para sacrificar ani- 
mais doentes. É difícil hoje saber o que de fato ocorreu, 
mas é pouco provável que Edison tenha realizado essas 
tenebrosas demonstrações; na época, ele já era um empre- 
sário próspero e um inventor de prestígio — dificilmente 
teria tempo e insensatez suficientes para sair pelo interior 
dos Estados Unidos eletrocutando animais domésticos. 

Ao final, Tesla e Westinghouse venceram a disputa e 
ganharam a concessão para a construção da central elé- 
trica e do sistema de transmissão dessa energia por meio 
da corrente alternada, mas a cadeira elétrica, construída 
na empresa de Edison, ficou como um alerta — certamen- 
te de muito mau gosto — dos riscos que, de fato, a corren- 
te alternada, associada aos transformadores, pode causar. 


Cena do filme O grande truque: Tesla (David Bowie) em labora- 
tório em Colorado Springs. 
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Capítulo 11 — Das ondas 
eletromagnéticas 
aos fótons 


I. Comentários e sugestões 


Nesse capítulo, encerramos a unidade e começamos a 
transição para a próxima, em que iniciamos nosso estudo da 
Física moderna. Optamos por uma sequência que segue o 
Eletromagnetismo para tornar a transição mais natural, 
Ela avança um pouco historicamente, ao tratar dos 
fótons antes de discutir, por exemplo, a descoberta do elé- 
tron, a radioatividade e a própria hipótese do quantum de 
ação, fenômenos anteriores à explicação do efeito fotoe- 
létrico e à postulação da existência do quantum de luz, mais 
tarde chamado de fóton. 
Essa abordagem se mostrou didaticamente mais fluen- 
tee compreensível. Além disso, facilitou a introdução da teo- 
ria da relatividade, sempre difícil de encaixar numa sequên- 
cia didática para o estudo da Física moderna. 
Já insistimos o suficiente para que o professor não 
omita esses conteúdos. Como ele vai perceber, para tor- 
nar mais fácila abordagem, buscamos um tratamento pre- 
dominantemente conceitual, sem grandes complicações 
matemáticas. 
nfelizmente, o professor de Física está muito pouco 
habituado a essa forma de apresentar a Física. Ele reclama 
da Matemática, mas não sabe viver sem ela. Para ele, ensi- 
nar Física sem resolver problemas e aplicar fórmulas pare- 
ce impossível; parece aula de História ou Geografia, não de 
Física, 
Se ele consultar bons textos de Física de cursos supe- 
riores ou mesmo de físicos consagrados como Einstein, 
Planck, De Broglie, Schrödinger, Heisenberg e outros, vai se 
surpreender com páginas e páginas sem qualquer expres- 
são ou dedução matemática. 
É preciso que o professor de Física se convença de que 
a Física é uma ciência de reflexão, uma Filosofia da Natu- 
reza, como era chamada antigamente, com muita proprie- 
dade. As fórmulas ou expressões matemáticas apenas 
coroam essas reflexões e possibilitam critérios para verifi 
car sua validade. 
Um bom físico não é apenas um bom matemático; é 
antes de tudo um bom filósofo. Alguém capaz de ver 
regras e regularidades nos fenômenos naturais, de pos- 
tular formas para interpretá-los e entendê-los e, sobre- 
tudo, de argumentar. Para isso, é preciso refletir, conver- 
sar consigo mesmo e com seus pares. E o grande 
instrumento desse diálogo é a linguagem, no sentido mais 
amplo do termo, a linguagem dos símbolos, das palavras 
e dos números. 
A seguir, são feitas observações sobre alguns pontos 
do capítulo. 
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1. A propagação dos campos elétrico e magnético 

A ideia do encadeamento dos campos elétrico e magné- 
tico resultante da variação dos fluxos, ilustrada na figura da 
parte inferior da página 201, é relativamente simples e fun 
damental para a compreensão da natureza da propagação 
eletromagnética. Vale a pena destacar, como está no texto 
que esse esquema foi criado por um dos físicos mais impor- 
tantes do século XX, ganhador do prêmio Nobel de Física de 
1954: 0 físico alemão Max Born (1882-1970). Infelizmen- 
te, foram — e ainda são — poucos os físicos desse nível que 
se dedicaram a escrever livros didáticos de Física. 


2. As equações de Maxwell e as ondas 
eletromagnéticas 

Se perguntarmos a qualquer físico quais são os funda- 
mentos da Física clássica, ele dirá que são as leis de Newto 
e as equações de Maxwell. Nossos alunos do Ensino Médi 
conhecem bem as primeiras, mas nunca ouviram falar da 
segundas. 

A justificativa é a complexidade matemática das equa- 
ções de Maxwell, que, de fato, estão fora do alcance do Ensi- 
no Médio. Mas não há razão para que os alunos não saibam 
que essas equações existem, que não conheçam o que elas 
descrevem e por que são tão importantes. 

Este tópico, acrescido da leitura complementar As equa- 
ções de Maxwell, na página 428 deste Manual, procura mos- 
trar por que essas equações incluíram a Óptica no Eletro- 
magnetismo, dando mais um passo na busca da unificação 
da Física, até hoje não conseguida. 


nn O OD 


3. A potência das ondas eletromagnéticas 

Todo adolescente ouve rádio, sobretudo FM, e está 
acostumado a ouvir coisas como “você está na FM tal, 
transmitindo em tantos megahertz com tantos quilowatts 
de potência”. 
É importante que o aluno perceba que esses são os 
valores nominais da emissora e que o locutor — provavel- 
mente sem saber — está especificando as grandezas físi- 
cas que definem esses valores, que são padronizados, regu- 
larizados e fiscalizados por órgãos governamentais. E que 
ele, aluno, é um dos poucos ouvintes privilegiados que sabe 
o que está ouvindo. 

Esse é um dos objetivos deste tópico. 


4. Navegando no vento solar e o grão de poeira 
interplanetária 

O subitem Velejando com a radiação solar relata um 
sonho do ser humano que surgiu ainda antes do final do 
século XIX, com a previsão da existência da pressão de 
radiação apresentada por Maxwell e que se tornou rea- 
lidade recentemente: a possibilidade de navegar pelo 
espaço sideral com velas movidas por esse vento solar. 
Esse subitem e o exercício resolvido 4 da página 208,em 
que calculamos o deslocamento de um grão de poeira 


sões muito motivadoras com os al 
um estudo como o desse tópico, 


imaginário dos adolescentes. 


interplanetária, são Ótimas oportunidades para discus- 


unos, sobretudo para 


econhecidamente ári- 
do. É pouco provável que algum aluno tenha conhecimen- 
to da existência de uma nave que hoje vaga erraticamen- 
te pelo espaço depois de impulsionada, por algum tempo, 
pela radiação solar. Mas é certo que muitos vão se entu- 
siasmar em conhecer essa novidade muito próxima do 


5. Da natureza corpuscular das ondas 


eletromagnéticas à dualidade 


onda-partícula 


É nos três tópicos finais que iniciamos, a rigor, nosso 
estudo da Física moderna, A dualidade onda-partícula é 


uma das ideias mais mitificadas e 


implicações filosóficas intrigantes, 
empre físicos, mas até físicos, tê 


(A) 


Q 


izmente, só tem servido para con 


moderna. 


Poucos se arriscam a tentar entende 


mistificadas da Física 


contemporânea. Por não compreenderem o caráter dual 
da luz, mas acharem a ideia fascinante, por verem nela 


muitas pessoas, nem 
m dito muitos absur- 


os a respeito e divulgado muita fantasia — o que, infe- 


fundir e afastar ainda 


mais nossos professores e alunos do estudo da Física 


ideias tão estra- 


nhas, mesmo porque são raras as explicações adequadas 
desse fenômeno. A maioria está contaminada pelo sensa- 


cionalismo inconsequente e fantasioso, que nada tema ver 


com o caráter dual da luz. 


A ideia é de fato fascinante, mas é também simples 


e acessível, não só ao nosso aluno do Ensino Médio 


como a qualquer pessoa que ten 
em ciência. 


É importante que o professor a estude sem precon 


ceitos, sem pensar que vai entrar 
mático de ideias incompreensive 


que ele vai se surpreender com a simplicidade dess 
conceito. Pode ser que ele resista a aceitá-lo, que duvi 
de de que a natureza seja de fato como os físicos atuai 
a descrevem, o que é compreensível. Mas dificilmente 
ele vai deixar de entender o significado da dualidade 


onda-partícula. 


Il. Exercícios 


1. a) Os relâmpagos são correntes elé 


ha alguma formação 


em um mundo enig- 


is. Temos certeza de 
e 


(0a) 


ricas de alta intensidade, 


temporárias. São, portanto, pulsos eletromagnéticos que 
geram ondas eletromagnéticas cuja frequência pode ser 


captada pelo rádio quando sintoni 


b) O ruído do raio ouvido pelo rádio chega a ele po 


onda eletromagnética que, como 


tica, se propaga com a velocidade da luz (3,0 - 


ruído do trovão chega até nós dire 


zado em À 


meio dessa 
toda onda eletromagné- 
08 m/s). Já o 
amente por meio de uma 


onda sonora que se propaga no ar com velocidade muito 
menor (340 m/s, a 20 ºC), por isso demora muito mais. 


2. 


a) Sendo f = 89,1MHz = 89,1 - 106 Hz, temos: 
1 1 
Da T=1,12:10-8s 


b) Sendo c = 3,00 - 10º m/s, da expressão c = Af, temos: 
3,00 - 108 
5A=33/m 
89,1: 10º 
a) Sendo c = 3,0 :108m/s e f = 30 kHz = 3,0 - 10º Hz, da 
expressão c = Af, temos: 


30-108=A-3,0:101=A=10000m 


3,00-108=A-891:10º=5 A = 


J 
Como f = T vem: 


1 
3,0-10* = F? T = 3,3 -107° s (dois algarismos signifi- 


cativos) E 
b) Sendo B = 6,0:107º T da expressão c = T temos: 


3,0 -108 = =E =1800 V/m 


6,0 -107° 
Como o impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo 
em que ela é exercida, ele sempre se torna relevante nas na- 
ves espaciais porque a ação dessa força, exercida pela pres- 
são de radiação solar sobre a nave, apesar de frágil, perdura 
durante muito tempo — as naves ficam anos em órbita ex- 
postas à pressão da radiação solar. 


a) Sendo | = 1,0 - 10º W/m? a intensidade da radiação que 
incide sobre o telhado, a pressão de radiação exercida so- 


bre ela é: 
po 33:105P 
=—>p = >p =3,3:10ºPa 
Dad C Praa 3,0 z 108 Praa 
b) Da definição de pressão, sendo S = 60 m?, temos: 
F 
Pros PFE Pra’ S>5F=33:10º:60= 


= F=20-10“N 


Polir significa livrar a superfície metálica de substâncias es- 
ranhas ao metal. Em outras palavras, em uma superfície po- 
ida os fótons têm mais facilidade de interagir com os elétrons 
da estrutura cristalina do metal, pois há menos obstáculos 
impurezas) se opondo a essa interação. 


Da mesma forma que uma superfície metálica é mais sensível 
a radiação de determinadas frequências, a clorofila presente 
nas folhas também é sensível a determinadas frequências da 
adiação incidente. A cor verde das folhas mostra que a fai- 
xa de frequência correspondente ao verde é a que a cloro- 
fila menos aproveita, por isso ela a reemite, e as folhas nos 
parecem verdes. Assim, pode-se concluir que as frequências 
mais eficientes para promover a fotossintese são as que se 
situam aquém e além das extremidades do espectro visível, 
do vermelho e do azul. São os fótons dessas frequências que 
êm a energia necessária para desencadear as reações bio- 
químicas da fotossíntese. Da mesma forma, apenas os fótons 
de determinadas frequências podem arrancar elétrons da 
estrutura cristalina de um metal. 


Da lei do efeito fotoelétrico, E = hf — t, sendo E. ef 
aa máx E M i Cmáx 
variáveis; h e 7, constante (o material não varia), concluímos 
que essa é uma função do primeiro grau. Logo, o gráfico tem 

a forma: 
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4 Cmáx 


T+ 


Tm 


O coeficiente linear, como está representado no gráfico, é a 
função trabalho, 7,, Negativo; o coeficiente angular é a cons- 


tante de Planck, h. 


9. a) Afrequência de corte é a que dá ao elétron uma energia 


igual à função trabalho, pois abaixo desse valor não há 
emissão. Nessas condições, o elétron abandona a su- 
perfície do material com energia cinética praticamente 
nula, logo: 

Ea hft-1,50=hh—-1>hh=T 
Sendor,=4/eV=47:16-10"]=7,5-10"Jafun- 
ção trabalho do cobre, temos: 


hf = T => 6610[,=7,5:10 "> f) = 11: 10° Hz (dois 
algarismos significativos) 


b) A frequência da radiação é f = 2f, Logo: 


f=2:11:105>f= 2,2- 105 Hz 


DaexpressãoE | =hf-—r, temos: 
cmax M' 


E =6,6:10:22-:108 - 75:10 "=> 


Cmáx 


= E  =7,0-10"º](dois algarismos significativos) 


Cmáx 


II. Atividades práticas 


1. Ondas eletromagnéticas caseiras 


Essa é provavelmente a atividade mais simples de todo 
o curso de Física. É mais ou menos isso que Hertz fez quan- 
do gerou suas primeiras ondas eletromagnéticas. E foram 
as faíscas — como as pequenas faíscas que aparecem na 


rasp 


agem da pilha com o fio — que fizeram Hertz descobrir 


o efeito fotoelétrico. Como se vê, a simplicidade aqui é inver- 


sam 


2. Radiômetro de Crookes 


dee 


nfe 


po 
pela 
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ente proporcional à importância da atividade. 


Esse é um dispositivo simples; não é caro, mas é difícil 


ncontrar. É possível comprá-lo pela internet ou even- 


tualmente em lojas que vendem bugigangas importadas. 


izmente, é praticamente impossível construí-lo arte- 


Sanalmente, pois a força exercida pela diferença de pressão 
é muito pequena. Como comentamos no texto 
efere diretamente ao conteúdo do capítulo, mas a sua apre- 
tação é válida pela discussão que possibilita. Apesar de 
ter sido construído para evidenciar a pressão de radiação, 
O seu funcionamento se deve a causas termodinâmicas, 
isso o sentido do seu movimento é inverso ao previsto 


ele não se 


pressão de radiação. 
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3. Efeito fotoelétrico 

A dificuldade maior é encontrar a lâmpada ultravioleta. Em 
geral, ela só é encontrada em lojas de iluminação de grande 
porte. Trata-se de uma lâmpada fluorescente de vidro trans- 
parente; existem lâmpadas de diferentes tamanhos, algumas 
muito caras, mas a que indicamos é acessível e eficiente. A 
limpeza da superfície onde a luz incide é crítica, por isso deve 
ser bem-feita e refeita sempre que a experiência é apresen- 
tada. Do ponto de vista didático, essa demonstração é mais 
convincente que a experiência clássica descrita no texto — a 
simultaneidade do abaixamento da fitinha do eletroscópio 
com a iluminação provocada pela lâmpada, e só por essa lâm- 
pada, é eloquente e a relação causa-efeito indiscutível, 


IV. Leituras complementares 

As equações de Maxwellestão para o Eletromagnetis- 
mo assim como as leis de Newton estão para a Mecânica. 
É importante que os alunos conheçam essa relação e a 
importância dessas equações para a Física. Nesse sentido, 
pode ser bastante proveitosa para eles a leitura do texto As 
equações de Maxwell, que destaca as leis que ele selecio- 
nou e representou na forma de equações. 

Durante o estudo da energia e quantidade de movimen- 
to de ondas eletromagnéticas, apresentamos o conceito 
de pressão de radiação e sua aplicação tecnológica em 
naves espaciais que navegam impulsionadas pela pressão 
de radiação solar. Esse é um bom momento para apresen- 
tar aos alunos a leitura O radiômetro de Crookes e a nave- 
gação solar, que explica o funcionamento desse dispositi- 
vo construído para evidenciar a pressão de radiação. 


As equações de Maxwell 


Maxwell selecionou, entre todas as relações conhe- 
cidas do Eletromagnetismo até aquela época, um con- 
junto de quatro leis. 

Como as equações que Maxwell criou para repre- 
sentar as quatro leis utilizam conceitos de matemáti- 
ca avançada, não vamos apresentá-las na forma sim- 
bólica, apenas descrevê-las. 

l. Lei de Gauss para o campo elétrico 

O fluxo do campo elétrico através de uma superfície 
fechada no vácuo é igual à soma das cargas internas à 
superfície dividida pela permissividade elétrica do vácuo. 
(Essa lei é apresentada de forma simplificada no texto A 
lei de Gauss e o campo gerado por uma placa condutora car- 
regada infinita, capítulo 2, na página 359 deste Manual.) 
Il. Lei de Gauss para o campo magnético 

O fluxo do campo magnético através de uma super- 
fície fechada é nulo, pois, como vimos no capítulo 10, 
as linhas de campo magnético não têm origem nem fim. 
lll. Lei de Ampére generalizada 

Uma corrente elétrica de intensidade i e/ou a varia- 
ção com o tempo do fluxo do campo elétrico através de 


uma linha fechada é diretamente proporcional ao flu- 
xo do campo magnético através de uma superfície limi- 
tada por essa linha. Em outras palavras, um campo mag- 
nético pode ser criado tanto por uma corrente elétrica 
como pela variação do fluxo de um campo elétrico. 
IV. Lei de Faraday 

A variação do fluxo do campo magnético gera um 
campo elétrico ou uma força eletromotriz induzida. É 
a lei de Faraday, com o sinal negativo da lei de Lenz, 
que vimos de forma simplificada no capítulo 10. 


O radiômetro de Crookes e a 
navegação solar 


Pode-se dizer que a história da navegação solar 
começou com Maxwell, que demonstrou teoricamen- 
te que a luz, como qualquer radiação eletromagnética, 
exerce uma pressão de radiação na superfície dos cor- 
pos sobre os quais incide. Curiosamente, assim como 
as primeiras tentativas de navegação solar, a primeira 
comprovação da existência dessa pressão de radiação, 
apresentada em 1873 — o movimento das pás do radiô- 
metro construído por William Crookes —, inicialmen- 
te avalizada e comemorada por Maxwell, também não 
foi, no começo, bem-sucedida. Veja a foto abaixo. 


Getty Images 


v 
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O radiômetro de Crookes é uma espécie de cata-vento de 
quatro aletas com faces preta e branca que giram quando 
iluminadas pela luz do Sol ou de lâmpadas incandescen- 
tes. A pressão de radiação deveria fazer as aletas virarem, 
afastando-se das faces brancas, mas elas giram no senti- 
do oposto ao previsto pela teoria da pressão de radiação. 


O físico inglês Osborne Reynolds (1842-1912) mostrou 
que essa comprovação era falsa — o movimento das pás 
do radiômetro não se devia à pressão da luz, mas se ori- 
ginava da diferença de temperatura atingida pelo gás rare- 
feito nos lados opostos dessas faces por causa da maior 
absorção de radiação pela face preta em relação à face 
branca. Esse equívoco logo foi reconhecido pelo próprio 
Maxwell, que apresentou uma análise detalhada desse 
dispositivo no artigo “On Stresses in Rarefied Gases Ari- 
sing from Inequalities of Temperature” (“Sobre forças em 
gases rarefeitos originadas de diferenças de temperatu- 
ta”), publicado na revista inglesa Philosophical Transac- 
tions, em 1879, pouco antes da sua morte — Maxwell fale- 
ceu sem ver a comprovação de sua teoria. 

De forma simplificada, as explicações de Reynolds 
e Maxwell para o movimento das pás do radiômetro 
podem ser dadas do seguinte modo: as moléculas do 


gás do lado da face preta de cada pá, por terem maior 
temperatura, têm também, em média, maior veloci- 
dade que as moléculas do lado da face branca. Logo, 
as colisões dessas moléculas com as pás serão mais 
intensas do lado preto do que do lado branco, o que 
poderia originar uma força resultante no sentido do 
afastamento da face preta. Mas, ao contrário do que se 
costuma afirmar, isso não é suficiente para explicar o 
movimento das pás, pois a maior parte das moléculas 
incide no interior da face das pás em que é rebatida e 
se choca com as próprias moléculas incidentes, o que 
acaba por equilibrar as forças exercidas pelas colisões 
das moléculas dos dois lados. No entanto, esse equi- 
líbrio não ocorre com as moléculas que atingem a bor- 
da das pás, pois nesse caso as moléculas rebatidas não 
voltam na mesma direção das incidentes. Essa é, então, 
a causa efetiva do movimento das pás: a diferença entre 
as forças tangenciais resultantes das colisões das molé- 
culas sobre as bordas de ambos os lados das pás. 
Apesar dessas dificuldades, a pressão de radiação 
acabou por ser efetivamente detectada e medida em 1901 
pelo físico russo Pyotr Ledebev (1866-1912). Comprovada 
a sua existência, a engenhosidade humana logo come- 
çou a cogitar suas possíveis aplicações tecnológicas. A 
principal aplicação era óbvia. Se a luz exerce pressão ao 
incidir numa superfície, ela pode, à semelhança do ven- 
to, ser utilizada como propulsora de veículos a vela — a 
navegação espacial movida a luz solar passou a ser, des- 
de então, uma hipótese ou talvez um sonho realizável. 


Questões do Enem e de vestibulares 


Teste 


1 


Problemas 


2. 


A corrente elétrica oscilante que aparece na bobina e é 


transmitida ao amplificador só é produzida, por indução e 
tromagnética, quando há variação do fluxo magnético q 


e- 
ue 


atravessa a bobina. Essa variação é gerada pela oscilação 
das cordas de aço que por estarem magnetizadas, devido à 


presença do ímã permanente, geram ao seu redor um cam 


po 


magnético variável. As cordas de náilon, entretanto, não são 


magnetizáveis, e, portanto não podem induzir corrente e 
trica na bobina para fazer o amplificador funcionar. 
Resposta: alternativa c. 


é- 


Das leis de Faraday e Lenz, sabemos que o movimento re- 
lativo entre o imã e o anel metálico produz corrente elétrica 


induzida no anel, que gera um campo magnético induzi 


do 


contrário à variação do fluxo magnético que causa repulsão. 


c 
a) Da expressão f = E c=3-108m/seA = 6,0 107 


determinamos a frequência da radiação: 
3-108 
f 


as 7 f7 30: 10*Hz 


m, 


Da expressão E = hf, com f = 5,0 10Hz e h = 6,0 -1074 Js, 
obtemos a energjia de um fóton dessa faixa de frequência: 


E = 6,0 : 1074 - 5,0 - 10“ > E = 3,0 - 107°] 
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b) A energia total irradiada E, pode ser determina- 
da pela soma das energias de cada fóton, ou seja, 
E, = nE, em que n é o número de fótons incidentes e 
E=3,0-10" J é a energia de cada fóton. Assim, em um 
intervalo At = 1s, temos n = 6,0 - 10% fótons e obtemos: 


E, = 6,0: 10°- 3,0 107? > E =18) 
T 

Da definição de potência P = E (volume 1, capítulo 14) 

e lembrando que o trabalho é a medida da energia, po- 

demos determinar a potência total irradiada pela razão 


entre essa energia (E) e o intervalo de tempo em que ela 
atua. Temos, então: 


8 
p. >P 7 > P=1,8 W 


At 
Da unidade de intensidade de radiação (1), W/m?, pode- 
mos concluir que ela pode ser expressa pela razão entre 
essa potência e a área em que ela incide normalmente. 
Então, podemos escrever: 

P 1,8 
I >] ->= 1,8 104 W/m? ou I= 18 kW/m? 

S 1074 
A intensidade da radiação do laser é, portanto, igual a 
18 kW/m, 18 vezes maior que a intensidade da radiação 
solar, que é de 1,0 kW/m°. Logo, ela é muito mais perigo- 
sa que a radiação solar e não deve ser apontada direta- 
mente para os olhos de uma pessoa. 


4. a) Daexpressão v = Af, determinamos a frequência para a 
radiação eletromagnética, em que v = ce 
A=300-10ºm=3,00-10m: 
c= Af> 3-108 = 3,00 -107 : f= f= 1: 10” Hz 

b) Daexpressão E = hf, com h = 4 -1075 eVs e f = 1-105 Hz, 
obtemos a energia do fóton: 
E=4-1075.-1:-105"E=4eV 

c) Da expressão E = E — W, como W (sódio) = 2,3 eV e 
E = 4 eV, obtemos a energia cinética máxima do elétron 
que escapa da placa de sódio: 

E=4-23>5E =17eV 

d) A mínima frequência f, abaixo da qual não ocorre efei- 
to fotoelétrico é aquela cujo fóton tem energia igual à 
função trabalho do metal, ou seja, em que E = W. Como 
E = hf, então: 
hf = W> 4-1075- f = 2,3 > f, = 58-10! Hz (dois 
algarismos significativos) 


Conexões 


As usinas hidrelétricas e a produção de energia 
no Brasil 


Essa é uma excelente oportunidade de realizar uma ativi- 
dade interdisciplinar entre Física e Geografia. A descober- 
ta da indução eletromagnética possibilitou a geração de ener- 
gia elétrica em grande quantidade a partir da energia 
mecânica, não só por meio de usinas hidrelétricas, mas tam- 
bém, posteriormente, por meio de outras fontes (energia ter- 
moelétrica, das marés, das ondas, eólica, nuclear, etc). As usi- 
nas hidrelétricas, em especial, foram escolhidas como assunto 
da seção pelo fato de que não caberia explicar todas essas for- 
mas de geração de energia elétrica; seria até desnecessário 
visto que o princípio de funcionamento é quase o mesmo pa 


fed) 
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todas (apesar de ser enriquecedor). Além disso, a maior par- 
te da energia produzida no Brasil origina-se de usinas hidre- 
létricas, portanto é extremamente importante destacar como 
elas funcionam e sua importância para a indústria e para o 
consumo em geral. 

Esse é mais um caso em que testemunhamos os impac- 
tos sociais da ciência, pois a indução eletromagnética e a dis- 
tribuição de energia elétrica por meio da corrente alternada 
foram descobertas que transformaram radicalmente o espa- 
ço geográfico. Além disso, nos dias atuais, com todos os 
debates a respeito de sustentabilidade, é extremamente 
importante levar em conta os impactos ambientais que a 
exploração de determinadas fontes de energia pode acar- 
etar. Em todos esses sentidos, a Geografia (e até mesmo a 
Biologia, no tocante aos aspectos ecológicos) torna-se aqui 
uma parceira da Física que auxilia a contextualizar o estudo 
da indução eletromagnética, contribuindo para uma visão 
mais ampla e mais crítica do mundo em que vivemos. 


Ampliando o conhecimento 


1. Sendo a vazão média de cada turbina 750 mê/s e a densida- 
de da água 1,0 - 10º kg/m3, a massa de água disponível por 
segundo, em queda das cataratas, em média, é: 


Z =750-1,0- w2 = 7,5:10ºkg/s D 
Como a água está armazenada em repouso em um grande 
eservatório, a energia cinética da água no alto da cachoeira 
(Eco) é praticamente nula, sobretudo nesse caso, em que a al- 
tura de queda é h = 200 m (196 m escritos com dois algaris- 
mos significativos). Logo, a energia mecânica inicial da água 
é a sua energia potencial gravitacional inicial (Esg): Assim, 
podemos avaliar a potência máxima que pode ser obtida por 
cada turbina por meio dessa energia potencial gravitacional 
inicial. Mas, considerando desprezíveis as perdas durante a 
queda, pode-se supor que essa energia potencial gravita- 
cional seja igual à energia cinética final da água (E9 no ponto 
mais baixo da queda, ou seja: E = Epo 

Lembrando que a potência (P) é, por definição, a razão do 
trabalho de uma força sobre o tempo e que esse trabalho é a 
variação da energia cinética, podemos escrever: 


T E mgh m hO 
at 9 


Pgo 
At At At 

Adotando g = 10 m/s”, de (D e Q, temos: 

P=7,5:10º:10:200=>P=1,5:10ºW 


2. No caso da resolução anterior, pode-se concluir que os fatores 
determinantes são a vazão (massa de água por segundo) e a 
altura de queda. Mas nessa resolução consideramos a energia 
cinética inicial desprezível em relação à altura de queda, o que 
nem sempre pode ou deve ser feito. Nas usinas mais modernas, 
para evitar a construção dos grandes reservatórios, que man- 
têm a água inicialmente em repouso, aproveitam-se também as 
corredeiras e, nesse caso, a energia cinética da água; portanto, a 
sua velocidade também deve ser considerada. 


3. O objetivo dessas perguntas é trabalhar a interdisciplinaridade 
com Geografia levando o aluno a pesquisar o conceito de desen- 
volvimento sustentável e os impactos ambientais decorrentes 


da construção e do funcionamento de uma usina hidrelétrica. Capítulo 10: Indução eletromagnética 
Na sociedade atual, é importante que o aluno construa uma 
consciência crítica com relação à necessidade e à possibilidad 


Em todo o capítulo, há uma ideia básica, unificadora. A 
ts REA N eletricidade pode ser gerada a partir do movimento. Em 
de desenvolvimento econômico aliado à preservação ambien- j nas ; f 
tal. Além disso, é importante destacar que, ao contrário do que outras palavras, a energia elétrica pode ser obtida a partir 
o senso comum poderia levar o aluno a pensar, o fato de ser | da energia mecânica. Essa ideia recoloca a questão da con- 
uma fonte renovável não implica que as usinas hidrelétricas não servação da energia, um tema sempre interdisciplinar. 
agridam o meio ambiente. Se não houver cuidado técnico, sua Podemos destacar, em relação a alguns desses aspectos 
construção pode afetar drasticamente a fauna e flora locais por que aparecem no capítulo: 
conta da inundação. Há casos históricos conhecidos, como o d 


D 


j 3 m Ahistória da descoberta da indução eletromagnética por 
usina de Tucuruí (em Tocantins), cuja turbina tem sido trocada , 

periodicamente por conta da água ácida do reservatório (a área Faraday, na Inglaterra, e por Henry, nos Estados Unidos, 
inundada não foi desmatada, e a decomposição dos animais e quase ao mesmo tempo, apresentada na leitura comple- 
plantas aumentou a acidez da água, corroendo a turbina). Há mentar A descoberta da indução eletromagnética, na pági- 
ainda os impactos socioambientais, que afetam não só o meio na 421 deste Manual, e a máquina do francês Pixii, descri- 
ambiente, mas também as populações que vivem nas áreas de ta no tópico 6, A era da eletricidade e suas primeiras 
construção das usinas. aplicações, na página 196. Essas leituras mostram a per- 
cepção da época sobre a importância dessa descoberta 
Outras sugestões de atividades pararesolver o problema da geração de energia. Estas são 

interdisciplinares e de as ideias para um trabalho interdisciplinar com História: 
contextualização = Por que naquela época, início do século XIX, esse 


P ns A problema era tão grande? 
Capítulos 8 e 9: Campo magnético e corrente elétrica TS 
= Dequefontes de energia dispúnhamos e por que se 

esperava tanto da eletricidade? 
= Ahistória de Lenz, naturalista báltico-alemão, mos- 
tra três aspectos que podem ser trabalhados com 


História e Geografia: 


= AHistóriapode proporcionar atividades interdisciplina- 
res com a Física na introdução do estudo do campo 
magnético. Assim como os elétricos, os fenômenos 
magnéticos são conhecidos há séculos e fazem parte 
da história de muitas civilizações. Neste caso, é certo 


e O primeiro reforça a ideia da importância do fenô- 


que os chineses tiveram a primazia e, durante séculos, - 
a superioridade tecnológica. Mas há registros de outros Ens pa 
povos ou civilizações, até mesmo algumas da América e O segundo mostra que a globalização não é um 
pré-colombiana, que fizeram descobertas em relação fenômeno tão recente assim; 
ao magnetismo. Uma pesquisa a respeito é sempre uma e o terceiro mostra que, na época, a interdisciplina- 
atividade interdisciplinar interessante. ridade era também algo corriqueiro. Lenz era um 
= Adiscussão da localização dos polos magnéticos e geo- cientista interdisciplinar. 
gráficos na página 151 já é interdisciplinar por nature- | = O tópico 6 citado acima, A era da eletricidade e suas pri- 
za, pois coloca em questão dois pontos de vista dife- meiras aplicações, na página 196, pode complementar 
rentes, o da Física e o da Geografia. Certamente, essa é o trabalho sugerido sobre a expectativa que havia em 
uma ocasião propícia para uma abordagem simultânea relação a eletricidade para a solução do problema da 
do tema. Essa discussão ainda continua na página 154, energia nas últimas décadas do século XIX, quando a 
A Geografia aqui é parceira no mapeamento das linhas eletricidade, embora uma realidade, ainda não se con- 
de declinação magnética. solidara. Nesse texto, há uma crítica aos cientistas da 
= O quadro A descoberta de Oersted, na página 167, trata época que pode ser transposta para os dias de hoje: eles 
principalmente de um falso relato sobre a casualidade da davam prioridade às suas pesquisas e deixavam as apli- 
descoberta dainteração entre a corrente elétricae o cam- cações tecnológicas nas mãos de oportunistas. Um 
po magnético, criado provavelmente na segunda metade panorama dessa época e uma discussão do papel do 
do século XIX e que só foi revisto ou desmentido muito cientista em relação à sua comunidade são temas sem- 
ecentemente. A permanência dessa versão falsa duran- pre atuais e interdisciplinares. 
te todo esse tempo, apesar de os documentos que a rela- = Aquestão dos inventos, inventores e patentes volta a apa- 
tam sempre terem estado à disposição de quem quises- ecer no que diz respeito ao telégrafo e ao telefone, no 
se saber como essa descoberta de fato ocorreu, pode mesmo tópico acima. De novo, é muito importante que se 
oferecer ao professor de História uma valiosa oportunida- discuta esse assunto. Agora, pode-se focalizar com mais 
de para discutir com seus alunos a necessidade de estar ênfase o tema das patentes, que aparece também na Quí- 
alerta para muitos outros possíveis mitos históricos dados mica e na Biologia. E, nesta última, de forma muito polêmi- 
como fatos, sobretudo nos dias de hoje, em que as mais ca, que interessa muito a nós brasileiros, que vivemos num 
variadas informações podem ser divulgadas pela internet. país de enorme biodiversidade. As propostas de ativida- 
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os justificados temores sobre o uso dessa tecno 
firmaram. Este é 
feito pelo p 


novas tecnologias. Estud 
damentada, sem preconceitos, são e serão sempre bons 


ista e excên 


es aqui são inú 


co 5, O transformador, sugere importan 
tualização. Questões simples, como 
utilizar um 
casa, ou se o transformador gera 
ro aluno a 
étrica de sua casa é alte 


íve 
em 
eva 


ende sobre e 


o Ensino Méd 


que 
ue 


culação entre 
coloca, de um 
:os transf 
aexistee 


se 


trouxera 


aqu 
to a poss 
res de alta-te 


er uma 


entar Os tran 


a 
a 


a ocasionar a sua 


mente 
possibi 


também 
rofessor — é preciso ponde 
antes de nos posicionar 


meras etodas ce 


transformado 


descobrir ou e 
nada 


que de fato ele 


V 


es são útei 
na distri 


justificávei 


m S 


lidade real, a dist 


re essa 


e ausen 


MANU 


ainda é e deve conti 
Edison perdeu porque 
ção de energia elétrica por corrente cont 
proposta, € 


o e informação b 


O texto Corrente contínua x corrente alternada com- 
plementa o anterior, mas é ilustrado por uma polêmica 
real. Como comentamos no texto, nas inúmeras font 
polêmica, a simpatia p 
é unânime — ele é sempre visto como um cienti 
trico, enquanto Ed 
etratado como um vilão sem escrúpulos. 
a e Westinghouse, o empresário pa 


a quem tra 


te dos relatos dessa his 
n porque a tecnologia por e 
hor, tanto que 
usada por muito tempo. 
bui 


es propost 
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letricidade não se ap 
ca de sua casa. Não é fácil ensinar cor- 
io, mas é muito fácil fazer 


duas con- 


generali- 
de distri- 
uitos temiam a possi 
emtivesse algum 
ibilidade de const 
nsão, que seri 
haveria algum controle. 


um alerta que deve ser 
ração e reflexão 
mos a favor ou contra ai 


ison quase 


nuar 


tamen- 


to motivadoras, sobretudo para os adolescentes. 


te ativi- 


em um 
ntender 
„E quea 
ica 


s estão 


ganados e não se 
a escola é inútil. 

sformadores na distri- 
ina 424 deste 
ividades de contex 
corrente alternada 
do, a feliz associ 
ormado 
viabilizou 
gia elétrica em todo mundo porque os tra 
o lado, de início, essas 


anual, é 
tua- 
eos 
ação de 


dúvidas 


bilid 


am armas 


alternada prevaleceu, e 


ntrodu- 
emfun 


or Tesla 


balhava 
tória, 
aerade 
aser 
a distri- 


ínua por ele 
mbora mais segura, era inviávelem 


vista da 


Capítulo 1 


n 


la 


ci 


Oco 


fenôme 


1:Das 


Esse capítulo a 


ifes 


viço de 


ondas 


p 
no exclu 


cias extraordinárias pa 


ser oten 
néticas 


ta pode 
com His 


Há pesq 


emorga 


O 


temin 


natural, 
tados" 


á out 


adiação 


jonado 


ta, que p 


ser refeit 


O estudo da fotossí 
a qualidade de exi 


tema para uma a 
interesse pa 
bronzeamento, como a fotossíntese, está rela- 
à Física moderna, pois só 
determinada frequênc 
final d 
interessante a 


co dadua 


ir aos alu 
tes, de ca 
plo. Será 
figurasea 


possibilitaram 


nea entre indivíduos e 


ser estudado 


uisas interess 


interferências biológicas das ondas eletromagné 


nismos vivos. 


terdisciplinaridade imediata com Química 
o fenômeno da fotossíntese. Esta é um 
em que os fótons da frequência do verde 
pelas plantas, enquanto os demais são absorvidos. 
ntese, além de se 
conhecimento da 


gi 


os fenômenos 
dos com a 


uze, p 


Ita energia 


tivi 


[a] 


a 


à Biologia e 


ode aj 


a com dados at 
busca ou 


nos a 


tasse a 
mente con 


muitas ocasiões, ou 
hantes. É importante e desejável queisso 
é mais importante que suas opiniões e 
to sejam conscien 


esenta 
sivamente físico, mas de consequên- 


tória, Geografia e Língua Portuguesa. 


incipalmen 
‚o que distingue a Fisi 
problemas causados pela radiação ultravioleta, em vir- 
dos fótons dessa radiação, são um 
dade interdisciplinar com Bi 


o tópico 5, A dualidade onda-partícula, 
tividade de contextualização a se 
udar na compreensão do caráter estatísti- 
idade onda-partiícu 


escente demanda pela energia elétrica. É pouco pro- 
vável que se possa sabe 
época e quem 


o que de fato ocorreu naque- 


ealmente foi o vilão, se é que houve 
um só. Essa é, a nosso ver, a razão de indicarmos essa 
leitura nesta seção. Assim como 
quem se man 
logia, provave 
entistasa se 
de opinar em 
panhas seme 
ra; contudo, 
o seu engajamen 


naquela época houve 
favor de uma ou outra tecno- 
fiando na palavra de técnicos e 
um ou outro, nossos alunos terão 
engajar-se em ca 


m- 


Les, 


eletromagnéticas aos fótons 


as ondas eletromagnéticas, um 


a anossa civilização. E esse pode 


na da interdisciplinaridade. As ondas eletromag- 


a comunicação quase instantá- 
povos. O impacto dessa conquis- 
em atividades interdisciplinares 


antes que procuram saber se há 
ticas 
Essas pesquisas podem ser tema 


de atividades interdisciplinares que certamente inte- 
essarão aos adolescentes, 

tópico 4, A natureza corpuscular das ondas eletromag- 
néticas, que introduz a Física moderna 


em nosso curso, 
e Biologia: 
efeito fotoelétrico 
são “rejei- 


interdisciplinar, tem 
Física moderna. 


químicos e biológicos relaciona- 
te, com a frequência da 
moderna da clássica. Os 


ca 
ologia de 
os adolescentes. O próprio fenô- 


fótons de 


ia bronzeiam a pele. 


há uma 
propos- 


a. Afigura da página 217 pode 


cole 


mpeonatos de futebol de sua região, po 


uma forma d 


e co 


validade do procedi 


ualizados. O professor pode suge- 


ta de informações semelhan- 
exem- 
mprovar a semelhança das 


mento estatístico nesse caso. 


Nesta unidade apresentamos em três capítulos os dois 
pilares da revolução conceitual da Física ocorrida no início 
do século passado. No primeiro deles, objeto do capítulo 12, 
Relatividade, apresentamos as ideias principais e acessi- 
veis aos nossos alunos das teorias da relatividade restrita 


e geral; 
se inicia 


nos dois últimos, a mecânica ou Física quântica, que 
no capítulo 13, Origens da Física quântica, em que 


apresentamos um histórico dessa nova Física, com a abor- 


dagem 
pleta no capít 


gem, histórico-teórica, que, além de ser a possível do 
ponto de vista cognitivo, é certamente a mais motivadora, 
evolução tecnológica trazida por essa nova com- 
preensão da natu 


dada a 


teórica possível ao aluno do Ensino Médio: e se com- 


ulo 14, A nova Física, com a mesma aborda- 


eza. Quanto à Matriz de Referência do 


Enem, nessa unidade foram contemplados: 


1. Eixos cogn 


itivos: DL, CF, SP e CA; 


2. Competência de área 1: H3, H2; 


Competência de área 2: H5, H6; 


Competência de área 5:H17; 


Competência de área 6: H21. 


Capítulo 12 — Relatividade 


I. Comentários e sugestões 
Neste capítulo apresentamos uma síntese da teoria da 


relatividade. 
tividade rest 


ia — a relação 


cado na revis 


teoria da relat 
É uma ten 
no Médio um 
Como no capí 
mostornaraa 
para O 


to de uma palestra proferida por Einstein 
de Kyoto, no Japão, no dia 14 de dezembro de 1922, publi- 
ta Physics Today de agosto de 1982 com o 
título How | Created the Theory of Relativity (Como criei a 


Procuramos dar ênfase maior à teoria da rela- 
ita, mais simples e acessível; quanto à teoria 
da relatividade geral apresentamos uma 
dutória do aspecto que julgamos mais relevante dessa teo- 


abordagem intro- 


baseadano tex- 
na Universidade 


entre inércia e gravitação — 


ividade). 


tativa de transpor didaticamente para o Ensi- 


as das teorias básicas da Física moderna. 
tulo anterior e nos que se seguem, procura- 
bordagem acessível, tanto para o aluno como 


professor que se disponha, como nós, a enfrentar o 


desafio de int 
Embora a 
intrigantes, as 
em conceitos 
menos 
alunos deverá 


tasiosas que, c 


oduzir essa teoria em seu curso de Física. 

teoria da relatividade tenha ideias novas e 
ideias iniciais que a introduzem se assentam 
da cinemática. Por isso, acreditamos que, ao 


no início de seu estudo, tanto o professor como seus 


o se sentir razoavelmente à vontade. 


Também aqui procuramos desmitificar algumas ideias fan- 


omo no caso da dualidade onda-partícula, sur- 


gem da má 


e semp 


a facilidade 
segundo no 
tenha 
dos profess 
ções poster 


n 
algumas ide 
d 
d 


e é bom 
ideias da relatividade: o difícil é aceitá-las. 
Como em todo resumo, fomos obrigados 


compreensão da teoria. Como já dissemos — 
elembrar —, não é difícil entender as novas 


a selecionar 
ias omitindo outras. O critério para a escolha foi 
de compreensão e a relevância dos conceitos 
ssa opinião. É possível que nossa síntese não 


sido a melhor. Nesse caso, contamos com a crítica 


ores para corrigir as possíveis falhas em edi- 


iores. 


A seguir são feitas observações sobre alguns pontos 
dessa síntese. 


1. O tapete 


mágico 


Os paradoxos descritos no início do capítulo mostram 


uma caracte 


tacada. Nem sempre são contradições expe 


rística da Física poucas vezes percebida ou des- 
imentais que 


dão origem a novas teorias. Inconsistências teóricas, como 


ahistória do 


tapete mágico ou do espelho de Einstein, tam- 


bém provocam inconformismos que levam muitos físicos a 


rever princíp 


2. A históri 

A histó 
dução do ca 
cação ao lei 


dos físicos que participaram da extrao 


conceitual d 
meiras déca 


ios eleis e a buscar novas formulações teóricas. 


a de Einstein 


ia de Einstein foi incorporada ao texto de intro- 


pítulo em dois subitens. Trata-se de uma indi- 
tor de que, deste capítulo em diante, a história 
dinária revolução 
a Física, ocorrida do final do século XIX às pri- 
das do século XX, ganha um destaque espe- 


cial. Desse modo, acreditamos que o texto torna-se mais 


acessível e 
para o profe 


motivador, não só para o aluno, mas também 
ssor, o que pode ser um estímulo a mais para 


que ambos se disponham a enfrentar o ineditismo e a com- 
plexidade dessas novas teorias. 


3. A relatividade e o movimento ondulatório 


Essas ideias não são novas. Elas já foram discutidas no 
volume 2, no estudo das fontes sonoras em movimento e 


seus efeitos. A importância 
mento ondulatório, nesse caso, foi a 


acterística do movi- 
possibilidade que ele 


dessa ca 


ofereceu a Michelson de realizar seu experimento de medi- 


da da 


velocidade da Te 
cias dramáticas para a Física da época. 


ra através do éter, de consequên- 


Um comentário sobre 


esta argumentação de Michelson seria bem interessante 


para mostra 


origem a esse experimento. 
Para justificar a viabi 
ir financiamento pa 


segu 
argumento 
tarem 
cia ida e vol 


uma corrida em 


ra surpreendente simplicidade da ideia que deu 


lidade do seu experimento e con- 
a realizá-lo, Michelson usou como 
de dois nadadores que, ao dispu- 
um rio, percorrem a mesma distân- 
ta, mas um na direção da correnteza e outro 


o exemplo 


na direção perpendicular a ela. Dizia ele que, nesse caso, 


um 


nadador está ''se esforçando para nadar contra a cor- 
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rente e voltar, enquanto o outro, embora nadando am 


Es= 


ma distância, somente cruza uma margem a outra e vol- 
ta. O segundo nadador sempre sairá vencedor, caso haja 


corrente no rio”t, 


4. O enigma do éter 


O éter sempre foi uma hipótese complicada, um meio 
com propriedades tão fantásticas que os físicos só aceita- 


vam por falta de alternativa. Como explicar a propaga 
de ondas eletromagnéticas sem um meio onde elas pud 
sem se propagar? 


ção 
es- 


Hoje é fácil dizer que essas ondas não precisam de meio 


para se propagar — é uma característica das ondas ele 


tro- 


magnéticas, mas só foi possível caracterizá-las assim por- 


que se postulou a existência de ondas de outra natureza, 


que 


se propagam por meio de “partículas de energia": os fótons. 


É importante ainda destacar que a experiência de 


Michelson não teve o objetivo de mostrar que o éter não 
existia. Seu objetivo foi medir a velocidade da Terra através 


do éter — 


ichelson não tinha nenhuma dúvida da exis- 


tência do éter, caso contrário nem faria essa experiência. 
Mas é válido justificar a inexistência do éter por meio do 
resultado dessa experiência, pois essa é a única justificativa 
teórica possível para o seu reiterado fracasso. Tudo na expe- 
riência estava correto e adequado: procedimento, metodolo- 


gia e equipamentos. Por isso, a impossibilidade de determ 


inar 


a velocidade da Terra através do éter só admite duas explica- 
ções: ou a Terra está em repouso no éter, ou o éter não exis- 
te. Como há inúmeras comprovações do movimento da Terra 
pelo espaço só restou a convicção de que o éter não existe. 


5. Inércia e gravitação 


Começamos a nossa apresentação da teoria da relati- 


vidade gera 


por esse item porque foi esse o modo como 


Einstein costumava apresentá-la, a partir do que ele cha- 
ma “a ideia mais feliz da minha vida", Além de feliz, é uma 
ideia extremamente simples, que, temos certeza, muitos 
alunos vão gostar de discutir e provavelmente interessar- 


-se em conhecê-la um pouco mais, 


Quanto ao professor, chamamos a atenção para o pará- 
grafo final do tópico Princípio da equivalência e para o boxe A 
escolha de uma interpretação conceitual. Eles acrescentam 
um novo dado à discussão sobre a realidade das forças inér- 
cias, como a força centrífuga, que em síntese nos obriga a uma 
escolha: ou aceitamos a força centrífuga — força inércial — 
como força real porque assim consideramos o peso — força 
gravitacional —, ou consideramos essa força fictícia, mas nes- 
se caso por coerência devemos considerar o peso de um cor- 
po também uma força fictícia, pois ambas são forças de mes- 


ma natureza. 


1 Johnson, G. Os dez experimentos mais belos da ciência. São Paulo; 


Larrousse, 2008. p. 130. 
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II. Exercícios 


1 


Pode ser, mas é impossível saber o que vocês fazem simul- 
taneamente e quando a simultaneidade ocorre. Para saber 
é necessário que você se comunique com essas pessoas 
e elas respondam. E essa comunicação não é instantânea. 
Logo, se você diz o que faz a alguém, até que esse alguém 
esponda, diga o que faz e essa resposta chegue a você, você 
já não está fazendo a mesma coisa. Nem essa pessoa. Você 
pode responder que, embora não possa saber, houve um 
momento em que ocorreu simultaneidade. Mas, se uma coi- 
sa existe e não pode ser detectada ou medida, essa coisa não 
tem significado físico. Por isso, fisicamente, a simultaneidade 
não existe, porque não é detectável. 


este caso, o intervalo de tempo próprio é At, = 0,60 s, me- 
dido por um observador no interior da nave e o intervalo de 
tempo medido por um observador na plataforma é At = 0,65 s. 


Aplicando a expressão At = 


0,60 


ER v=12-108m/s 
(3,0 102 


(dois algarismos significativos) 


o efeito Doppler sonoro, relacionado a ondas mecânicas, a 
requência do som varia porque as ondas têm comprimento de 
alterado em função do movimento da fonte, por causa do 
movimento do observador ou de ambos. Como a velocidade 
do som é constante, pois depende apenas do meio em que se 
propaga, sendo v = Af, se À varia, f deve variar também. 


o efeito Doppler para a luz, a velocidade também não varia, 
como vimos, mas a medida do tempo aumenta. Como a fre- 
uência é o número de oscilações ou, neste caso, de frentes de 
nda que atravessam uma região num dado intervalo de tempo, 
e a medida desse intervalo de tempo aumenta, a frequência 
etectada diminui. Por isso, esse fenômeno é conhecido como 
desvio para o vermelho", ou seja, para frequências menores. O 
efeito é o mesmo, mas as causas são diferentes. 


Ea E cs DR a] 


i 


a) Trata-se de um problema simples de cinemática. Veja a 
figura: 
8 i 200 m 


e >! 


v=1,8- 10º'm/s 
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plataforma 


' 200 m 1 
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No ponto de observação O, para a nave abandonar toda a 
plataforma, ela deve percorrer a distância € = 200 m, pois 
para ele o comprimento da nave é igual ao da plataforma. 
O tempo medido O é o tempo próprio (At,), porque é me- 
dido na mesma posição (a extremidade da plataforma por 
nde passam a dianteira e a traseira da nave), com um único 
onômetro. Sendo v = 1,8 - 10º m/s a velocidade da nave 
m relação à plataforma, da cinemática podemos fazer: 


At,=>200 =1,8:108- At, > At,=1,1:10"*s 


o Dn o 


=v: 


a comparação com o comprimento da plataforma, o ob- 
servador O, nela situado, mede o comprimento contraído 
da nave, é = 200 m, pois ele está fora dela. Para obter o 
comprimento de repouso da nave, basta calcular £, na 
expressão da contração dos comprimentos: 


dep h- Ż »200=£ N (18: 10°} 

Ttg EPET Boa T 
3,24 

=>20=€, 1-5 =200=€N1 = 036 = 


> €,=250m 


Para o alienígena O', é a plataforma que se move, no sentido 
oposto, com a mesma velocidade da nave. Veja a figura: 


plataforma 


Ele vê a plataforma, cujo comprimento de repouso é 
£, = 200 m, com o comprimento contraído (4). Aplicando 
a expressão da contração dos comprimentos em relação ao 
alienígena, podemos escrever: 


(1,8 + 108} 
(3,0 - 10º) 


2 
e-eh-L 


0 e 


=> ('=160m 


54" =200 [1 


O tempo medido pelo alienígena é o tempo impróprio 
(At), pois ele necessita de outro cronômetro ou de um 
ajudante para medir o intervalo de tempo entre a passa- 
gem da frente e da traseira da nave por O. Veja a figura: 


(4 


a 


plataforma 


câmera de vídeo 


plataforma 


Como o tempo é medido no interior da nave, a distân- 

cia percorrida é o comprimento de repouso da nave, 

€,= 250m. Lembrando novamente a cinemática, obtemos: 
250 

x at 

,8 + 108 


GV At SAt 5At'=14:10"*s 


De início, determinamos a velocidade do píon: 
v=0997/c>v=2,99:108m/s 


Em relação a um referencial fixado no píon, o tempo de vida 
médio é o tempo próprio, At, = 2,60 - 10° s, pois pode ser 
medido no próprio píon. Então, para esse referencial, ele per- 
que pode ser obtida dire- 
tamente pela expressão da cinemática Ax = v - At, Temos 


correria a distância contraída (4 


então: 
=v: At (= 2,99 +108- 2,60 : 108 > £ = 7,77 m 


Para um referencial fixado na Terra a distância percorrida é 
a distância própria, £,. Temos então: 


Ly L — 2.99- 10°% 
t=0/1-25=6] (800107 > 


= 777 = ¢,= V1 - 0993 = £, = 928m 


v ‚com v =1,8 -108 m/s: 
a: 
Cc 


a) Basta aplicar a expressão p = 


p= £0 10-18-10 
q 18-10 


4 Go-10% 


algarismos significativos) 


= p=014kg-:m/s (dois 


b) O módulo da quantidade de movimento dessa partícula, 
dado pela Física clássica (vamos chamá-lo de p,) é: 
Pe = Mmv > p, = 6,0 -10 ; 1,8 -108 > p, = 0,11 kgm/s 
(dois algarismos significativos) 


Se o módulo dessa quantidade de movimento for 90% do 
valor relativístico, o módulo da quantidade de movimen- 
to relativística, p, será: 


pe = 0,90p => 0,11 = 0,90p > p = 0,12 kg m/s 


Da expressão da quantidade de movimento relativística, 


temos: 
p=—™ s502= si = > 
lee e; 
>p= /1 (80-10 =092>=5v=12:10 m/s 


7. Sendo E = 300 kWh por mês, em 10 anos (120 meses), 


a energia consumida pela casa será: 
E=300:1220>E=3,6:10*kWh 

Lembrando que 1,0 kWh = 3,6 - 106 J, temos: 

E = 3,6 -104 - 3,6 -10° J= E = 1,3 -10"J 

Da expressão E = mc”, temos: 

13:10" = m(3,0-108)2>51,3-10"=m-9,0-10%=> 
= m=1,4:10-º kg (dois algarismos significativos) 
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8. Daexpressão da energia total relativistica, temos: 


ni 9,11 - 1073" - (3,00 - 103)? 
E=—"————— => -—————— 
Es - (0290-102 
C (3,00 - 108)? 
8,20 - 107" 
>E= => E= 32- 10-73j 


41- 0,934 


Sendo 1,00 eV = 1,60 : 107”? J, podemos escrever: 


3,2: 107” 
=> E = 2,00 10° eV = 2,00 MeV 


IV. Leitura complementar 
Nesta leitura optamos por complemen 


tar a biografia d 


Einstein, reapresentando informações já dadas no texto 
acrescentando novas que lá não seriam pertinentes. Tend 


em vista que esta coleção se destina pred 


tos de sua vida escolar, muitas vezes a 


presentados d 


ominantemente 
a adolescentes, achamos importante destacar aqui aspec- 


maneira leviana, sugerindo que Einstein teria sido um alun 


displicente e desinteressado, o que é abso 


1,60 : 107° 
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No esquema da figura, F, i F, e F, são forças de Einstein 


porque aparecem quando o vagão on 


de está a 


mesa 


tem movimento retilineo uniforme ou está em repouso e 
passa a ser acelerado na direção do movimento. Devido 


a inércia, todos os blocos apoiados sob 
rem a mesma aceleração, de mesmo módulo e di 


e a mesa adqui- 
eção 


da aceleração do trem, mas com sentido oposto. Como 


a aceleração é a mesma, da segunda lei 


de Newton con- 


clui-se que os módulos dessas forças são diretamente 
proporcionais às massas dos blocos. 


b) Essas forças têm a mesma natureza do peso, logo, por 
coerência, elas são tão reais ou fictícias como o peso. 


10. Resposta pessoal do aluno. 


II. Atividade prática 

A teoria da relatividade é, ainda, uma construção pre- 
dominantemente teórica. Como vimos, já há muitas com- 
provações experimentais de sua 


há — ou pelo m 
experimentais di 


enos não as co 
dáticas que per 


Curvatura do espaço-tempo 


Estaéumaa 
melha-se mais a 
Física. Só por da 
pois ajuda o alun 
muito malinterp 
outras palav 
dessa ativid 
dade com recurs 


creve, aqui tamb 


ras al 


Nada a ver com a 
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tividade muito d 


uma atividade 


r ao aluno essa 


o a entender u 
etada, principa 


deia mais 
ade é a possibilidade de de 
os geométricos, 
de um gráfico nada tem a ver co 
ém a representação geom 


s previsões 


de ma 
percepção 
ma ideia qu 
mente por 
importan 


‚mas ainda não 
nhecemos — atividades 
mitam abordar suas ideias. 


iferente das demais; asse- 
temática do que de 
, ela já é válida, 


e costuma ser 


sua abstração. 


te que se pode 
screver a reali- 
mas assim como a curva 
m a realidade que ele des- 


étrica não tem 


realidade, é apenas uma ferramenta geo- 


métrica para descrevê-la. 
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Albert Einstein 


Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, no dia 14 de 
março de 1879, e logo mudou-se para Munique, onde 
passou a infância. Segundo sua irmã, Maja, ele come- 
çou a falar muito tarde, aos três anos de idade, e só aos 
dez falava fluentemente. Talvez isso tenha contribuí- 
do para um dos mitos mais frequentes da sua histó- 
ria, o de ter sido um aluno mediocre. Na verdade, ele 
tinha notas excelentes em quase todas as matérias, 
mas não se adaptava bem à rígida e autoritária disci- 
plina escolar da época. Por isso, muitos professores 
não gostavam dele, daí a origem de alguns relatos des- 
favoráveis, que reforçam sua imagem de mau aluno. 
Um desses professores, que dava aulas de grego, teria 
dito que pouco importava a profissão que Einstein 
escolhesse, ele fracassaria em qualquer uma. 

O interesse de Einstein pela Física começou pre- 
cocemente, aos quatro ou cinco anos, quando se 
encantou com uma bússola dada por seu pai. Na ado- 
lescência, preocupava-se com a estrutura e a organi- 
zação do Universo. Segundo muitos de seus relatos, 
grande parte de seus trabalhos originou-se de ques- 
tões surgidas nessa época. Além de Física, gostava de 
música. Por influência de sua mãe, aprendeu piano e 
violino, instrumentos que nunca deixou de tocar 
durante toda a vida. 

Em 1894, seu pai faliu e mudou-se para Milão, na 
Itália, deixando Einstein sozinho na Alemanha para 
completar seus estudos. A solidão parece ter agravado 
seu desajustamento escolar. Em pouco tempo, aban- 
donou os estudos, indo juntar-se à família em Milão. 

Sem terminar o Gymnasium — o ensino médio 
alemão —, restou a Einstein cursar o Ensino Superior 
no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, onde 
não se exigia diploma, apenas um exame de seleção. 
Prestou exame em 1895, mas, sem estar preparado, 
não passou. Ingressou, em seguida, num curso pre- 
paratório na Suíça, na primeira escola onde sentiu 
prazer em estudar. Foi aprovado no exame de sele- 
ção de 1896 para um curso de formação de professo- 
res. No mesmo ano, renunciou à cidadania alemã e, 
mais tarde, adotou a cidadania suíça; em 1940 tor- 
nou-se cidadão americano. 


e 
e 
(0) 


o D 


utamente falso, 


Na faculdade, sua conduta como 
aluno não melhorou muito, mas sua 
genialidade começava a ser reconhe- 
cida. Conta-se que um de seus pro- 
fessores teria dito que Einstein era 
muito inteligente, mas tinha um gran- 
de defeito: não deixava que lhe ensi- 
nassem nada. Ao que se diz, Einstein 
só acreditava no que aprendia por 
conta própria, não confiava nos seus 
professores. Por isso, quando se for- 
mou, em 1900, nenhum de seus pro- 
fessores quis trabalhar com ele ou se 
preocupou em conseguir-lhe um 
emprego. Einstein trabalhou como 
professor substituto e dava aulas par- 
ticulares. Só em 1902 um amigo da 
família conseguiu a nomeação de 
Einstein como “perito técnico de ter- 
ceira classe” no Escritório Suíço de 
Patentes de Berna, um emprego 
modesto, mas ideal para Einstein, pois 
lhe proporcionava tempo livre para 
refletir e publicar artigos. 

De 1901 a 1904, Einstein publicou 
cinco trabalhos científicos sobre a 
teoria cinética dos gases e a termodi- 
nâmica nos Annalen der Physik, pres- 
tigiosa publicação científica alemã, 
mas foi em 1905 que toda sua genia- 
lidade eclodiu. Nesse ano, Einstein 
publicou três artigos extraordinários. 
O primeiro, publicado em março, for- 
mula a hipótese dos quanta de luz e, 
como consequência, a explicação do 
efeito fotoelétrico. O segundo, em 
maio, contém a teoria do movimen- 
to browniano — movimento aleató- 
rio de partículas sólidas num fluido 
—, que foi mais uma comprovação 
da existência do átomo, obtendo-se, 
assim, a constante de Planck por 
outro caminho. O terceiro, em junho, 
expõe a teoria da relatividade restri- 
ta, objeto deste capítulo. Qualquer 
uma dessas obras, individualmente, 
seria suficiente para consagrar um 
cientista para o resto da vida. 

A partir de 1907, Einstein passou 
a dedicar-se à generalização de sua 
teoria da relatividade. Em 1913, já con- 
sagrado, retornou à Alemanha, como 
professor na Universidade de Berlim. 
Mas, em 1914, começou a ter dificul- 
dades em sua terra natal. Foi o único 


dos grandes cientistas alemães a 
negar o apoio explícito exigido pelo 
imperador à entrada da Alemanha na 
Primeira Grande Guerra. 

Em 1915, Einstein chegou à formu- 
lação definitiva da teoria da relativi- 
dade geral. Dois anos depois, publi- 
cou um trabalho em que trata a 
emissão de luz de um ponto de vista 
estatístico, corpuscular, formulando a 
teoria da emissão estimulada, base 
tecnológica dos raios laser. 

Em 1919, uma das previsões da 
teoria da relatividade geral foi com- 
provada durante um eclipse do Sol. 
A expectativa em torno do evento, 
largamente explorada pela imprensa 
da época, e a confirmação de sua pre- 
visão consagraram Einstein, tornan- 
do-o um fenômeno mundial de popu- 
laridade na ciência. 

Em 1921, Einstein ganhou o prê- 
mio Nobel de Física pela explicação 
do efeito fotoelétrico e “pelo seu tra- 
balho no campo da Física teórica”. Não 
havia referência explícita à relativida- 
de, o que mostra a dificuldade que a 
comunidade científica sentiu para 
aceitar as novas ideias. 

Em 1924, Einstein publicou, numa 
revista científica alemã, a tradução de 
um trabalho do físico indiano Satyen- 
dra Nath Bose (1894-1974), apresen- 
tando um novo tratamento estatísti- 
co para os fótons. Mais tarde, mostrou 
que a estatística de Bose podia ser 
aplicada também a moléculas. Essa 
estatística daria origem a uma das 
duas grandes famílias de partículas 


Arquivo da editora 


Einstein Museum, Historisches Museum Bern/ 


Figura a 


Dois momentos na vida de Einstein: 


elementares, conhecida hoje como 
bósons (a outra é dos férmions). 

Aos poucos, a fama transformou 
Einstein numa personalidade pública 
politicamente engajada. Em 1921, ade- 
riu ao movimento sionista, que luta- 
va pela criação de um estado judaico 
na Palestina. Mais tarde, em 1952, che- 
gou a ser convidado para a presidên- 
cia de Israel. Em 1933, quando Hitler 
chegou ao poder, a permanência de 
Einstein na Alemanha tornou-se 
insustentável. Mudou-se para os Esta- 
dos Unidos, passando a trabalhar no 
Instituto de Estudos Avançados de 
Princeton, onde permaneceu até 1945. 

Sua última ação política ocorreu em 
1939. Nesse ano, dois físicos húngaros, 
Leo Szilard (1898-1964) e Eugene Wigner 
(1902-1995), convenceram Einstein do 
perigo representado pelo progresso dos 
cientistas alemães na física nuclear, que 
poderia levar os nazistas à construção 
de uma bomba atômica. 

Einstein enviou uma carta ao pre- 
sidente norte-americano Franklin D. 
Roosevelt relatando esse perigo, o que 
levou os Estados Unidos ao desenvol- 
vimento de um projeto para a constru- 
ção da primeira bomba atômica. 

Einstein trabalhou até o fim da 
vida buscando, sem sucesso, uma 
teoria que unificasse o eletromagne- 
tismo e a gravitação. Até hoje, esse é 
um dos objetivos ainda não alcança- 
dos pela Física, apesar de recentes 
avanços significativos. Einstein per- 
maneceu em Princeton até a sua 
morte, em 18 de abril de 1955. 
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Einstein Museum, Historisches Museum Bern/ 


Ta 
Figura b 


(a) no escritório de patentes, em Berna, Suíça, 1905; 


(b) em Princeton, Estados Unidos, 1940. 
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Capítulo 13 — Origens da Física 
quântica 


I. Comentários e sugestões 

Neste capítulo procuramos seguir uma sequência his- 
tórica, iniciando-a no final do século XIX, com alguns recu- 
os necessários à contextualização dos assuntos aborda- 
dos. Essa foi a forma que nos pareceu mais eficiente para a 
transposição didática da fantástica quantidade de inova- 
ções e descobertas teóricas e experimentais ocorridas na 
Física desde os Últimos anos do século XIX até nossos dias. 

Não nos limitamos porém à abordagem histórica. Ela é 
o fio condutor a partir do qual, sempre que possível, apro- 
fundamos a abordagem teórica. 

O objetivo deste e do próximo capítulo é dar uma visão 
conceitual das novas ideias da Física, focalizando os aspec- 
tos ainda não abordados nos capítulos anteriores: da espec- 
troscopia à Física de partículas. 
Foi uma época pródiga de hipóteses, experimentos e 
descobertas, por isso fomos obrigados a selecionar o que 
nos pareceu mais significativo. Temos a certeza de que o 
mais importante foi abordado, mas algumas ideias e des- 
cobertas podem ter sido omitidas. Mais uma vez espera- 
mos contar com o professor para corrigir as possíveis falhas 
em edições posteriores. 
Iniciamos este capítulo com o estudo das descargas 
em tubos com gases rarefeitos. Muitos alunos já conhe- 
cem grande parte desses assuntos do estudo da Quimi- 
ca e pensam que são conteúdos que fazem parte dessa 
ciência. Aliás, muitos professores de Física também pen- 
sam dessa forma. 
a verdade, como o professor pode comprovar neste 
capítulo, praticamente todas essas novas descobertas e 
teorias foram feitas por físicos, mas tiveram importância 
vital para o desenvolvimento da Química. Pode-se dizer que 
esta só se consolidou como ciência depois que os físicos 
descobriram a espectroscopia, os raios X e a radioativida- 
de, e estabeleceram os sucessivos modelos atômicos até 
o atual, baseado na mecânica quântica. 

Por isso, essas descobertas e teorias são conteúdos 
básicos para o estudo da Química e, graças a ela, a Física 
moderna não é completamente desconhecida de nossos 
alunos. Pena que a maioria deles nem desconfie disso, 

A seguir apresentamos algumas observações sobre 
pontos específicos do capítulo. 


1. Os últimos anos do século XIX 

A primeira parte deste capítulo é dedicada às desco- 
bertas experimentais e teóricas do final do século XIX, iní- 
cio de um dos períodos mais extraordinários da história 
da Física, que perdurou ainda nas três primeiras décadas 
do século XX, 
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Ele se inicia aproximadamente na época em que se 
avolumaram de forma cada vez mais incômoda as ques- 
tões para as quais a Física não tinha respostas e termina 
quando a maioria dessas respostas foi obtida. Mas pode- 
-se dizer que o custo foi alto: criou-se uma nova Física, 
que rejeitava algumas ideias fundamentais da Física ante- 
rior, a Física clássica, 

Os três primeiros tópicos deste capítulo relatam, em sín- 
tese, a consolidação da concepção atômica, que se consa- 
gra com a descoberta do elétron. Ao contrário do que se 
costuma afirmar, a ideia do átomo, apesar de muito antiga, 
nessa época ainda não era bem aceita — foram principal- 
mente os trabalhos de Perrin e Thomson que culminaram 
com essa descoberta e tornaram irrefutável a natureza 
atômica da matéria. 


2. A radiação térmica 


este tópico há um breve recuo histórico para a intro- 
dução de alguns conceitos teóricos aos quais chamamos a 
atenção. A radiação térmica, já discutida na termodinâmi- 
ca, é aprofundada aqui com a introdução do conceito de cor- 
po negro, uma ideia que costuma ser muito mal compreen- 
dida nos cursos de Ensino Superior. 

O exercício resolvido 2 é muito interessante, além de sim- 
ples e acessível ao aluno do Ensino Médio. E certamente vai 
ajudá-lo a compreender melhor o fenômeno da radiação tér- 
mica, que levou Planck à descoberta do quantum de ação. 


3. O quantum de ação 

É interessante destacar neste tópico como a busca do 
acordo entre a teoria e a prática orientou o trabalho dos pes- 
quisadores. É como se a natureza estivesse obrigando os 
físicos da época a rever suas concepções. 

É interessante também destacar o conceito de ação, 
um conceito antigo da Física clássica ainda hoje praticamen- 
te desconhecido de nossos professores de Física. 


4. Dos raios X ao átomo de Rutherford 


É provável que muitos alunos já tenham estudado esses 
assuntos em Química. Isso certamente vai facilitar o traba- 
lho do professor, mas é importante que ele o aborde e res- 
Salte que todos os conceitos discutidos nesses tópicos são 
conceitos de Física. Nesse sentido, é importante recomen- 
dar a leitura das biografias de Rôntgen e Rutherford, nas 
páginas 268 e 271, pois, por meio delas, os alunos vão 
Saber que esses cientistas eram físicos e que as pesquisas 
que lideraram buscavam responder basicamente a ques- 
tões de Física; aliás, Rôntgen ganhou o primeiro prêmio 
Nobel de Física, em 1902. 


5. A espectroscopia dos químicos e dos físicos 

No estudo do espectro do átomo de hidrogênio, faze- 
mos mais um pequeno recuo no tempo para abordar o estu- 
do do espectro do hidrogênio e da série de Balmer. Nova- 


mente o aluno do Ensino Médio vai reconhecer a 
conceitos que ele estuda em Química. Isso ocorre porq 


qui 
ue, 


como afirmamos no início do capítulo, a espectroscopia tor- 
nou-se uma técnica valiosíssima para a Química, na identi- 
ficação e descoberta de novos elementos. Muitos químicos 
eram espectroscopistas, especialistas na obtenção e aná- 


lise de espectros. 
Aliás, essa técnica dá um bom critério para distingu 


ir o 


químico do físico. O químico observa a posição das raias e as 
correspondentes frequências da radiação emitida por deter- 
minada substância para identificar os elementos que estão 
contidos nessa substância; o físico quer saber por que essa 


substância emite essas raias com essas frequências. 


6. O átomo de Bohr 


Foi a resposta a essa pergunta — ou seja, por que o 
espectro do átomo de hidrogênio apresenta determinadas 
raias com frequências bem determinadas? — que levou Bohr 
a aprimorar o modelo do átomo de Rutherford, livrando-o 


de suas inconsistências físicas. 

É importante destacar que a solução de Bohr foi radi 
mas sensata. Se a Física não explica o que ocorre, não 
conta de uma manifestação tão clara e eloquente da na 


reza, ela precisa ser reformulada. Essa foi a proposta de Bohr. 


Baseando-se na hipótese que Planck propôs para ex 


car o espectro da radiação, essa análise deu um passo deci- 
sivo para a criação da mecânica quântica. Deve-se dest 
car que ambos, Planck e Bohr, também receberam prêmi 


Nobel de Física, 


Il. Exercícios 


cal, 
dá 
tu- 


a- 


1. Na Física clássica não há o conceito de órbitas proibidas para 
o átomo, todas as órbitas de todos os raios seriam possí- 
veis para os elétrons. Admitindo a ideia moderna de que as 
frequências das radiações emitidas pelos átomos decorrem 
da transição do elétron entre duas órbitas, como todas as 
órbitas seriam possíveis, todas as frequências seriam pos- 


síveis; logo os espectros não teriam raias, seriam sempre 


fai- 


xas contínuas com gradação de cores, como o espectro da 


radiação de um corpo aquecido. Adotar a hipótese mode 


rna 


da origem das radiações emitidas pelos átomos é uma incoe- 
rência inevitável, porque não há hipótese clássica viável para 
a origem dessas radiações, mas, de todo modo, as emissões 


de radiações discretas que dão origem às raias espect 
são incompatíveis com as ideias da Física clássica. 


rais 


2. Ao passar pelas placas eletrizadas DE, os elétrons (que for- 


mam o feixe de raios catódicos) ficam sujeitos à ação do 
tor campo elétrico E. Desprezando-se a ação da gravidad 


ve- 
ea 


aceleração adquirida pelos elétrons se deve à força resultante 
sobre eles, vertical para cima, de módulo F, = F = e E, devida 
apenas à interação do elétron de carga e com o campo elétrico. 
Logo, a aceleração é vertical para cima, e o movimento dos elé- 
trons dentro das placas equivale a um lançamento horizontal 
invertido. Portanto, a trajetória desses elétrons tem a forma de 


uma parábola. 


3. Todos os corpos emitem radiação eletromagnética, em de- 


corrência de sua temperatura. A energia dessa radiação ou 
dos fótons que a compõem depende dessa temperatura. 

A retina não é sensível à radiação emitida por corpos a bai- 
xas temperaturas, por isso nós não os vemos. Mas existem 
sensores eletrônicos capazes de detectar essa radiação. São 
esses sensores que tornam os binóculos infravermelhos ca- 
pazes de nos fazer "ver" anoite. 


a) Neste caso, só estamos levando em consideração a po- 
tência irradiada pelo ladrilho. 


Sendot=27C=300K,P=17We 
AS = (0,20 m} = 0,040 m? da Lei de Stefan-Boltzmann 
temos: 


P=eoAST*=517=€:5,7:1078-:0,040- 300*= 
>17 = £: 18 > e = 0,94 (dois algarismos significativos) 


b) Sendo t = 430°C a temperatura do forno (e do ladrilho) e 
=27 °C a temperatura ambiente, temos: 


T=700K (com dois algarismos significativos) e T, = 300K. 
Como a área doladrilho é AS = (0,20 m} = 4,0-10-2m2,sen- 
do dado o = 5,7 : 1078 W/m? - K4, o saldo de potência, AP é: 
AP=eoAST! — TO) => 

=> AP=0,94-5,7-108-:4,0-10-2700º — 300º) => 

=> AP=500W 


À medida que a chapa metálica se aquece por causa da ab- 
sorção da radiação proveniente do Sol (I), a sua temperatu- 
ra aumenta e, com isso, eleva-se também a intensidade da 
radiação por ela emitida (soa! Sendo t = 127 °C e t, = 17 °C, 


obtemos T = 400 K e T, = 290 K. Da definição de intensida- 
de de radiação, I = sE e da expressão do saldo de potência, 


AP = eoAS(T* — T$), sendo dado o = 5,7 : 1078 W/m?K*, po- 
demos escrever: 


AP 
AP=eoAST' — TO) => Ke eol T- Ti) => 
= leva = lsa = E" 5,7 -10-8(400º — 290º) = 900 = 


> €: 1100 = 900 > € = 0,82 


A observação do gráfico da intensidade da radiação emitida 
por um corpo negro em função da frequência, a diferentes 
temperaturas (página 264 do livro-texto), mostra que cada 
curva se superpõe às curvas correspondentes a tempe- 
raturas inferiores. Isso significa que o acréscimo de fre- 
quências emitidas devido ao aumento da temperatura não 
elimina as frequências já emitidas, mas soma-se a elas. 
Conclui-se então que a radiação emitida a uma determi- 
nada temperatura contém a soma de todas as frequências 
emitidas a temperaturas inferiores; assim, depois de o fila- 
mento aparecer com o brilho vermelho correspondente ao 
início do espectro, ele não passa a aparecer alaranjado ou 
amarelo, cores seguintes do espectro, mas vai se tornando 
vermelho-amarelado, cor resultante da soma do vermelho 
com o alaranjado mais o amarelo, e assim por diante. 
Quando a temperatura do filamento chega a 2000 °C, por 
exemplo (temperatura aproximada do filamento de uma lâm- 
pada incandescente), todas as frequências de todas as co- 
res do espectro já estão sendo emitidas pelo filamento e a 
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J41 1 
= fo = 329105 — z] > 


essas frequências, o que, como sabemos, resulta no branco. 
Nesse caso, o branco é amarelado porque a porcentagem das 
frequências compreendidas entre o vermelho e o amarelo é 


sua cor resultante é a cor correspondente à soma de todas E 1 
ia 2 2 
Mm mM 


> fo = 6,17 -10 Hz 


maior, mas à medida que a temperatura aumenta, aumenta a f 
proporção das demais cores e a radiação se torna mais bran- b) Analogamente, aplicando a fórmula de Balmer para n, = 1 
ca e menos amarelada. en, = 4, temos: 
1 1 1 1 
7. a) Sendo f, = 1,8: 10! Hz, da expressão da lei do deslo- us ale + fa = 329" ofi = => 
camento de Wien, f, = 5,9 + 10T (com dois algarismos É 2 
significativos), temos: = ff, = 3,08 : 10” Hz 
1,8: 10” = 5,9 -10ºT = T = 3100 K (dois algarismos 
significativos) 


II. Atividades práticas 


b) O pico de intensidade está na faixa da radiação invisível. 
Observando a segunda figura da página 264, é possível 1. Corpo negro e cor preta 
identificar a curva da intensidade de radiação emitida 
para a temperatura de 3 000 K, em que fica nítido que ela 
atinge o início do espectro visível. Assim, é provável que o 
filamento emita um tênue brilho avermelhado. 


Como está no texto, esta não é uma atividade de Físi- 
ca moderna, mas discute a ideia de corpo negro e da cor 
preta, que foi examinada no capítulo. Vale a pena fazê-la, é 
muito simples e possibilita discussões muito interessantes. 

1 ni Às vezes, os alunos têm dificuldade de perceber qual é o 
— — 5 | como fé inversamente Ea j : h 
mom orifício ou círculo mais negro — o professor pode facilitar 
proporcional a n, seu valor é máximo para os valores mínimos essa escolha iluminando-os com um feixe de laser. Nesse 
possíveis de n, ou seja, n, = 1e n, = 2 (valores corresponden- caso ainda fica reforçada a afirmação feita na leitura com- 


tes à primeira raia da série de Lyman). 
plementar Pode-se ver um corpo negro? de que o preto 
Sendo R = 3,29 -10 s71, temos: reflete luz, 


8. Dafórmula de Balmer, f = R 


f= d a Je f=3,29-105- E z = f=247-10sHz | 2 Como ver o invisível 
E 


men r Este é um dispositivo muito interessante. Em inglês ele 
Pela mesma razão, a mínima frequência f corresponde aos é chamado de pin-art. Pode ser encontrado em lojas de 
valores máximos de n, ou seja, para n > œ. Nesse caso, em- produtos importados a preços razoavelmente acessíveis, 
bora esse cálculo não seja possível com a Matemática que mas também pode ser reproduzido com alguma facilidade. 
em geral se ensina no Ensino Médio, é fácil concluir que a Ele ilustra com muita propriedade não só a experiência de 
requência mínima tende a zero. Rutherford, mas a própria técnica de observação da estru- 


tura da matéria com a utilização de feixes de partículas, 


, , 1 1 
9. Basta aplicar a fórmula de Balmer, f = E = Z Jezenco n=1 representados pelos feixes de pregos. 
1 2 


As frequências das três primeiras raias corresponderão aos 
valores n, = 2, n, = 3 en, = 4. Portanto, para a primeira raia, o 
valor da frequência será f; 


IV. Leituras complementares 


f, = 3,29 -10% - 2- = f, = 2,47 -105 Hz Pode-se ver um corpo negro? 
O valor da frequência da segunda raia (f,) será: Uma das ideias TAMOS compreendidas em ciên- 
cias é a da cor negra. E comum, até em livros didáti- 
f, = 3,29 105: E = 5 f, = 2,93 -105 Hz cos, a anbanadão de que o pus seed: de cor: cor- 
pos negros não emitiriam radiação alguma. Como eles 
O valor da frequência da terceira raia (E) será: são vistos, então? Se uma pessoa estiver num quarto 
inteiramente pintado de preto, com uma lâmpada ace- 
f,=3,29-105- E — 3 f, = 3,08 -10 Hz sa, ela não vê as paredes? É claro que sim! O preto, 
como o branco, também é luz, também é resultante de 

Como o valor da frequência aumenta à medida que n, au- fótons que atingem a retina. 
menta, é fácil perceber que o valor máximo ou limite da fre- Pode-se dizer que as cores detectadas pela retina se 
quência (f,) corresponde a n, > e», E nesse caso, > 0; logo: ongian de dois comunice de cores: o primero cong 
n5 junto é o do arco-íris, do espectro solar, emitido por 
f, = 3,29 -105 E >f, = 3,29 : 10 Hz qualquer corpo aquecido. É o que estamos estudando 
agora. Todos os corpos emitem fótons, cujas frequên- 
1 1 cias crescem com a temperatura. A partir de determi- 
10. a) Basta aplicar a fórmula de Balmer, f = E > 3) para nada temperatura, esses fótons passam a ser detecta- 
n, = 2en, = 4. Temos, portanto: 
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dos como luz pela retina, ou seja, passam a fazer parte das 
radiações visíveis e, à medida que a temperatura aumen- 
ta, vão do vermelho-escuro ao branco. Não importa a cor 
“natural” do corpo aquecido — ele pode ser um filamento 
de prata, ouro ou carvão —, a sequência de cores emitida 
é sempre a mesma. Elas não são percebidas individual- 
mente na sequência em que aparecem no arco-íris porque 
vão se somando, e nós percebemos o efeito resultante da 
soma dessas frequências ou cores. Por isso, a partir de certa 
temperatura, todo corpo emite a cor branca dos filamentos 
das lâmpadas incandescentes, pois são emitidos fótons de 
todas as cores, ou frequências. E a soma de todas as cores 
dá o branco. 

O segundo conjunto de cores, muito mais amplo que o 
do arco-íris, é formado pela luz refletida pelos corpos. 
Depende da luz incidente e da forma como o corpo a refle- 
te. A cor “natural” de um corpo é a cor que ele reflete quan- 
do iluminado pela luz branca, do Sol ou de corpos aqueci- 
dos a alta temperatura. Como os corpos não refletem todas 
as cores ou frequências que neles incidem, a cor com a qual 
eles são vistos depende do efeito resultante das cores refle- 
tidas ao atingir a retina. Uma extensa teoria das cores, que 
não é possível abordar aqui, mostra como os corpos podem 
ter as mais variadas cores, incluindo aquelas que não apa- 
recem no arco-íris, como marrom, branco e preto. O que 
interessa aqui é entender que o preto é uma cor como outra 
qualquer, não é ausência de cor. Veja a figura a seguir. 


Marie Curie 


A soma do vermelho, 
azul e amarelo produz o preto. 

Ela mostra que a cor negra pode ser obtida pela soma de 
um conjunto de cores primárias. Suponha que um corpo ilu- 
minado pela luz branca do Sol absorva fótons de todas as 
faixas de frequências, menos as do vermelho, azul e amare- 
lo, que são, então, refletidas. Quando os fótons das frequên- 
cias dessas cores somam-se na retina, vemos a cor preta, 
como ocorre na superposição dos três círculos da figura. Por 
isso pode-se dizer que esse corpo emite a cor preta, da mes- 
ma forma que emitiria qualquer outra cor. Na verdade, 
nenhum corpo emite cor alguma, a cor é a forma pela qual 
o cérebro decodifica os sinais nervosos resultantes da 
interação dos fótons emitidos pelo corpo com os sensores 
localizados na retina (assunto estudado no volume 2). 

Em resumo, um corpo que não emite luz não é visto, 
não tem cor: é preto. Um furo estreito e fundo numa pare- 
de, quando visto a distância, parece um pequeno círculo 
preto porque ele praticamente não emite radiação. Esse 
preto não é cor, é diferente de uma pinta de tinta preta 
refletida pela parede, que poderia ter qualquer outra cor. 


Marie Curie (1867-1934), Marya Sklodowska quando sol- 
teira, abandonou a Polônia aos 24 anos e viajou a Paris para 
estudar Física, sozinha e sem dinheiro. Em 1894, conheceu 
o físico francês Pierre Curie (1859-1906), com quem se casou 
um ano depois. Pierre, que já era um cientista de reconhe- 
cida competência, sugeriu que ela estudasse os “raios de 
Becquerel” para realizar seu doutoramento. Marie foi tão 
bem-sucedida em seu trabalho que, em pouco tempo, seu 
marido abandonou sua área de pesquisa para apoiá-la. Jun- 
tos, e com Becquerel, dividiram o prêmio Nobel de Física 
de 1903. Segundo a Fundação Nobel, Becquerel ganhou o 
prêmio “em reconhecimento por sua extraordinária contri- 
buição devida à descoberta da radioatividade espontânea”; 


Library/SPL/Latinstock 
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Da esquerda para a direita: 
Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie e Marie Curie. 


Marie e seu marido Pierre foram premiados “em reconhe- 
cimento pela extraordinária contribuição oferecida por suas 
pesquisas conjuntas sobre o fenômeno da radiação desco- 
berto pelo professor Henri Becquerel”. 

Sua história foi sempre romântica e muito difícil. Em 
1906, Pierre morreu atropelado por uma carruagem. Marie 
não se abateu, ao contrário, assumiu as aulas do marido. 
Como mulher e estrangeira (não faltaram “suspeitas” de 
que ela seria judia, e o antissemitismo era forte na épo- 
ca), foi vítima de duplo preconceito ao se candidatar a uma 
vaga na Academia de Ciências da França no final do ano 
de 1910 — perdeu por dois votos para o francês Edouard 
Branly, cujo grande mérito científico foram suas contri- 
buições ao desenvolvimento da telegrafia 
sem fio... De novo, superou a adversidade 
voltando ao trabalho. Em 1911, conquistou 
seu segundo prêmio Nobel, em Química, 
pela descoberta do polônio e pela desco- 
berta e isolamento do rádio. Mas, nesse 
mesmo ano, foi protagonista de um escân- 
dalo amoroso largamente divulgado pela 
imprensa francesa: teve um caso com Paul 
Langevin (1872-1946), extraordinário físico 
francês, casado, separado, pai de quatro 
filhos e cinco anos mais jovem que ela. 


New York Public 
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Capítulo 14 — A nova Física 


Depois de longa e penosa enfermidade causada 
pelos efeitos da radiação, seu objeto de pesquisa, Marie I. Comentários e sugestões 
faleceu em 1934. Mas a vida ainda lhe deu mais uma 
grande recompensa. Poucos meses antes de sua morte, 
sua filha Irêne e seu genro Frédéric Joliot ganharam tam- 
bém o prêmio Nobel de Química pela descoberta da 
radioatividade artificial. 


Com este capítulo encerramos nosso curso de Física. 
Procuramos chegar até as ideias atuais. Não foi possível 
avançar mais devido às limitações de espaço e tempo. É 
que houve necessidade de abordar alguns conteúdos con- 


siderados relevantes pelos professores, ainda muito enfa- 
tizados por várias propostas curriculares e programas de 
exames de seleção para ingresso no Ensino Superior. 
Ernest Rutherford Temos a esperança de estar contribuindo para uma revi- 
Ernest Rutherford (1871-1937) nasceu na Nova Zelân- são desses conteúdos e de suas prioridades. Não é fácil 
dia. Estudou na Universidade da Nova Zelândia, em para o professor reformular sua prática pedagógica, sobre- 
Wellington. Em 1893, graduou-se em Matemática e Físi- tudo quando ele adquire e consolida seu repertório de ati- 
ca; em 1894, recebeu um prêmio que o levou a trabalhar vidades e conteúdos. Mas é preciso que ele o faça. E espe- 
como pesquisador na Inglaterra, no Laboratório Caven- ramos que esta coleção — em particular sua última unidade 
dish, dirigido por J. J. Thomson. Em 1898, transferiu-se — o convença a tentar essa reformulação. 


para o Canadá, mas voltou à Inglaterra em 1907 para ser 
professor de Física da Universidade de Manchester; em 
1919, voltou a Cambridge como sucessor de Thomson, 
onde permaneceu em atividade até muito próximo de 
sua morte, em 1937. 


Quanto ao conteúdo deste capítulo, ele complementa 
o anterior seguindo uma sequência histórica ainda mais 
linear. Gostaríamos de chamar a atenção para o texto de 
abertura do capítulo, extraído de O pequeno príncipe, um 


Desde o início de sua carreira de pesquisador, extraordinário livro do francês Antoine de Saint-Exupéry. 
Rutherford revelou enorme talento para a pesquisa A analogia entre a Física e o solitário rei desse planeta 
experimental, reconhecido por Thomson, com quem é perfeita. A Física, como o rei, procura saber como é a natu- 
trabalhou no estudo do comportamento dos íons de reza, para depois “dominá-la”, fazendo tudo aquilo que ela 
gases atravessados por raios X. Em 1898, comprovou e permite... 
estudou a existência das radiações alfa e beta prove- Não é essa a ideia que a maioria dos alunos — e, em geral, 
nientes do urânio. Em Manchester, Rutherford conti- das pessoas — tem da Física, assim como de qualquer ciên- 
as ie pa ão sobre 2S propriedades cles eme- cia. Até mesmo alguns textos didáticos e muitos professo- 
nações do rádio e sobre as partículas alfa. Em 1911, suas PA , x 

; $ res costumam dar uma ideia falsa de dominação, como se 
pesquisas sobre o espalhamento das partículas alfa o ry aa 
a natureza obedecesse as leis da Física, quando o que ocor- 


levaram a postular a existência do núcleo atômico e a 


propor um novo modelo para o átomo, sua mais notá- re é o oposto. É a Física que procura ajustar-se à natureza, 
vel contribuição à Física. como o estudo destes dois últimos capítulos mostra de for- 
Apesar de ser físico e trabalhar como físico por toda ma contundente. 
a vida, Rutherford recebeu o prêmio Nobel de Química, Essa ideia de predomínio da ciência sobre a natureza é, 
em 1908, “por suas pesquisas sobre a desintegração dos além de falsa, extremamente perigosa. Leva à presunção 
elementos e a química das substâncias radioativas”. Outra de que o ser humano tudo pode, que a ciência é capaz de 
particularidade da carreira científica de Rutherford em resolver todos os problemas. Felizmente, embora à custa 
relação ao premite Nobel E queza mailek dos cientistas das advertências que a própria natureza nos tem feito, cada 
rendbe o pemo anes tepas de da ni ra- vez mais as pessoas de bom senso têm percebido a gravi- 
lização científica; Rutherford o recebeu antes. Si a ; 
dade dessa falácia e que, se o ser humano não se conscien- 


tizar de suas limitações, pode destruir-se como um desas- 
trado aprendiz de feiticeiro. 

Iniciamos este capítulo com as propostas que aprimora- 
ram o modelo do átomo de Bohr e consolidaram a nova Físi- 
ca — a mecânica quântica —, que propõe uma nova e intrigan- 
te descrição da natureza. Algumas dessas ideias já haviam 
sido apresentadas nos tópicos finais do capítulo 11, sobre a 
dualidade onda-partícula. Aqui elas ganham mais consistên- 
cia e, por isso mesmo, tornam-se mais inquietantes. 

A seguir apresentamos outras observações sobre 
ideias específicas deste capítulo. 
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1. O princípio da exclusão de Pauli 


Esse é mais um assu 


nto que nossos a 


unos conhecem 


da Química. Mas constitui um princípio físico que deu a Pau- 
io Nobel de Física. Trata-se de uma ideia muito 


io prêm 
estranha 


tros dos 
de dois e 


eza —, P. 


visitado pelo pequeno p 


, que lembra a história do rei solitá 
incipe. Como na análise dos espec- 
elementos conhecidos não se encontravam mais 


io do planeta 


étrons com o mesmo conjunto de números quân- 


au 


tivessem 


ção como sen 
ços teóricos, 
trons nas ca 


É claro q 


elase baseou 


ticos — uma característica que os físicos atribuem à natu- 
resolveu “proi 
o mesmo conjunto de números quânticos... 

ue ninguém na comunidade científica aceitaria 
uma “proibição” dessas, apenas sob o argumento em que 
Mas essa foi a suspeita inicial, uma pista que 
acabou se confirmando. É que, uma vez aceita 
do umaleida natureza, foram possíveis avan- 
por exemplo, prever a dis 
madas eletrônicas de todos os elementos 


bir" que mais de dois elétrons 


essa proibi- 


tribuição dos elé- 


(aliás, um dos exercícios que os professores de Química 


mais gostam de 


2. As ondas de matéria 
Essa é maisu 
descrever a natureza, o que 


para com 
É mui 


propor aos Nossos alunos). 


ma incrível criação da mente humana para 


possibilitou o passo decisivo 


pletar a estrutura teórica da nova Física. 


to difíci 


imaginar o 


que essa ideia significa para 


corpos macroscópicos, como discutimos no exercício 
resolvido 1, mas para corpos microscópicos trata-se de 
uma realidade incontestável, como comprovam as fotos 
da página 282. 


3. A mecânica ondulatória 


O modelo ondulatório, que possibilitou a “acomodação” 
dos elétrons nas diferentes órbitas permitidas, tornou o 
fenômeno das ondas estacionárias fundamental para a 


compreensão desse 


modelo. Esse é o critério físico que os 


professores deveriam obedecer para incluir um assunto no 


seu planejamento. E, 
estacionárias é essencial, 


sob esse critério, o estudo das ondas 


4. As mecânicas quânticas 


Pode 


parecer est 


anho que haja três mecânicas quân- 


ticas, mas isso não é novidade na Física. A mecânica clás- 
sica também tem formu 


newtonia 


na. O que impor 


ações alternativas à formulação 


ta é que essas teorias sejam equi- 


valentes, ou seja, que deem os mesmos resultados para os 


mesmos 


problemas. 


5. Origem da energia solar e o efeito estufa 


A conexão sobre o efeito estufa e as mudanças climá- 
ticas certamente vai motivar e interessar muito os alunos. 
É importante que o professor conheça antes a leitura com- 
plementar Origem da energia solar, que fundamenta essa 
discussão e justifica a sua inclusão neste capítulo, pois, 


como destacamos n 
graças à radiação sola 


cipal fonte de energia do Sol, 
Quanto ao tema da conexão, em 


te atual, é, anosso ve 


se sentido, destacamos a seguir t 


compreensão, sobre 


bora seja ex 


‚ainda muito mal compree 


rês aspecto 


cutir e pesquisar com seus alunos: 


1º) A importância do efeito estufa para a vida 
sem ele, ela seria impossíve 


cemos hoje. 


2º) Como afirmamos no texto, o va 


,ao 


os quais o professor deve 


efeito estufa mais abundante na atmosfera 
cilobter informação precisa sobre a sua concentração, 


vulgação cient 


bem como sobre o papel que de 
se processo. Mas isso não ju 
roldesses gases, o que inexplic 
maioria das descrições ou 
encontramos desse efeito, mes 
destinadas a di 
muito proveitoso propor ao 


fato desem 


icações 


o texto, a vida na Terra só é possível 
r que se origina da fusão nuclear, prin- 


tremamen- 
ndido. Nes- 
s dessa má 
refletir, dis- 


na Terra — 


menos como a conhe- 


por de água é o gás de 


mas é difí- 


penhanes- 


stifica a sua omissão no 
avelmente acontece na 
exp 


atuais que 


mo em publicações 
ífica. Por essa razão, seria 
s alunos uma 


pesquisa 


sobre a concentração de vapor de água na atmosfera 


e de seu pape 


3º) A importância 


ele é essencia 


Sem dúvida é extremame 
toda campanha para preservar 
mente importante, sobretudo 


para a vidano 


no efeito estufa. 


da presença do dióxido de carbono na 
atmosfera terrestre: além de não ser um gás poluente, 


planeta, 


nte importante e meritória 
a vida na Terra, mas é igual- 
para o professor de Física e 


para os seus alunos, o estudo e a compreensão real das 


ameaças a que de fato ela está 


sujeita. 


6. Da Física nuclear à Física de partículas 


Estabelecidas a teo 


quântica, a Físi 
rico para uma 
Daí para a 


suprimen 


da de 1970. 


Atualmente, o desenvolvimento da eletrônica e das 
telecomunicações tem dado um 
de novos materiais e à compreensão da estrutura 


frente su 


edominasse até a déca- 


ria da relatividade e a mecânica 
ca moderna passou a ter o ferramenta 
nova forma de descrever a natureza. 

giram novos ramos dessa 
Física. A Segunda Guerra Mundial e a necessidade de 
tos cada vez maiores de energia fizeram 
que a Física nuclear, com suas temerárias e perigosas 
consequências tecnológicas, p 


teó- 


grande impulso à criação 


básica 


dos seres vivos, o que é fruto da mecânica quântica, que 


ainda tenta aprofundar-se cad 


matéria. 


É fundamental que nosso a 


uno do Ensino Médi 


a vez mais no âmago da 


o sai- 


ba que toda essa revolução tecnológica que ele vive, em 
todos os campos da atividade humana, se origina da 
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compreensão da estrutura Íntima da matéria proporcio- 


q 


n 
n 
q 


q 


a 


a 


nada pela Física moderna, sobretudo pela mecânica 


uântica. 


É lamentável ver que nossos alunos ingressam no Ensi- 


o Superior, às vezes até em cursos de Física, sem a menor 
oção dessa realidade — do que a Física representa no mun- 
o de hoje. Grande parte deles ainda termina seu curso de 


Física do Ensino Médio imaginando que a Física é a ciência 


as fórmulas decoradas, dos bloquinhos que deslizam sem 


t 


e massa desprezível... 


S 


Física! 


Esperamos que o pro 


to, puxados por fios inextensíveis que passam por polias 


E há quem se surpreenda por eles não gostarem de 


Esta coleção é uma tentativa de mudar esse quadro. 
fessor também se engaje nesse 


esforço. 


II. Exercícios 


1 


444 


h 
Basta aplicar a expressão de De Broglie, À = — 


, para cada 
mv 


caso. 
a) Parao próton: 


o 66:107 
17-1077: 5,0 -107 


>à =7,8 -107m 


b) Para o automóvel: 


66:107 


Ea AE OA =13 -10-38 
1000. 50 7 À 1341078 


Medidas diretas seriam impossíveis, pois deformariam o sor- 
vete. É possível medir esse diâmetro indiretamente por fo- 
tografia, por exemplo. Neste caso não haveria a interferência 
dire 
de de correções ou ajustes no processo de medida. Como no 
exemplo da estatueta de areia, processos que utilizam a luz, 
portanto, fótons, não interferem nos corpos no plano macros- 


cópico. 


a nas dimensões, mas certamente haveria a necessida- 


A quantidade de movimento da bola é p = mv. Sendo 
m = 0,40 kg e v = 20 m/s, temos: 


p= 0,40: 20 >p = 8,0kg:m/s 


Sendo de 5,0% a incerteza da medida da quantidade de mo- 
vimento, temos: 


E T 5,0 
Ap = 8,0 : 5,0% > Ap = 8,0 100 


=> Ap=0,40kg:-m/s 
ua , h 
Pelo princípio da incerteza, Ax + Ap > CEE obtemos: 
T 


Ax: 0,40 = 1,1: 10734 > Ax = 2,8 -10734m 


Para distâncias da ordem de 50 m, essa incerteza na posição 
corresponde, porcentualmente, a: 


2gs 107% 
50 
rismos significativos) 


Ax(%) 


“100 = Ax(%) = 5,6 - 10734% (dois alga- 
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4. A quantidade de movimento do nêutron em módulo é p = mv. 


Sendo m, = 1,7 -1077 kg e v = 6,0 - 10° m/s, temos: 
p = 1,7 -1077 - 6,0 - 106 > p = 1,0 : 107% kg : m/s 


Admitindo para a incerteza da medida da quantidade de mo- 


vimento a incerteza na medida da velocidade, temos: 
5,0 
Ap = 1,0 - 107% ; 5,0% > Ap = 1,0 107%- 700 


= 4p = 5,0 -1077kg : m/s 


h 
Pelo princípio da incerteza, Ax + Ap > Er obtemos: 
T 


Ax: 5,0107? =1,1: 1074 > Ax > 2,2 - 107”? m (dois algaris- 


mos significativos) 


Você deveria dizer que isso não é verdade, antimatéria 
também é matéria, pois tal como a matéria ela também tem 
massa, carga e spin, propriedades comuns a todas as par- 
tículas elementares. Quanto ao espírito, a Física nada pode 
afirmar — ao menos por enquanto, ele não é objeto de seu 
estudo. 


Sim. Não há nada que impeça, fisicamente, a existência de um 
ser constituído de antiátomos, formado de anticélulas e anti- 
órgãos. Mas o abraço provocaria a aniquilação de ambos, com 
a liberação de uma fantástica quantidade de energia. 


Sim. A formação dos elementos que estão presentes nos 
seres vivos ocorre através da fusão nuclear em estrelas 
maiores que o Sol. Além disso, toda a energia que dá origem 
à vida, pelo menos da forma que a conhecemos, se origina de 
energia liberada pelas reações nucleares. 


nicialmente, vamos determinar a massa do núcleo do car- 
bono (mo. Basta subtrair da massa do átomo de carbo- 
no-12 (mp) a massa de seus seis elétrons (6m,). Temos, 
portanto: 


Mc = M— 6M, => M, = 12000000 — 6 - 0,000549 = 


=> mM, = 11,996706u 


Como o núcleo do carbono tem seis nêutrons e seis prótons, 


a massa de seus componentes isolados (m, xo é: 


| = 6 : 1008665 + 6 : 1007276 = 


gi [o 


Dom 6m, + em, > Ma 


DM do 12,095646u 


p(C) 
O defeito de massa do núcleo de carbono-12 é, portanto: 
= 12,095646 — 1,996706 = 


Am, Moto) 


= Am, = 0,098940 u 


Mc AM, 


A energia de ligação dos núcleons do átomo de carbono-12 
é a energia equivalente a esse defeito de massa. 
Como 1u = 931,5 MeV, temos: 


E, = 0,098940 -9315 > E 


L(C) 


= 92,16 MeV 


L(C) 


Como o núcleo de carbono tem 12 núcleons (6 prótons e 6 
nêutrons), a energia de ligação por núcleon do carbono é: 
92,16 


L/núcleon(C) 2 (O = 7,680 MeV/núcleon 


L/núcleon 
Sendo 2,6 MeV a energia de ligação por núcleon do trítio e 
como o trítio tem 3 núcleons, a sua energia total de ligação, 
Ee: 

T 


10. 


n. 


12. 


E, =3:265E, =7,8 MeV 
T T 


Sendo 7,1 MeV a energia de ligação por núcleon do hélio e 
como o hélio tem 4 núcleons, a sua energia total de ligação, 


= 28,4 MeV 


le 


Lhe 


E =4715E, 

H 
A energia total liberada, Q, é a diferença entre a energia total 
de ligação do núcleo do hélio e a soma das energias dos trí- 
tios que se fundiram: 


0=E, 2: E= Q= 28,4- 2: 7,8 = Q = 28,4 — 15,6 = 
He T 


=> Q = 12,8 MeV 


De início vamos avaliar por meio do gráfico a energia de li- 
gação por núcleon de cada átomo e determinar sua energia 
total de ligação (com dois algarismos significativos): 


urânio-236: 7,6 MeV/núcleon; a sua energia total de liga- 
ção, E é, portanto: 


E =236:765E, = 1800 MeV 
) (U-236) 


L(u -236 


bário-141: 8,4 MeV/núcleon; a sua energia total de ligação, 


é, portanto: 
L(Ba -141) p 


1200 MeV 


141-845 E, am 


L(Ba- 141) 


criptônio-92: 8,6 MeV/núcleon; a sua energia total de liga- 
ção, EL e-on é, portanto: 


800 MeV 


E 92-865E, 
(Kr: 


L(kr- 92) - 92) 


Basta aplicar o princípio da conservação da massa-energia. 
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14. 


15. 


. Segundo a Física moderna, há entre o ímã e o alfinete uma 


troca de fótons virtuais que transmitem a interação ele- 
tromagnética entre eles. Em outras palavras, há partículas 
mensageiras que possibilitam a interação. Elas não “avisam” 
apenas, mas estabelecem de fato a interação. 


Como vimos nestes dois capítulos, há experiências que ge- 
am impasses e provocam a formulação de hipóteses ou te- 
orias para explicá-las. Mas as teorias surgem da mente hu- 
mana, não das experiências. O espectro da radiação térmica, 
por exemplo, foi um problema experimental cuja solução 
nada teve a ver com a experiência. Tanto é verdade que gerou 
uma nova Física com leis diferentes daquela Física que gerou 
a própria experiência. 
Há, ainda, o caso mais geral, 
independentemen 


em que as teorias são criadas 
e de qualquer experiência. É o caso da 
eoria da relatividade ou, até mesmo, das leis de Newton. 
Se experiência gerasse teoria, não dependeriamos de 
mentes privilegiadas para criá-las. Qualquer pessoa, ao 
azer uma experiência, poderia construir a teoria corres- 
pondente. 


Sim, há contradições fundamentais que ocasionam reformu- 
ações na própria Física. Foi o que ocorreu recentemente com 
o advento da mecânica quântica e da relatividade. 

Em relação à natureza, não há como contrariá-la. Se um dia 
alguém conseguir levitar, pode-se dizer que ele está contra- 
jando uma lei da Física, mas não da natureza, pois, se ele levita, 
é porque a natureza permite. Nesse caso a Física deve ser re- 
ormulada para adequar-se a essa nova característica desco- 
berta da natureza. 


NI. Atividades práticas 


Como a energia de ligação é a energi 
para se formar, a energia total liberada, 
a soma das energias dos núcleos de bá 


a que o núcleo libera 
Q, é a diferença entre 
io-141e criptônio-92 


Reação em cadeia 


ba- 


e a energia do núcleo de urânio-236. 


o=(E, 


E, => 0=1200 + 800 — 1800 = 


(Ba-14) Hkr o2) L(u-236) 


= Q = 200 MeV 
Resposta pessoal do aluno. 


Há pelo menos duas vantagens principais: |) as emulsões 
otográficas, como o próprio nome indica, são chapas fo- 
tográficas sensíveis à passagem das partículas, portanto 
não é preciso fotografar o evento quando ele ocorre como 
acontece com a câmara de nuvens, o registro de evento é 
ealizado quando o próprio evento acontece; Il) por serem 
chapas fotográficas, elas podem ser colocadas em qualquer 
ugar, não precisa ser em um laboratório especializado para 
isso (em geral elas eram levadas a grandes altitudes — nos 
Andes, por exemplo — onde a radiação cósmica é muito mais 
intensa). 
Q 
8 


uanto à principal desvantagem, ela está relacionada ao re- 
istro de trajetórias curvas, que é muito mais fácil em câma- 
as de nuvens onde as partículas se movimentam muito mais 
ivremente do que em emulsões que, por serem gelatinosas 
favorecem o registro de trajetórias retilineas. 


Apresentamos duas montagens simples, mas tra 
hosas, tiradas dos sites da internet indicados no texto;h 
muitas propostas semelhantes em 
analogias: a primeira, mais conhec 
ustra uma reação de fissão nuclear; a segun- 
da tem outro objetivo e de certa forma con 
primeira, pois mostra como é possível um co 
desencadear um processo tal que, ao final, resulta na der- 
rubada de um corpo de massa muito maior ( 
proposto essa relação é de 2 000 para 1). 


pertinente, i 


como o pro fessor 


moderna não poss 


demonstrações diretas. A únic 
tem, se quiser apresenta 
alunos, é mostrar montagens d 


sor 


simulações experin 
que são atividades 


ibilita a rea 


nentais em 
igualmen 


dade que ensina, n 


dela decorrem, desde que adequa 


pelo professor. 
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pode ter percebido pelas 
apresentadas nesses quatro últimos capítu 


outros sites. São dua 
ida e a nosso ver ma 


nplementa 


NÚ na 


fab) 


po pequeno 


no esquema 
nfelizmente, 
atividades 
os, a Física 


ização de experiências ou 


a alternativa q 


e analogias co 


ue o profes- 


alguma atividade aos seus 


mo essas ou 


computador. Acreditamos 


Nas as exp 


te válidas, pois não é a ativi- 


icações e discussões que 


damente conduzidas 
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IV. Leituras complementares 


Wolfgang Pauli 


O físico austríaco Wolfgang Pauli (1900-1958) era filho 
de um professor de físico-química da Universidade de Vie- 
na. Foi aluno de Sommerfeld na Universidade de Muni- 
que, Alemanha. Aos 19 anos, publicou um pequeno livro 
sobre a teoria da relatividade que mereceu elogios do pró- 
prio Einstein pela profundidade da sua abordagem. Dou- 
torou-se em Física aos 21 anos. Foi professor da Universi- 
dade de Hamburgo com 23 anos e, aos 28, passou a viver 
na Suíça, onde foi professor o restante de sua vida. 

Seu princípio da exclusão, conhecido também como 
princípio de Pauli, deu forma final a todo o conhecimento 
da estrutura do átomo. Pauli foi o primeiro a prever a exis- 
tência do neutrino, misteriosa partícula sem massa e sem 
carga elétrica que aparece na emissão de partículas b, em 
uma desintegração nuclear radioativa. Pauli recebeu o prê- 
mio Nobel de Física de 1945 “pela descoberta do princípio 
da exclusão, também chamado princípio de Pauli”. 

Ele também ajudou a lançar as bases da teoria quân- 
tica dos campos e participou ativamente dos grandes 


progressos ocorridos no desenvolvimento dessa teoria, 
em meados da década de 1940. 
Faleceu em Zurique, em 15 de dezembro de 1958. 


Bettmann/Corbis/Latinstock 


Wolfgang Pauli, em foto de 1933. 


Príncipe Louis Victor Pierre Raymond de Broglie 


O físico francês Louis de Broglie (1892-1987) era de famí- 
lia nobre de origem italiana e dela herdou um antigo títu- 
lo alemão de príncipe. 

Seu interesse pela Física foi despertado pelo irmão, Mau- 
rice, também físico, que comentava com ele as discussões dos 
físicos daquela época sobre as novas ideias a respeito da natu- 
reza da luz, o que o levou a graduar-se também em Ciências, 
em 1913, na mesma universidade. 

Doutorou-se em Física em 1924 na mesma Sorbonne, 
onde passou a lecionar Física teórica a partir de 1928. A 
sua revolucionária hipótese das ondas de matéria fez par- 
te de sua tese de doutorado e causou constrangimento na 
banca avaliadora, que não se sentiu capaz de avaliá-la. 
Mas a comunidade científica a aceitou e, em 1929, ele rece- 
beu o prêmio Nobel de Física “por sua descoberta da natu- 
reza ondulatória dos elétrons”. 

Entre 1930 e 1950, dedicou-se ao aprofundamento da teo- 
ria da mecânica ondulatória. Nesse período, publicou nume- 
rosos artigos sobre a nova teoria da luz, a teoria do spin das 


Onda x partícula 


partículas, as aplicações da mecânica ondulatória na Física 
nuclear, entre outros, além de 25 livros a esse respeito. 

A partir de 1951, em colaboração com jovens pesquisa- 
dores, De Broglie retomou um estudo iniciado em 1927 em 
que propunha uma explicação causal da mecânica ondu- 
latória, diferente da explicação puramente estatística pro- 
posta por Born, Bohr e Heisenberg. O trabalho não foi con- 
cluído, mas ele chegou a obter alguns bons resultados, 
publicados na época. 

Faleceu em 19 de março de 1987. 


SPL/Latinstock 


Louis de 
Broglie, 1929. 


Vale a pena apresentar aqui parte do raciocínio de De Bro- 
glie, exposto na palestra proferida na ocasião em que ele rece- 
beu o prêmio Nobel de Física de 1929, para que você perceba 
como raciocinam os cientistas na construção de uma teoria: 

“De início, a teoria quântica da luz não pode ser satisfa- 
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tória, visto que define a energia de um corpúsculo de luz pela 
equação E = hf, que contém a frequência f. Mas uma teoria 
puramente corpuscular não contém nada que nos permita 
definir uma frequência. Por essa razão, apenas, somos com- 
pelidos, no caso da luz, a introduzir simultaneamente as 


ideias de corpúsculo e de periodicidade. Por outro lado, a 
determinação do movimento estável dos elétrons no átomo 
envolve o uso de números inteiros; e, até aqui, os únicos 
fenômenos que envolvem números inteiros em Física são 
os da interferência e os modos normais de vibração. Esse 
fato me sugeriu a ideia de que os elétrons não poderiam ser 
considerados apenas como corpúsculos, mas que a periodi- 
cidade também lhes deve ser atribuída”. 


Erwin Schrödinger 


Note que, na busca da coerência, nas suas próprias 
palavras, De Broglie se sentiu compelido a introduzir uma 
nova ideia. Segundo o dicionário, compelido significa agir 
sob coação; ser obrigado ou forçado a fazer alguma coisa, 
mas aqui não houve força de expressão, nem erro de tra- 
dução. O verbo está muito bem empregado — a ciência e 
os cientistas não fazem o que querem, mas o que a des- 
crição da natureza os compele a fazer. 


O físico austríaco Erwin Schrödinger (1887-1961) for- 
mou-se pela Universidade de Viena e lecionou em diver- 
sas universidades. Em 1926, lecionava em Zurique, Suíça, 
quando publicou os trabalhos que deram origem à mecâ- 
nica ondulatória. Por esses trabalhos, foi convidado a suce- 
der Planck como professor de Física teórica na Universi- 
dade de Berlim, em 1927. 

Em 1933, dividiu com o inglês Paul Dirac o prêmio 
Nobel de Física “pela descoberta de novas e férteis formas 
da teoria atômica”. Nesse mesmo ano, Hitler assumiu o 
poder e Schrödinger abandonou a Alemanha, mudando- 
-se para Oxford, na Inglaterra. Voltou à Áustria em 1936, 
mas Hitler invadiu e anexou a Áustria em 1938, e Schródin- 
ger foi obrigado a fugir, pois sua saída anterior havia sido 
considerada pelo ditador nazista um “ato inamistoso”. 
Schrödinger asilou-se durante algum tempo no Vaticano 
e dali mudou-se para Dublin, na Irlanda, onde viveu 17 


anos e publicou o livro O que é a vida, de marcante influên- 
cia na Biofísica. 

Apesar de manter-se sempre muito interessado pelo 
desenvolvimento teórico da Física atômica, Schrödinger 
aborrecia-se com a aceitação 
generalizada da descrição 
dualista onda-partícula e 
com a interpretação estatís- 
tica das ondas de probabili- 
dade. Tentou, sem sucesso, 
uma interpretação da estru- 
tura atômica apenas em ter- 
mos de ondas, o que o colo- 
cou em oposição aos mais 
importantes físicos de sua 
época. Em 1955, voltou à sua 
terra natal, onde morreu. 


American Institute of Physics/spl/Latinstock 


Erwin Schrödinger, 1927. 


As mecânicas quânticas de Heisenberg e Dirac 


A teoria de Schrödinger é uma das três formulações teó- 
ricas da mecânica quântica surgidas quase ao mesmo tem- 
po, entre 1925 e 1926. Embora sejam teorias equivalentes, a 
mecânica ondulatória de Schrödinger foi, desde o início, a 
mais aceita, por utilizar um formalismo matemático fami- 
liar aos físicos, cuja aplicação a situações concretas era mui- 
to mais simples que as outras duas. 

A segunda formulação foi proposta por Werner Hei- 
senberg (1901-1976). Estudante de Física teórica, como 
assistente de Max Born, Heisenberg propôs uma aborda- 
gem ao comportamento do átomo baseada na álgebra de 
matrizes. Em 1925, com a ajuda de Max Born e do físico 
alemão Pascual Jordan (1902-1980) desenvolveu essa ideia 
criando uma teoria consistente da mecânica quântica. No 
entanto, essa teoria, difícil de compreender e aplicar, teve 
pouco impacto no seu tempo. 

De acordo com essa teoria, só podem ser consideradas 
reais as quantidades observáveis, ponto de vista de impli- 
cações filosóficas ainda hoje polêmicas. Em 1927, formu- 
lou o princípio da incerteza, outra intrigante e polêmica 
interpretação da natureza. 


Uma terceira formulação foi proposta pelo físico inglês, 
Paul Dirac (veja o texto Paul Dirac e a antimatéria na pági- 
na 128 deste manual), também baseada numa álgebra pou- 
co convencional e independente das formulações de 
Schrödinger e Heisenberg. 

Essas três propostas 
teóricas para a mecâni- 
ca quântica, apesar de 
diferentes, são equiva- 
lentes e deram aos seus 
criadores o prêmio 
Nobel de Física: em 1932 
para Heisenberg “pela 
criação da mecânica 
quântica, a aplicação da 
qual, inter alia [entre 
outras coisas], levou à 
descoberta das formas 
alotrópicas do hidrogê- 
nio” e, em 1933, para 
Schrödinger e Dirac. 


Photo Researchers/Latinstock 


`i = à 
Werner Karl Heisenberg, foto da 
Fundação Nobel. 
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O efeito Compton 


Uma experiência realizada em 1922 pelo físico norte- 
-americano Arthur H. Compton (1892-1962), pela qual rece- 
beu metade do prêmio Nobel de Física de 1927, mostrou o 
caráter corpuscular da radiação eletromagnética e a impos- 
sibilidade da detecção de um elétron utilizando-se o fóton 
como detector. 

Compton fez um feixe de raios X, fótons de alta ener- 
gia, de comprimento de onda 2, incidir em um alvo de 
carbono, cujos elétrons estão fracamente ligados ao 
núcleo. O resultado foi a obtenção de feixes de raios X em 
que predominam dois comprimentos de onda diferentes. 

Veja as ilustrações a seguir: 


detector 


fóton a 


SA 5 
á 0 
1 R DA cristal 


raios X 


Arquivo da editora 


fóton incidente 


Ilustrações: Formato Comunicação/ 


Esquema do equipamento 
utilizado por Compton. 


4 Intensidade 


6 = 90º 


Comprimento de onda 
As 


Exemplo de gráfico da intensidade da radiação em função do 
comprimento de onda detectado, para 6 = 90º. 


Paul Dirac e a antimatéria 


Para cada ângulo 0 do detector, observam-se raios X, 
em que predominam dois comprimentos de onda dife- 
rentes: um igual ao comprimento de onda incidente (À) 
e outro com comprimento de onda À. O primeiro é facil- 
mente explicável, trata-se do comprimento de onda da 
própria radiação incidente desviado por difração na 
estrutura cristalina do alvo. Quanto ao segundo, Comp- 
ton demonstrou ser originário de fótons “espalhados” no 
choque elástico entre os fótons incidentes dos raios X e 
os elétrons livres do alvo. Além de ser mais uma evidên- 
cia do caráter corpuscular da luz, essa experiência mos- 
tra também como, no mundo microscópico, a observa- 
ção altera o objeto observado. 

Veja a figura a seguir: 


elétron livre 
em repouso 


fotón dos raios 
x incidentes 


ponto onde O “veria” 
o elétron livre 7 


AS “espalhado” 
depois da interação 


A 


elétron livre 
“espalhado” 


Esquema de choque elástico entre um fóton e um elétron. O 
ponto O representa um hipotético observador que pretende 
ver o elétron com o auxílio do fóton. 

Suponha que um observador O pudesse detectar o 
fóton que lhe traria a imagem do elétron. Certamente, ele 
veria o elétron no lugar de onde o fóton partiu, no ponto 
em que houve o choque. E, como é óbvio, o elétron não 
está mais lá quando O o vê. Não nos referimos aqui à for- 
ma do elétron, pois isso a Física moderna se nega a cogi- 
tar. Forma é algo que não faz sentido no mundo das par- 
tículas elementares. 


Paul Adrien Maurice Dirac nasceu em 1902, em Bristol, 
Inglaterra. Formou-se em Engenharia Elétrica e Matemática 
na Universidade de Bristol. 

Começou a trabalhar com mecânica quântica assim 
que conheceu a formulação apresentada por Heisenberg 
em 1925. Propôs uma teoria equivalente, sobre a qual 
publicou uma série de artigos nos quais apresentou sua 
teoria relativística do elétron (1928) e sua teoria dos bura- 
cos (1930). 

A teoria dos buracos se origina de um aspecto inusi- 
tado da teoria relativística do elétron: além dos níveis de 
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energia positivos do elétron, observados experimental- 
mente, essa teoria prevê também níveis de energia nega- 
tivos, que, na época, não eram observados nem compre- 
endidos. Procurando dar significado físico a essa estranha 
previsão teórica, Dirac supôs que todo o espaço estaria 
preenchido por elétrons não detectáveis, de matérias, 
intercalados com buracos, que equivaleriam a antielétrons, 
de antimatéria. 

Os elétrons observáveis seriam uma ínfima parcela 
do imenso mar de elétrons não observáveis que permea- 
ria todo o Universo — o “mar de Dirac”, como ficou 


conhecido. Um elétron que voltasse ao “mar”, ocupando um buraco, desapa- 
receria, pois voltaria ao oceano inobservável, ou simplesmente seria aniqui- 


lado. 


Essa hipótese não prevaleceu, mas a antimatéria é uma realidade na Física 
moderna. Toda partícula tem sua antipartícula, de mesma massa, mas com car- 
ga elétrica e outras propriedades opostas. Existem antiátomos, antimoléculas e, 
por consequência, antimundos, que se comportam de maneira idêntica aos cor- 


respondentes átomos, moléculas e mundos. 


Em 1933 Dirac dividiu com Erwin Schrödinger o prêmio Nobel de Física por 
ter formulado uma equação de onda que introduziu a teoria da relatividade res- 
trita na equação de onda anteriormente proposta por Schrôdinger. 


Dirac faleceu em outubro de 1984. 


Os raios cósmicos 


Roger-Viollet/Agence France-Presse 


Paul Adrien Maurice Dirac. 


Os raios cósmicos foram identificados no início do 
século XX, em pesquisas sobre a condutividade elétrica 
em gases contidos em recipientes fechados. Nessa oca- 
sião, percebeu-se que, mesmo com todas as precauções 
possíveis, o ar contido num recipiente sempre exibia 
alguma condutividade elétrica resultante da ionização 
das moléculas dos gases componentes. Essa ionização, 
e a consequente condutividade elétrica que dela se ori- 
gina, ocorria em qualquer lugar, mesmo na superfície do 
mar, onde a radioatividade natural, emitida por compo- 
nentes minerais da superfície terrestre, é desprezível. A 
única forma de reduzi-la — já que não se podia elimi- 
ná-la — era isolar o recipiente do exterior por grossas 
armaduras de chumbo. Devia existir, portanto, uma 
radiação natural mais penetrante que qualquer outra até 
então conhecida. 

Entre 1911 e 1912, o físico austríaco Victor Franz Hess 
(1883-1964) efetuou uma série de ascensões em balão a 
altitudes de até 5 000 m, realizando inúmeras pesquisas. 
Concluiu que essa radiação se origina do espaço cósmico, 
daí o nome de raios cósmicos. 

No final da década de 1930, foram registradas as pri- 
meiras observações de rastros deixados por raios cós- 
micos em câmaras de nuvem. Em 1929, os físicos ale- 
mães Walter Bothe (1891-1957) e Werner Kolhorster 
(1887-1946) verificaram que esses rastros se curvam 
quando a câmara de nuvem é inserida em um campo 
magnético, revelando que nos raios cósmicos havia par- 
tículas carregadas. 

Desde então — e até a construção dos aceleradores 
de partículas —, os raios cósmicos passaram a ser a 
principal fonte de pesquisas da Física atômica, cujo pri- 
meiro e notável resultado foi a descoberta do pósitron, 
que deu ao seu descobridor e ao descobridor dos raios 
cósmicos o prêmio Nobel de Física de 1936. Veja as fotos 
a seguir: 


Album/Akg Images/Latinstock 


Nobel Prize Archives/Acervo da editora 


Figura a Figura b 


Laureados com o prêmio Nobel de Física 1936: 
(a) Victor Franz Hess, “pela descoberta da radiação cósmica”. 
(b) Carl David Anderson, “pela descoberta do pósitron”. 


Em 1938, o físico francês Pierre Auger (1899-1993) per- 
cebeu que detectores separados por muitos metros de dis- 
tância indicavam a chegada simultânea de partículas, fenô- 
meno que, no Brasil, ficou conhecido como “chuveiros 
penetrantes de raios cósmicos”, uma chuva de partículas 
subatômicas secundárias causada pela colisão de partícu- 
las primárias de alta energia com moléculas dos gases que 
compõem a atmosfera. 

As pesquisas com raios cósmicos evoluíram muito 
com o desenvolvimento da tecnologia espacial; hoje essa 
denominação é atribuída genericamente a todas as partí- 
culas que atingem a Terra, provenientes de qualquer lugar 
além da atmosfera. Os raios cósmicos estão divididos em 
três categorias: 


13) galácticos, vindos de fora do Sistema Solar; 


22) anômalos, vindos do espaço interestelar, além dos 
limites da heliopausa (região limitada pelo alcance do 
campo magnético solar); 


32) partículas energéticas solares. 
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Enrico Fermi 


Enrico Fermi (1901-1954) foi o maior físico italiano dos 
tempos modernos. Filho de um ferroviário e de uma pro- 
fessora primária, desde pequeno foi um aluno brilhante. 
Suas provas de ingresso à Scuola Normale Superiore de 
Pisa impressionaram tanto os examinadores que estão 
guardadas lá até hoje. Depois do ingresso, foi dispensado 
de assistir às aulas e passou a estudar sozinho na biblio- 
teca. Em menos de um ano, era considerado a maior auto- 
ridade em relatividade e mecânica quântica da universi- 
dade. Doutorou-se em 1922 e, depois de uma estada na 
Alemanha e Holanda, voltou para a Itália em 1927, onde 
assumiu a cadeira de Física teórica na Universidade de 
Roma. Nesse ano, Fermi alcançou notoriedade interna- 
cional ao propor a estatística aplicada a uma das duas 
grandes famílias de partículas elementares, conhecida hoje 
como férmions. (A outra é dos bósons, que obedecem à 
estatística de Bose-Einstein; reveja Albert Einstein na pági- 
na 116 deste manual). 

Em Roma, Fermi formou um grupo de pesquisas que 
passou a dedicar-se à Física nuclear. Nas pesquisas do seu 
grupo, Fermi substituiu as partículas alfa por nêutrons 
obtidos pelo bombardeamento do berílio. Os nêutrons 
eram projéteis mais eficientes, pois, como não têm carga, 
não eram repelidos pelos núcleos-alvo. Com essa técni- 
ca, o grupo de Fermi produziu, em menos de três anos, 
cerca de quarenta novos isótopos radioativos. Em 1934, 
Fermi chegou a uma conclusão surpreendente e extraor- 
dinária, que levaria à descoberta da fissão nuclear: os nêu- 
trons lentos são mais eficientes na produção de reações 
nucleares do que os nêutrons rápidos. 


Enrico Fermi e gravura ilustrativa de reunião da equipe liderada por ele durante a construção da primeira “pilha atômica”, extraída 


Em 1938, com sua equipe dispersa por causa da ascen- 
são do fascismo e da aliança da Itália com a Alemanha, 
Fermi recebeu o prêmio Nobel de Física “por suas 
demonstrações da existência de novos elementos radioa- 
tivos produzidos por irradiação de nêutrons e pela des- 
coberta de reações nucleares conseguidas por meio de 
nêutrons lentos”. 

De Estocolmo, onde recebeu o prêmio, Fermi viajou 
para os Estados Unidos, convidado para trabalhar na 
Universidade de Colúmbia, em Nova York. Durante a 
viagem, Fermi soube da obtenção, em laboratório, da 
fissão nuclear pelos físicos alemães Otto Hahn (1879- 
-1968) e F. Strassmann (1902-1980), o que tornava cada 
vez mais próxima a possibilidade de se construir a bom- 
ba atômica. 

Alertado pelos próprios cientistas, entre os quais 
Einstein e Fermi, o governo americano iniciou o Proje- 
to Manhattan para desenvolver artefatos nucleares. O 
primeiro passo foi dado em 2 de dezembro, quando o 
grupo dirigido por Fermi fez funcionar o primeiro rea- 
tor nuclear, conhecido como pilha de Fermi, tanto por 
seu aspecto como por lembrar a pilha de Volta, italiano 
como ele e construtor da primeira pilha elétrica. Fermi 
assistiu à primeira explosão de uma bomba atômica no 
dia 16 de julho de 1945 no deserto do Novo México. 
Depois da guerra, Fermi passou a trabalhar na Univer- 
sidade de Chicago. 

Como muitos outros físicos envolvidos em pesquisas 
nucleares, Fermi foi vítima de câncer, vindo a falecer em 
1954. 


Gary Sheahan/us Archives/SPL/Latinstock 
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do projeto Signature Facilities, do Departamento de Energia de Manhattan, Estados Unidos. 
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O incrível neutrino 


Além de não deixar rastro porque não tem carga, para 
que um neutrino se choque com outra partícula é preciso 
que ele atravesse uma parede de chumbo da ordem de 50 
anos-luz de espessura, algo impossível até de imaginar! 

Apesar da imensa dificuldade de detecção, o neutrino 
foi detectado pela primeira vez em 1956. Hoje sua detecção 
é corriqueira — são conhecidos seis tipos: o neutrino do 
elétron (v,), o neutrino do múon (v), o neutrino do tau (v) 
e os correspondentes antineutrinos. Múon e tau são partí- 
culas descobertas posteriormente. 

A detecção dessa partícula foi conseguida graças a duas 
de suas propriedades previstas teoricamente: 


12) O fluxo de neutrinos gerados em uma reação nuclear: 
cerca de 10 trilhões de neutrinos por centímetro qua- 
drado por segundo! 


22) A reação: antineutrino + próton = nêutron + pósitron. 


Assim, como pósitrons só existem em um mundo “anti- 
material”, o seu aparecimento denunciaria o surgimento do 
antineutrino, criado também artificialmente na reação 
nuclear citada. Em síntese, se essa reação nuclear ocorreu 
em determinado local e momento, é porque, nesse local e 
nesse momento, apareceu um antineutrino — e se existiu 
o antineutrino, existiu o neutrino. Logo, comprovar a ocor- 
rência dessa reação equivale a detectar o neutrino. 

Esse foi o projeto desenvolvido pelos físicos ameri- 
canos Frederick Reines (1918-1998) e Clyde Cowan (1919- 
-1974). Para comprovar a ocorrência dessa reação, foi pre- 
ciso detectar o aparecimento de antineutrinos e, 
microssegundos depois, de pósitrons, uma sequência de 
eventos que só ocorre quando essa reação acontece. Para 
isso, foi construído um conjunto detector composto de 
dois tanques contendo 200 L de água com 40 kg de clo- 
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reto de cádmio (CdCL) dissolvidos, divididos por três pla- 
cas, cada uma com 110 fotomultiplicadores (dispositivos 
eletrônicos sensíveis à radiação gama). Esse conjunto foi 
colocado próximo de um reator nuclear, onde, teorica- 
mente, essas reações deveriam ocorrer, em uma locali- 
zação estratégica, a 11 m de distância e 12 m de profun- 
didade. Em seguida, foram detectadas as sequências de 
eventos em que “apareceram” nêutrons seguidos do 
“aparecimento” de pósitrons. 

A detecção do nêutron foi feita pela redução da sua 
velocidade ao penetrar na água dos tanques, o que per- 
mitiu a sua captura pelo núcleo dos átomos de cádmio 
e gerou a emissão de muitos raios gama. Esses raios gama 
incidiam nos fotomultiplicadores, que emitiam uma série 
de clicks audíveis. O pósitron foi detectado, também, pela 
redução de sua velocidade, que tornou possível a sua 
colisão com um elétron e provocou a aniquilação de 
ambos. Essa aniquilação deu origem a dois raios gama 
emitidos em sentidos opostos. Para detectar o apareci- 
mento desses raios gama, pares de fotomultiplicadores, 
colocados em posições diametralmente opostas (acima 
e abaixo da água, por exemplo), foram programados para 
dar um click apenas quando fossem atingidos simulta- 
neamente. Assim, sempre que se ouvia uma série de clicks 
seguidos microssegundos depois de dois clicks simultã- 
neos em fotomultiplicadores de lados opostos de cada 
tanque, tinha-se a evidência de que havia surgido um 
nêutron seguido de um pósitron, ou seja, um antineu- 
trino havia penetrado em um dos tanques. Atualmente, 
a detecção de neutrinos é feita por processo semelhan- 
te, mas com equipamentos muito maiores e tecnologi- 
camente bem mais avançados. Veja a foto: 


O Super-Kamiokande, maior detector de neutrinos do mundo, faz parte de um programa conjunto Japão-Estados Unidos. Está em 
operação desde 1996 nos subterrâneos da mina de Kamioka, a 200 km de Tóquio. Para avaliar as dimensões desse detector, note, à 
direita, um bote com três técnicos fazendo a manutenção dos fotomultiplicadores, as centenas de luzinhas que circundam o tanque. 
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Maria Mayer e os números mágicos do núcleo 


Supõe-se que o núcleo seja aproximadamente esféri- 
co, com diâmetro da ordem de 10º m, ou 1 fm (fentôme- 
tro). O núcleo forma uma estrutura altamente concentra- 
da, não rígida, móvel como um enxame de abelhas, na 
qual cada núcleon está envolvido por outros núcleons. 

No final da década de 1940, a física polonesa Maria 
Goeppert-Mayer (1906-1972), formada na Alemanha e radi- 
cada nos Estados Unidos desde 1930, propôs na Universi- 
dade de Chicago a existência de sete quantidades espe- 
ciais de núcleons no núcleo atômico, que denominou 
números mágicos: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. 

Segundo Maria Mayer, esses números de núcleons 
completariam camadas no núcleo atômico, uma espécie 
de equivalente nuclear das camadas eletrônicas. Essa 
hipótese lhe valeu um quarto do prêmio Nobel de Física 
de 1963. Veja as fotos abaixo. 


of Physics/SPL/Latinstock 
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Figura a 


Figura b Figura c 


Ganhadores do prêmio Nobel de Física de 1963: (a) Eugene 

Paul Wigner (1902-1995), físico húngaro (metade do prêmio), 
“por suas contribuições à teoria do núcleo atômico e das 
partículas elementares, em particular pela descoberta e 
aplicação dos princípios fundamentais de simetria”; (b) Maria 
Goeppert-Mayer (um quarto do prêmio); e (c) J. Hans D. Jensen, 
(1907-1973), físico alemão (um quarto do prêmio), “por suas 
descobertas sobre a estrutura nuclear em camadas”. 


Os elementos cujo núcleo de seus átomos tem números 
mágicos de núcleons são particularmente estáveis e abun- 
dantes na natureza. Há cinco desses elementos na nature- 


Album/akg Images/Latinstock 


za: hélio, iHe,; oxigênio, $O,; dois isótopos do cálcio, “Ca, e 


“Ca; e chumbo, “Pb ,.. Esses números sugerem uma estru- 
tura de camadas de núcleons no núcleo semelhante às cama- 
das dos elétrons nos átomos dos gases nobres. 

Mas esse modelo, que ficou conhecido como modelo 
de camadas, não é a única forma imaginada pelos físicos 
para a estrutura do núcleo. A primeira forma foi o mode- 
lo da gota líquida (apesar da redundância, é desse modo 
que ele é conhecido), proposto por Bohr, entre outros físi- 
cos, na década de 1930. Segundo esse modelo, cada núcleon 
componente do núcleo de um átomo interage somente 
com os núcleons mais próximos como se fossem molé- 
culas de um líquido; e, como um líquido, a densidade do 
núcleo seria constante. Os diferentes níveis de energia de 
um núcleo estariam relacionados a diferentes estados de 
vibração e rotação dessa “gota líquida” que constituiria o 
núcleo. Veja a figura a seguir. 


estados de 
vibração 


ses ) ( ) 


Além desse modelo, há ainda o modelo nuclear cole- 
tivo, proposto na década de 1950. Trata-se de um modelo 
mais complexo, que consegue conjugar aspectos aparen- 
temente irreconciliáveis dos modelos da gota líquida e de 
camadas. Tem sido extremamente bem-sucedido em suas 
previsões e explicações teóricas, por isso é hoje o mode- 
lo mais aceito pelos físicos. 


O spin dos núcleons e a ressonância magnética nuclear 


Os prótons e nêutrons têm spins up e down, como os 
elétrons. O único próton do núcleo do hidrogênio pode ter 
um ou outro spin, que pode ser alterado com a aplicação 
de um campo eletromagnético externo oscilante, num 
processo chamado de ressonância magnética nuclear, des- 
coberto em 1946. 

Um campo eletromagnético oscilante se constitui, 
na verdade, de fótons de determinada frequência e, por- 
tanto, de determinada energia. Se esses fótons intera- 
gem com um próton do hidrogênio exatamente com a 
energia necessária para que esse próton passe de um 
estado de energia spin up para outro de energia spin 
down, ele absorve esse fóton e muda de estado. Quan- 
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do volta ao estado inicial, esse próton reemite um fóton 
de mesma frequência, que pode ser facilmente detecta- 
do (essa é a fonte de radiação que, nesse processo, “subs- 
titui” os raios gama originários da aniquilação elétron- 
-pósitron da tomografia por emissão de pósitrons, 
apresentada no quadro Tomografia por emissão de pósi- 
trons — PET, da página 290). 

Daí o nome de ressonância, nome originário de um 
fenômeno ondulatório em que um sistema oscilante entra 
em oscilação quando excitado por outro de mesma fre- 
quência. Nesse caso, a frequência do fóton emitido é idên- 
tica à frequência que provoca a mudança do spin do próton 
e gera o fóton detectado de mesma frequência. 


Dessa forma, pode-se fazer com que os prótons de 
hidrogênio contidos numa região do corpo humano emi- 
tam uma radiação que será decodificada pelo aparelho. Cer- 
ca de 75% de nosso organismo é composto de água; por- 
tanto, há átomos de hidrogênio em abundância. Como essa 
distribuição de água não é uniforme, a quantidade de pró- 
tons que recebem e reemitem a radiação incidente é dife- 
rente para cada região do corpo. Essa diferença de sinais 
emitidos pelas diferentes concentrações de hidrogênio no 
corpo é decodificada por um computador, que compõe a 
imagem das regiões de onde são emitidas. 

Tanto os raios X como a ressonância magnética e a 
tomografia por emissão de pósitrons (PET) invadem o 
organismo com fótons. Esta última ainda exige injeção de 
marcadores radioativos no corpo humano, por isso todos 
têm indicações e contraindicações. O que procuramos des- 
tacar neste texto e no texto Tomografia por emissão de 
pósitrons — PET é a contribuição da Física moderna à Medi- 
cina. Apesar de a Física e a Medicina sempre caminharem 
juntas desde os tempos em que o médico italiano Santo- 
rio Santorio dedicava-se à construção de termômetros 
(estudado na leitura complementar História dos termôme- 
tros e das escalas termométricas no Manual do Professor 
do volume 2, capítulo 12), essa colaboração tem chegado 
a níveis há pouco tempo inimagináveis, a ponto de ser 


Origem da energia solar 


inadmissível a um médico atualizado desconhecer os prin- 
cipais conceitos da Física moderna. 


Pete Saloutos/Corbis/Latinstock 


Imagem do cérebro humano obtida por ressonância magnética. 


A energia química proveniente da queima de combus- 
tíveis seria a mais óbvia explicação para a origem da luz 
e do calor do Sol. No entanto, o melhor combustível 
conhecido por nós poderia manter o Sol "em chamas" ape- 
nas durante alguns milhares de anos. Há muito tempo ele 
já estaria extinto. 

A primeira explicação viável da origem da energia solar 
apareceu em meados do século XIX, quase simultanea- 
mente com a descoberta da relação entre trabalho e calor 
na termodinâmica. Nessa época, Helmholtz e lorde Kel- 
vin, de modo independente, concluíram que a energia 
potencial gravitacional seria a fonte da energia solar. A 
gravitação faria o Sol contrair-se, realizando o trabalho 
necessário para a geração de calor. Dessa forma, o Sol 
poderia manter-se com a luminosidade atual durante 
algumas centenas de milhões de anos. Hoje, essa justifi- 
cativa não é mais satisfatória, pois os primeiros sinais de 
vida na Terra surgiram há alguns bilhões de anos, com o 
Sol brilhando, é claro. O tempo de vida previsto para o Sol 
exige uma fonte de energia muito mais intensa que a 
resultante apenas da ação gravitacional, mas ela ainda é 
a explicação para o início do processo. 

Estrelas como o Sol (uma esfera de gás composta de 
75% de hidrogênio e 24% de hélio) são, no ínicio, nuvens 


de poeira e gases que, por causa da gravidade, se contraem 
e se aquecem. Quando atingem uma temperatura sufi- 
cientemente alta, cerca de 8 - 10º K, desencadeia-se um 
novo processo de liberação de energia — a energia de fusão 
nuclear. Então, a contração cessa em decorrência do equi- 
líbrio entre a contração da ação gravitacional e a expan- 
são causada pela energia liberada na fusão — forma-se 
uma estrela. Nas estrelas pequenas e médias, como o Sol, 
admite-se que ocorra o ciclo próton-próton, em que a 
fusão de átomos de hidrogênio leva à formação de núcleos 
de hélio. Há outro ciclo possível, o ciclo carbono-nitro- 
gênio-oxigênio, que no Sol é desprezível, mas é predomi- 
nante em estrelas maiores. 

Essas reações devem ocorrer no núcleo Sol, cujo raio 
é cerca de 25% do raio solar, onde a temperatura atinge o 
valor correspondente à energia necessária para a fusão 
nuclear. 

Daí para dentro, até o centro do Sol, supõe-se que a tem- 
peratura chegue ao dobro desse valor. No ciclo próton-pró- 
ton, o produto são núcleos de hélio, fótons de raios gama e 
neutrinos. Os neutrinos, que representam apenas 2% da 
energia total liberada, em cerca de 2 s emergem do Sol. 

Os núcleos de hélio estáveis nele permanecem e com- 
porão a futura massa do Sol extinto. Os fótons de raios 
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gama, invisíveis aos nossos olhos, passam a interagir no 
interior do Sol, num longo caminho em que eles são 
sucessivamente absorvidos e reemitidos. A temperatura 
decresce gradativamente assim como a correspondente 
energia e frequência dos fótons, até estes serem emitidos 
como fótons de radiação vísivel na fotosfera. 

Admite-se que a transformação dos fótons de raios 
gama nos fótons da fotosfera que compõem as radiações 
do espectro eletromagnético emitido pelo Sol demore, em 
média, 200 mil anos. Assim, um fóton que saia da super- 
fície do Sol hoje originou-se de uma fusão nuclear que 
nele ocorreu há 200 mil anos! Veja a figura: 


Emulsões fotográficas 


| 696 000 km 


Sol Camadas solares: 


Ey as reações de 
a fusão ocorrem no 
núcleo á 


núcleo; a energia 
zona radioativa g 


liberada se propa- 
ga em forma de 
radiação através 
da zona radioativa 
até a camada de 
convecção, opaca 
à propagação da 
radiação, atingin- 
do a fotosfera e o 
meio exterior. 
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A emulsão fotográfica é essencialmente uma camada 
de gelatina de décimos de milímetro aplicada sobre uma 
placa de vidro de cerca de 1 mm de espessura. Imersos 
nessa gelatina estão dispersos cristais de haleto de prata, 
um sal sensível a diferentes tipos de radiação que trans- 
forma esse sal em prata metálica. As primeiras emulsões 
fotográficas foram desenvolvidas na década de 1940 para 
atender às exigências dos físicos envolvidos em pesqui- 
sas sobre a radiação cósmica. A sua tecnologia se desen- 
volveu muito na década seguinte com a introdução de 
novos Materiais possibilitando o registro tridimensional 
da trajetória das partículas provenientes dos raios cósmi- 
cos. Posteriormente, estuda-se o registro no microscópio. 

A foto ao lado mostra um exemplo de emulsão foto- 
gráfica com uma série de eventos que identificam novas 
partículas — o múon e o píon. Nela foram destacados 
alguns eventos. No alto à esquerda, aparecem o choque 
de um próton dos raios cósmicos, que atinge o núcleo de 
um átomo, e a explosão desse núcleo em inúmeros frag- 
mentos. Um desses fragmentos, o píon (r), se desloca para 


A descoberta do antipróton 


a direita e se desintegra, dando origem a um múon (p) e 
a um neutrino (o neutrino não deixa rastro porque não 
tem carga). O múon desloca-se para baixo, à esquerda, e 
se desintegra novamente em dois neutrinos (sem rastro) 
e um elétron (el.), que se desloca para a direita. 


| 


Formato Comunicação/Arquivo da editora 


A existência da antimatéria teve a sua primeira com- 
provação experimental com a descoberta do pósitron 
(antielétron) em 1932, mas só se confirmou inteiramente 
em meados da década de 1950, quando foi possível dispor 
de tecnologia adequada para detectar experimentalmen- 
te antiprótons, antinêutrons e antineutrinos. 

Para a descoberta do antipróton, era necessário um fei- 
xe de partículas de alta energia, cerca de 6 GeV (gigaelétrons- 
-volt, 10º eV), e, com exceção dos raios cósmicos, essa ener- 
gia só esteve disponível a partir de 1955, com o Bévatron, um 
novo acelerador de partículas construído em Berkeley, nos 
Estados Unidos. Nesse mesmo ano, os físicos Emilio Segrè 
(1905-1989), italiano, e Owen Chamberlain (1920-2006), nor- 
te-americano, detectaram o antipróton; um ano depois, 
foram descobertos o antinêutron e o antineutrino, o que con- 
firmou de forma cabal a existência da antimatéria. 
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Um aspecto curioso, e que merece destaque na des- 
coberta do antipróton, foi a necessidade de definir pre- 
viamente como seria o “retrato” dessa partícula, um tra- 
balho exclusivamente teórico. Em outras palavras, os 
cientistas e técnicos que examinavam as fotografias dos 
traços resultantes das colisões produzidas no Bévatron 
não sabiam as características do traço que identificaria a 
presença do antipróton. Só depois que elas foram defi- 
nidas teoricamente é que a partícula foi “achada”. Veja 
as fotos. 

A configuração dos traços da figura abaixo tem todas 
as características previstas teoricamente para “retratar” 
um antipróton: ele entra pela parte de cima da imagem 
e percorre cerca de 430 um antes de aniquilar-se ao inte- 
ragir com um próton, dando origem a uma “estrela de 
aniquilação” com nove partículas carregadas. 


Image Library Project/Lawrence Berkeley National Laboratory 
Lawrence Berkeley National Lab: 


Figura a 


Figura b 


(a) Primeiro “retrato” de um antipróton obtido por Gerson Goldhaber, físico americano nascido em 1924, do grupo de Segrè. 


(b) Da esquerda para a direita: Emilio Segre, Clyde Wiegand, Edward Lofgren, Owen Chamberlain e Thomas Ypsilantis, integrantes da 
equipe que descobriu o antipróton. Deles, só Segrè e Chamberlain ganharam o prêmio Nobel de Física de 1959. 


Gell-Mann e a origem dos quarks 


Por volta da década de 1970, o número de partículas 
elementares postulado pela Física moderna era tão gran- 
de e tão variado que era costume os físicos se referirem a 
ele como um “zoológico de partículas”. Na busca por uma 
simplificação ou, pelo menos, pela obtenção de alguns 
agrupamentos que facilitassem a compreensão desse 
“zoológico”, muitos físicos procuraram encontrar relações 
entre as partículas que permitissem reuni-las em grupos 
menores para poder classificá-las. 

Entre esses físicos, destacou-se o norte-americano 
Murray Gell-Mann, nascido em 1929, que, no entender 
da comissão que atribuiu o prêmio Nobel corresponden- 
te ao resultado dessa investigação, realizou o melhor tra- 
balho. Vale a pena abrir um breve parêntese para enten- 
der a competência e as motivações desse extraordinário 
cientista. 

Além da física, Gell-Mann interessou-se por muitos 
outros assuntos: ornitologia, história, linguística histó- 
rica e arqueologia. Todos eles foram estudados por ele 
por causa de seu interesse maior: a teoria da adaptabi- 
lidade dos sistemas complexos. Gell-Mann buscou 
encontrar na Física de partículas características seme- 
lhantes às de outros sistemas adaptativos complexos, 
como aqueles em que ocorre a evolução biológica e cul- 
tural, a aquisição da linguagem, incluindo, entre eles, o 
sistema imunológico humano e o sistema financeiro 
internacional. Afinal, todos esses sistemas são manifes- 
tações da natureza. 

A primeira preocupação de Gell-Mann foi encon- 
trar mais características que pudessem ser atribuídas 
as partículas elementares para que se ampliassem as 
possibilidades de agrupamentos mais bem definidos 
ou restritos. Na Física de partículas, isso equivalia a 


buscar mais números quânticos, além dos quatro já 
existentes (n, £, mye my, que possibilitaram a cons- 
trução da tabela periódica. Em 1953, ele sugeriu a cria- 
ção do primeiro desses novos números quânticos, a 
estranheza, S, para descrever o longo tempo de vida 
dos Raons” e híperons*. Em 1961, esse novo número 
quântico proporcionou a Gell-Mann, em colaboração 
com o físico israelense Yuval Ne'eman (1925-2006), a 
criação de um modelo de classificação baseado em um 
octaedro, inspirado em um princípio budista, o cami- 
nho óctuplo. Veja a figura abaixo: 


O caminho óctuplo. Neste arranjo, as partículas das diagonais 
horizontais do octógono têm estranheza (S) +1, 0 e —1; as das 
diagonais inclinadas têm carga (Q) —1,0, +1. 


Esse modelo tornou possível dividir todos os hádrons 
e mésons em famílias com oito ou dez membros. Gell- 
-Mann percebeu que essa subdivisão ficaria mais lógica 


2 Um dos quatro tipos instáveis de mésons, produzidos por colisão de 
partículas de alta energia; méson K [desintegra-se produzindo, geral- 
mente, dois ou três prótons, ou um múon e um neutrino]. 

3 Bárion, cuja estranheza tem valor diferente de zero. 
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se essas partículas fossem subdivididas em subpartículas elementares, às 


quais deu o nome de quarks. 


Curiosamente, Murray Gell-Mann propôs essa hipótese em 1964, no 
mesmo ano em que o físico norte-americano George Zweig, nascido em 
Moscou, em 1937, apresentou outra igual. Zweig referia-se a essas subpar- 
tículas como ases de um baralho, pois ele supunha existirem quatro. Mas, 
como já foi dito acima, o prêmio Nobel de Física de 1969 relacionado a essa 
descoberta foi atribuído apenas a Gell-Mann “por suas contribuições e 
descobertas relacionadas à classificação de partículas elementares e suas 


interações”. 


Murray Gell-Mann, foto 
da Fundação Nobel. 


Questões do Enem e de vestibulares 


Testes 


1. Segundo o princípio da constância da velocidade da luz, a ve- 
locidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os 
observadores, qualquer que seja o seu movimento ou movi- 
mento da fonte. 


Resposta: alternativa b. 


2. As proposições 01, 04 e 16 estão corretas. A proposição 02 
é falsa, pois para a mesma frequência o número de elétrons 
emitidos pela placa é proporcional à intensidade da radiação 
incidente. A proposição 08 é falsa, pois a quantização da ener- 
gia não era prevista no trabalho do físico Maxwell, que propôs 
a teoria ondulatória, mas no trabalho de Einstein sobre o efeito 
fotoelétrico e no trabalho de Planck sobre radiação de corpo 
negro, que por sua vez invalida proposição 32. A proposição 
64 é falsa, pois a dualidade onda-partícula não é descrita, nem 
aceita pela Física Clássica, apenas pela Física Quântica. 


Proposições corretas: 01, 04 e 16. 
3. Resposta: alternativa b. 
Problemas 


4. a) Amassatotal que será transformada em energia na 
reação matéria-antimatéria é a soma das massas da 
matéria com a antimatéria, ou seja: 
m=29g>m=2-10"kg Da expressão E = me, temos: 
E = 2-107. (3,0 -108P > E = 1,8 - 10% J 
A energia liberada nesta reação é de 1,8 : 10% J. 


b) Como cada "Little Boy" produz 60 - 10”? J de energia, a 
quantidade de bombas n que correspondem à energia 
liberada na reação acima é tal que: 
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E= n: 60-10? 1,8 -104 = n: 60-10? >n = 3 bombas 


A reação acima libera energia equivalente a 3 bombas 
“Little Boy". 


c) Darelação E = PAt, para P = 9MW = 9- 10°We 
E = 1,8 ; 10% J, temos: 


1,8 10“ 
1,8 10“ = 9 - 106 - At >At = —— > 
9- 10° 
1mês 
= -107 = si figl|-— se 
> At=2,0:10's>5At=20-10's — +. 


> At = 8 meses 


Uma pequena cidade poderia ser suprida energetica- 
mente por oito meses se fosse possível aproveitar toda 
a energia liberada nessa reação matéria-antimatéria. 


5. A carga elétrica do próton q, é positiva e de mesmo módulo 


da carga do elétron e, ou seja: q, = €. Como o próton é cons- 
2 
tituído de dois quarks u, cuja carga elétrica é q, = + e, e um 


quark d, de carga elétrica q„ do princípio da conservação da 
carga elétrica, temos: 


2. 
q=2q, +q e= 2: [+2e]+ q a,= ze 


A carga elétrica do nêutron q, = O; assim, por conservação 
da carga elétrica, a carga elétrica positiva do quark udeve ser 
igual à quantidade em módulo da carga elétrica negativa do 
quark d. Sendo assim, como apenas 3 quarks formam o nêu- 
tron, para que isso seja satisfeito, o nêutron deve ser formado 
por 1 quark ue 2 d, ou seja: n = udd. 


HINO NACIONAL 


Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 


Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 


Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 


Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 


Gigante pela própria natureza, 
Es belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 


Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 


Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 


Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 


Deitado eternamente em berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 


Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 
"Nossos bosques têm mais vida”, 
"Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 


Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 


Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro desta flâmula 
- Paz no futuro e glória no passado. 


Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 


Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 


Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 
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